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Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 20 y 21 de febrero y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor. 


PODER EJECUTIVO ) 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y 
MINERIA 
1 
Resolución S/n 


Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ftem se especifica, productor y exportador 
(TABLEPLAST SRL.) e importador (MYL S.A.). 


MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 
Montevideo, 20 de Febrero de 2019 


VISTO: que la empresa MYL S.A. se presenta al amparo de lo 
dispuesto por el Decreto N* 367/011 de fecha 14 de octubre de 2011, 
solicitando se prorrogue la excepción obtenida al régimen de pérdida 
de preferencia arancelaria establecida en el artículo 9, literal a), del 
Decreto N* 473/006 de fecha 27 de noviembre de 2006; 


RESULTANDO: ]) que el artículo 1 del Decreto N* 367/011 de 
14 de octubre de 2011, establece que todo importador que haya sido 
exceptuado del arancel fijado de conformidad con el artículo 1 del 
Decreto 473/006 de 27 de noviembre de 2006, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 9 del citado decreto deberá presentar cada dos años un 
certificado emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) de la República Argentina que establezca que no ha recibido 
beneficios tributarios al amparo del régimen de Zonas de Promoción 
Industrial en los últimos dos años para los productos clasificados en 
la misma partida arancelaria que el producto incluido en el régimen 
y/o productos que sean insumos o formen parte del producto final 
incluido en el régimen; 


II) que la empresa MYL S.A. presentó constancia de inscripción, 
emitido por la AFIP de la República Argentina con fecha 07 de 
diciembre de 2018 de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 3 del 
Decreto 367/011 de 14 de octubre de 2011, ante la Dirección Nacional 
de Industrias; 


II) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1 del Decreto 
N? 367/011; 


ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Decreto N* 473/006 de fecha 27 de noviembre de 2006, el Decreto N* 
643/006 de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto N* 367/011 de 14 de 
octubre de 2011; 


EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 
RESUELVE: 


1”.- Prorrógase la excepción otorgada mediante Resolución 
Ministerial de 29 de noviembre de 2007, prorrogada por última vez 
por Resolución Ministerial de 07 de diciembre de 2017 (a regir para los 
despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 26 de enero de 2018 y hasta el 25 de enero 
de 2019) de la aplicación del arancel fijado por el Decreto N* 643/006 
de 27 de diciembre de 2006, en su Anexo l a los productos, productor, 
exportador e importador especificados a continuación: 


Descripción 


luz para líneas 

de embutir 

de instalación 
domiciliaria, sus 
soportes (puentes, 
bastidores), 
accesorios 
(ribetes), así como 
cajas exteriores. 


2”.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 
despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 26 de enero de 2019 y hasta el 25 de 
enero de 2021 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 
367/011 de fecha 14 de octubre de 2011. 


3”.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 
web del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 


4”.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias. 
GUILLERMO MONCECCHIIL. 


SERVICIOS DESCENTRALIZADOS 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTADO - ASSE 
2 
Resolución 4.714/018 


Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Dr. Marcos Alfredo 
Pini Rodríguez como Técnico lll Médico, perteneciente al Centro 
Departamental Río Negro. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 30 de Agosto de 2018 


Visto: la renuncia presentada por motivos particulares del 
funcionario Sr. Marcos Alfredo Pini Rodríguez, de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: alo expuesto y alas atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 
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La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Acéptase la renuncia presentada por el funcionario MARCOS 
ALFREDO PINI RODRIGUEZ - C.I.: 1.914.394-0, como Técnico II 
Médico, Presupuestado, perteneciente al Centro Departamental Río 
Negro, (Unidad Ejecutora 026 - Escalafón “A” - Grado 08 - Correlativo 
1045), a partir del 06 de setiembre de 2018. 

2) Comuníquese, pase a la Unidad Ejecutora pertinente, 
Habilitaciones, Historia Laboral, y División Remuneraciones de la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. - Cumplido, archívese en 
la Unidad Ejecutora respectiva. 


Res: 4714/18 

Ref: 29/026/2/47/2018 

/ms. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


Autorízase la modificación del compromiso funcional de la Sra. Rosario 
Cardozo. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 17 de Setiembre de 2018 


Visto: la baja por jubilación del Sr. Carlos Olivera, C.I. 1.544.106-3, 
quien cumplía funciones en la Intendencia del Edificio Libertad; 

Resultando: l) que de acuerdo a lo solicitado por la Dirección 
Administrativa de la Unidad Ejecutora 068 se estima necesario designar 
a la Sra. Rosario Cardozo como Analista Contable Administrativo, 
según la estructura aprobada para la Gerencia Administrativa en 
Resolución del Directorio de A.S.S.E. No. 2341/2016 de fecha 18/05/2016; 

II) que se cuenta con el visto bueno financiero de la Dirección 
Gestión Administrativa de Recursos Humanos de A.S.S.E 

Considerando: que se estima pertinente proceder en consecuenca; 

Atento: a lo expuesto y a la Resolución del Directorio de A.S.S.E. 
N? 5674/2014 de fecha 18/12/14. 


El Gerente Administrativo de A.S.S,E. 
en el ejercicio de las atribuciones delegadas 
Resuelve: 


1?) Autorízase la inclusión de la funcionaria Sra. Rosario Cardozo, 
C.I. 1.965.298-3 (Programa 5, Correlativo 23520, Presupuestado, 
Escalafón E, Grado 11) de la U.E. 068, en la estructura aprobada para 
la Gerencia Administrativa de A.S.S.E. en Resolución del Directorio 
de A.S.S.E. No. 2341/2016 de fecha 18/05/2016, como Analista Contable 
Administrativo. 

2%) Adecúese el salario a las funciones asignadas. 

3%) Comuníquese a la U.E. 068 para conocimiento y notificación de 
la interesada y a la División Remuneraciones. Tomen nota las Gerencias 
General y de Recursos Humanos de ASSE y sus Oficinas competentes. 


Nota: 068/5773/2018 

Res.: 4809/2018 

fv 

Cr. HECTOR GARBARINO, Gerente Administrativo, A.S.S.E. 


4 
Resolución 4.835/018 


Apruébanse las Bases Generales de los concursos para la asignación de 
funciones de Gerente Asistencial de ASSE. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 29 de Agosto de 2018 


Visto: que en el marco del Proyecto de Fortalecimiento, 
Profesionalización y Reestructura de la Gerencia General de A.S.S.E., 
corresponde asignar funciones de Gerente Asistencial de A.S.S.E. 
mediante la realización de concurso; 

Resultando: que la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia 
General de A.S.5.E. han proyectado la realización de concursos de 
antecedentes, méritos y prueba de oposición para a la asignación de 
funciones de Gerente Asistencial; 

Considerando: que resulta pertinente proceder a aprobar las bases 
generales del concurso; 

Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el 
artículo 5*, literal E de la Ley N*” 18.161 en la redacción dada por el 
art. 454 de la Ley 18.362; 


El Directorio de A.S.S.E. 
Resuelve: 


19) Apruébase el anexo adjunto que forma parteintegrante de la presente 
Resolución, donde se establecen las Bases Generales de los concursos para 
asignar funciones de Gerente Asistencial de A.S.S.E. mediante la realización 
de concursos de antecedentes, méritos y prueba de oposición. 

29%) Desígnanse como integrantes del Tribunal de Selección 
que intervendrá en este Concurso, a Dr. Jorge Cerdeña (Abogado) 
-Director de Auditoría y Transparencia de A.S.S.E.- Presidente; Prof. 
Dr. Fernando Tomasina -Especialista en Administración de Servicios 
de Salud, Profesor Titular del Departamento de Salud Ocupacional- y 
el Dr. Oscar Gianneo -Especialista en Administración de Servicios 
de Salud, Asesor de la Dirección General de la Salud, Docente 
colaborador del Posgrado de Administración de Salud UDELAR. 
En carácter de veedor habrá un delegado de las organizaciones 
representativas de los concursantes (SMU, FEML, FFSP), quien 
tendrá voz pero no voto. La Dirección de Desarrollo Humano, 
perteneciente a la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E,, 
cumplirá funciones de asesoramiento técnico y apoyo administrativo 
al Tribunal interviniente. 

3%) Comuníquese, publíquese en Diario Oficial, en el sitio Web de 
A.S.S.E. Cumplido, archívese. 


Nota: 7114/2018 

Res.: 4835/2018 

Dr. ME / mem 

Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 
de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado. 


BASES 
Concurso para cumplir la función de Gerente Asistencial 
Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) 


ÍNDICE 


1. Requisitos generales obligatorios. 

2. Régimen de incompatibilidades. 

3. Particularidades de la asignación de funciones. 
4. Inscripciones y comunicaciones. 

5. Proceso de selección. 

6. Lista de prelación. 

7. Tribunal del Concurso. 

8. Anexo 1 
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BASES DEL LLAMADO 


La Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante 
ASSE), llama a concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición, para 
cumplir la función de Gerente Asistencial de ASSE, dependiente de 
la Gerencia General. 


1. REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS 
Los postulantes deberán: 


* Cumplir con los requisitos excluyentes establecidos en el 
llamado: 

- Ser funcionario Presupuestado y/o Contratado por Rubro 0, 

- Título de Médico registrado y habilitado por el M.S.P. Acreditar 
inscripción vigente en el Colegio Médico del Uruguay (Ley N?. 
18.591 - Art. 2%). No presentar antecedentes funcionales negativos y 
que revistan gravedad provenientes de cualquier Entidad Pública de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 5500. 

Presentar actuación funcional en A.S.5.E, como mínimo 2 años 
de actividad, contabilizado al cierre del período de inscripción del 
presente llamado. 

* Completar el formulario de inscripción del llamado con los 
datos que se indican. 

* Presentar el Currículo Vitae que incluya la relación de 
antecedentes laborales y méritos requeridos. La información tendrá 
carácter de Declaración Jurada, y con los alcances del Art. 239 del 
Código Penal. 


2. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

Previo a asumir la función, quien resultare seleccionado deberá 
completar y firmar Declaración Jurada en relación a: 

* No mantener vigente otros vínculos con la Administración 
Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros 
cargos o funciones establecidos en la normativa, siempre que no 
exista coincidencia total o parcial de los horarios establecidos para el 
cumplimiento de las tareas. 

* No encontrarse dentro de las prohibiciones o incompatibilidades 
previstas en el Decreto 30/2003, de fecha 28 de enero 2003. 


3. PARTICULARIDADES DELA ASIGNACIÓN DEFUNCIONES 
3.2 Compromiso de gestión: 


La persona seleccionada deberá suscribir un Compromiso de 
Gestión con la Gerencia General. El cumplimiento del compromiso 
asumido será evaluado a través de la medición de lo ejecutado, en 
la que se verificará el grado de cumplimiento de las metas fijadas, 
vinculadas a objetivos de procesos y resultados de gestión; en el marco 
de los recursos efectivamente asignados y de la sostenibilidad de los 
lineamientos definidos. 


3.3 Remuneración: 

Será acorde a lo dispuesto según resolución de Directorio 
N.? 3170/2010 de fecha 17 de noviembre de 2010 con los ajustes 
correspondientes. 


3.4 Régimen horario: 

Deberá cumplir un mínimo de 40 horas semanales presenciales y 
estar a disposición de la Administración, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución de Directorio N.* 3170/2010 de fecha 17 de noviembre 
de 2010. 


3.5 Función: 
Las que se establecen en el Anexo 1 “Descripción Perfil” para la 
función de Gerente Asistencial. 


3.6 Cese de la función: 

El desempeño en el cumplimiento de la función, podrá ser 
interrumpido por resolución expresa y fundada de la Jerarquía en las 
siguientes situaciones: 

* Por sanción disciplinaria, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Procedimiento Administrativo de ASSE y en la 
normativa vigente. 


* Si el rendimiento inherente a la función asignada se encontrara por 
debajo de las metas fijadas en el Compromiso de Gestión respectivo. 

El funcionario que cesa en el ejercicio de la función objeto del llamado 
volverá a desempeñar tareas inherentes a su cargo y nivel retributivo. 


4, INSCRIPCIONES Y COMUNICACIONES 


Al momento de la inscripción deberán presentar: 

* Los formularios definidos en el numeral 1. 

* Curriculo Vitae. 

* Documentación que acredite la formación y antecedentes 
laborales (original y fotocopias). Las fotocopias deberán presentarse 
debidamente foliadas y serán cotejadas con los originales en las 
instancias que correspondan. El no cumplimiento de dicho requisito 
hará que la misma no sea considerada para su valoración. 

* El cumplimiento de los requisitos se tomará a la fecha de cierre 
del período de inscripción. 

* Todas las notificaciones se realizarán únicamente a través 
del correo electrónico que el postulante declare al momento de la 
inscripción. 

* Quienes tuvieran formación de grado y/o posgrado en el exterior 
de la República y pretendan que sea considerada en el concurso, la 
documentación deberá estar debidamente legalizada, o en su caso 
certificada mediante “Apostilla”, si el país extranjero está adherido 
al convenio aprobado por Ley N” 18.836 del 8 de noviembre de 2011, 
así como traducida, si correspondiere, y revalidada por el Organismo 
Nacional competente. 


5. PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección se efectuará a través del Tribunal designado. 


Los pasos y factores con los puntajes asignados a considerar en 
dicho proceso serán: 


5.1 Control de requisitos 
excluyentes y verificación de 
documentación requerida 


5.2 Valoración de antecedentes y |40 puntos Antecedentes 
méritos 
5.3 Prueba de oposición 


5.4 Defensa de resolución del 25 puntos 
problema 


5 
Total de Puntos 100 puntos 


La aprobación del concurso implicará la obtención de 70 puntos 
como mínimo del total de 100 puntos. 


Etapa 5.1. 

Control de requisitos excluyentes y verificación de la 
documentación requerida. El no cumplimiento de los requisitos 
excluyentes y la no presentación de toda la documentación requerida, 
así como la discrepancia frente a lo vertido en el formulario de 
inscripción, inhabilitará al postulante a continuar con el proceso del 
llamado. 


Etapa 5.2. 
Valoración de méritos y antecedentes. 


PUNTAJE MAXIMO 


MERITOS 20 puntos 


ANTECEDENTES LABORALES 20 puntos 
Puntaje Total 40 puntos 


De existir deméritos, el puntaje total obtenido en esta etapa se 
reducirá teniendo en cuenta la gravedad de la falta imputada y el plazo 
de la misma, según lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento 
Administrativo de ASSE. 


5.2.1 Méritos: 

A los efectos del presente llamado, se entiende por Méritos a la 
resultante de: la formación académica (que no sea la excluyente) y todo 
otro elemento que surja del legajo y/o otras formas documentales que 
refieran al funcionario. 
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La Formación Académica comprende cursos, títulos, cursos de 
postgrado y de especialización; así como docencia, investigaciones 
y publicaciones técnicas en las áreas y temas relacionados con el 
objeto del llamado; que contribuyan directa o indirectamente al 
mejor desempeño de la función que se concursa. La misma deberá 
ser acreditada por el postulante mediante la presentación de los 
certificados respectivos. 


*Los cursos con una duración menor a 20 horas no serán valorados. 

* No serán validados aquellos cuyos certificados que no 
especifiquen carga horaria y fecha en que se cursaron o no se adjunte 
acreditación emitida por el organismo que lo dictó. 

* Los cursos de especialización se valorarán cuando cuenten con 
evaluación de conocimiento y carga horaria o sean otorgados con 
habilitación correspondientes. 


5.2.2 Antecedentes laborales: 

En antecedentes laborales se considerará la experiencia en el 
desempeño de funciones vinculadas a Gestión en Servicios de salud, 
tanto en el ámbito público como privado. 


Dicha experiencia deberá acreditarse de forma documentada 
además en el curriculum deberá especificarse: lugar, tiempo de 
duración (desde...hasta...) y principales cometidos y tareas. 


Etapa 5.3. 

Prueba de oposición. Concluida la etapa de valoración de méritos 
y antecedentes, el Tribunal convocará a la prueba de oposición. La 
misma consistirá en la resolución de una situación problema, la cual 
será seleccionada por sorteo. 

Se concederán 10 días corridos para el diseño y presentación de un 
documento que contenga una propuesta de resolución a la situación 
planteada bajo el Formato de Proyecto. La presentación del mismo se 
realizará conservando el anonimato. 

La fecha, hora y lugar del sorteo se comunicará a través del correo 
electrónico indicado por el postulante al momento de la inscripción. 

La fecha, hora y lugar de recepción del Documento se comunicará 
a través del correo electrónico indicado por el postulante al momento 
de la inscripción. 


Etapa 5.4. 

Defensa de resolución de la situación problema (presentación 
oral y respuestas a preguntas). En la misma, el Tribunal actuante 
verificará la presencia y manejo de las competencias personales y 
técnicas orientadas a la función de Gerencia Asistencial y los aspectos 
conceptuales y comunicaciones requeridos para la función. 


6. CONFECCIÓN DE LA LISTA DE PRELACIÓN. 


Los concursantes que hayan obtenido un mínimo de 70 puntos 
conformarán una lista prelación final, que permanecerá vigente 
durante un plazo de 2 años a partir de la resolución del Tribunal. 

Una vez notificada la persona que resulte seleccionada, dispondrá de 
cinco días hábiles a partir de la notificación personal, para manifestar su 
aceptación o desistimiento en forma expresa de la asignación de la función. 


7. TRIBUNAL DE CONCURSO 
7.1 Integración 


El Tribunal estará integrado por: el Dr. (en Derecho) Jorge Cerdeña 
Director Auditoría y Transparencia de ASSE, quien lo presidirá; el Prof. 
Dr. Fernando Tomasina Especialista en Administración de Servicios 
de Salud, Profesor titular del Departamento de Salud Ocupacional y 
el Dr. Oscar Gianneo Especialista en Administración de Servicios de 
Salud, Asesor de la Dirección General de la Salud, Docente colaborador 
del Posgrado de Administración de Salud Udelak. 


En carácter de veedor habrá un delegado de las organizaciones 
representativas de los concursantes (SMU, FEMI, FFSP), quien tendrá 
vOz, pero no voto. 


La Dirección de Desarrollo Humano, perteneciente a la Gerencia 
de Recursos Humanos de ASSE, cumplirá funciones de asesoramiento 
técnico y apoyo administrativo al Tribunal. 


7.2 Fallos 


El Tribunal del concurso deberá efectuar un informe detallado 
estableciendo los criterios de valoración que se aplicaron en las 
diferentes etapas del proceso; asimismo, deberá efectuar una valoración 
de los resultados finales del mismo. En el caso que ningún concursante 
logre el puntaje mínimo exigido para obtener el puesto, deberá declarar 
desierto el llamado. El Tribunal está facultado (en cualquier instancia) 
para solicitar información y/o documentación ampliatoria, así como 
admitir otros medios de prueba, cuya idoneidad quedará a juicio 
de sus integrantes. Podrá requerir los asesoramientos que entienda 
necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. 


ANEXO 1 


DESCRIPCIÓN PERFIL 
Función de: 
Gerente Asistencial 
Administración de Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E) 


Agosto, 2018 
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 


Objeto de la función: Contribuir a garantizar la atención de 
la salud de los usuarios de ASSE, en un marco de equidad, y en 
cumplimiento de las políticas, planes y programas definidos y de 
la normativa vigente, enfatizando la continuidad y oportunidad 
asistencial, así como la accesibilidad a los servicios. Desarrollar 
y Gestionar los procesos asistenciales atendiendo a la calidad, 
mejora continua, y al fortalecimiento institucional impulsando el 
desarrollo de los lineamientos estratégicos definidos, las metas 
previstas por los Objetivos Sanitarios Nacionales (O.5.N) y el Plan 
de Acción de ASSE. 


Relaciones de trabajo: 
* Depende jerárquica y funcionalmente del Gerente General. 


* Integra el Comité Gerencial. Conformado por la Gerencia General 
y las Gerencias Administrativa y de Recursos Humanos. 


* Supervisa en forma directa a: 


* Equipo Técnico Administrativo de la Gerencia Asistencial 
(Secretaría, Adjuntos, Medicamentos, Farmacia y Prestaciones Especiales 


* Director de Redes y Procesos Asistenciales 
* Director de Gestión del Riesgo y Evaluación de Calidad 
* Servicios Especializados 


* Integra y coordina comisiones y equipos de trabajo a nivel central, 
regional, intra e inter institucionalmente. 


Principales Funciones/Responsabilidades: 


* Liderar y desarrollar acciones sanitarias priorizadas y necesarias 
para garantizar el cumplimiento de metas previstas por los Objetivos 
Sanitarios Nacionales (OSN) y el Plan de Acción de ASSE, mediante 
una atención integral y de calidad. 


* Definir y gestionar procesos de atención a la salud atendiendo 
a la mejora de la calidad, liderar el avance en protocolos guías de 
práctica clínica y el sistema de registro contando con los análisis 
interdisciplinarios de los proyectos asistenciales. 


*Impulsar, articular, facilitar y evaluar el proceso de regionalización 
/descentralización. 


* Consolidar y colaborar en la planificación y desarrollo del 
organismo y facilitar la articulación entre las Direcciones Regionales 
y las Gerencias en los aspectos técnico-asistenciales. 
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* Analizar desde lo asistencial la distribución presupuestal en las 
diferentes UE, en base a la planificación territorial de las necesidades 
de salud en conjunto con las Direcciones Regionales y las Gerencias. 


* Coordinar las acciones en los aspectos técnico-asistenciales del 
Comité” Gerencial, para el correcto cumplimiento de los objetivos 
planteados. 


* Podrá representar al organismo cuando le sea solicitado 
* Representar y subrogar ala Gerencia General cuando así” se requiera 
Valores y principios para el ejercicio de la Función 


En el ejercicio de las funciones se deberá actuar con probidad y 
preeminencia del interés público y de acuerdo a todos los principios 
rectores de la conducta funcional dispuestos en el Decreto 30/2003, de 
fecha 23 de enero de 2003 y los que se desprendan del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo de ASSE. 


PERFIL DEL PUESTO 


Formación: Poseer título universitario, de Doctor en Medicina, 
registrado y habilitado en el M.S.P 


A valorar: 
a) Formación Académica 


* Especialmente poseer el título de Especialista en Administración 
de Servicios de Salud. 


* Doctorados, Maestrías, Posgrados, Diplomas y cursos en áreas y 
temas vinculados al objeto del llamado. 


* Cursos y/o especializaciones sobre: Planificación estratégica, 
programación, control de gestión, gestión de calidad en servicios de 
salud, gestión del cambio, evaluación de resultados, gestión de recursos 
humanos, negociación, trabajo en equipo. 


b) Antecedentes Laborales: 


* Experiencia en Gestión (Gerencia, Dirección Regional, Dirección 
de U.E, Dirección de Centro de Salud, de Departamentos y Servicios), 
tanto en el ámbito público como privado. 


* Otras actividades vinculadas a la función definida y a las 
responsabilidades descriptas. 


c) Competencias técnicas: 


* Visión Estratégica - Capacidad para detectar y analizar las señales 
sociales, políticas económicas, ambientales, tecnológicas, culturales y 
de política pública, del entorno global y local e incorporarlas de manera 
coherente a la estrategia y gestión institucional. Habilidad para aplicar 
una visión global de su rol y de la institución, así como incorporarla 
en el desarrollo del sector y del país. 


* Orientación a resultados - Capacidad para generar y coordinar 
estrategias que aseguren resultados eficientes, eficaces y de calidad para 
el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos institucionales, 
movilizando a las personas y los recursos disponibles. Habilidad para 
evaluar, monitorear y controlar los procesos establecidos, aportando 
en la mejora continua de la organización. 


* Manejo de crisis y contingencias - (Trabajo bajo presión) - 
Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, 
riesgo y conflictos, tanto en sus dimensiones internas como externas 
a la organización; y al mismo tiempo, crear soluciones estratégicas, 
oportunas y adecuadas al marco institucional público. 


* Liderazgo - Capacidad para entender la contribución de las 
personas a los resultados de la gestión institucional. Es capaz de 
transmitir orientaciones, valores y motivaciones, conformando equipos 


de alto desempeño, posibilitando el desarrollo del talento y generando 
cohesión y espíritu de equipo. Asegura que en la institución que dirige, 
prevalezcan el buen trato y condiciones laborales dignas, promoviendo 
buenas prácticas laborales. 


* Desarrollo de Relaciones - Capacidad para generar compromiso 
y respaldo para el logro de los desafíos, gestionando las variables y 
relaciones del entorno, que le proporcionen viabilidad y legitimidad 
en sus funciones. Habilidad para identificar a los actores involucrados 
y generar las alianzas estratégicas necesarias para agregar valor a su 
gestión y para lograr resultados institucionales. 


* Negociación - Habilidad para crear un ambiente propicio para 
la colaboración y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la 
relación. 


* Comunicación Asertiva - Capacidad para expresar conceptos e 
ideas en forma clara y precisa y mantener un intercambio fluido con 
su entorno. Capacidad de escuchar y comprender los planteos de su 
interlocutor. 


* Coordinación - Capacidad para realizar y distribuir actividades 
y responsabilidades entre los miembros de un equipo para llegar a la 
consecución de un objetivo común de tareas y personas. 


Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Fernando Nicolás 
Lamas Alonso como Especialista VI| Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Hospital Maciel. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 7 de Setiembre de 2018 


Visto: la renuncia presentada por motivos particulares del 
funcionario Sr. Fernando Nicolás Lamas Alonso, de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: alo expuesto y alas atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Acéptase la renuncia presentada por el funcionario FERNANDO 
NICOLAS LAMAS ALONSO - CL: 2.754.582-3, como Especialista 
VII Servicios Asistenciales, Presupuestado, perteneciente al Hospital 
Maciel, (Unidad Ejecutora 005 - Escalafón “D” - Grado 03 Correlativo 
9800), a partir del 1* de setiembre de 2018. 

2) Comuníquese, pase a la Unidad Ejecutora pertinente, 
Habilitaciones, Historia Laboral, y División Remuneraciones de la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. - Cumplido, archívese en 
la Unidad Ejecutora respectiva. 


Res: 4867/18 

Ref: 29/005/2/439/2018 

/ms. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 
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Resolución 4.898/018 


Promuévanse para ocupar los mencionados cargos pertenecientes al 
Escalafón C Administrativo de la Unidad Ejecutora 087. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 12 de Setiembre de 2018 


Visto: que es necesario proveer las vacantes del Escalafón € 
Administrativo de la Unidad Ejecutora 087- Asistencia Integral 
correspondientes al ejercicio 2014. 

Resultando: que para la promoción de constituyó el Tribunal 
de Promociones con la finalidad de estudiar la situación de los 
funcionarios en condiciones de ascender; 

Considerando: que de acuerdo a lo preceptuado por el Art 2o. del 
Decreto No. 302/996 del 31 de julio de 1996, las promociones deberán 
tener vigencia a partir del 30/11/2017; 

Atento: a lo expuesto y a la resolución de Directorio de ASSE No. 
5674/2014 de fecha 18/12/2014. 


La Gerencia de Recursos Humanos de ASSE 
en el ejercicio de las atribuciones delegadas 
RESUELVE. 


1%) Promuévanse para ocupar cargos pertenecientes del Escalafón 
C Administrativo, de la Unidad Ejecutora 087- Asistencia Integral 
correspondientes al ejercicio 2014: 

Un cargo de Sub Jefe Sección Administrativo, correlativo 870, 
Grado 6, Esc. C, a la Sra. Martha Graciela Mattos Dos Santos. 

Un cargo de Administrativo IV Administrativo, correlativo 830, 
grado 02, Esc C, a la Sra Maria Cecilia Labadi Abreu 

Un cargo de Administrativo Ill Administrativo, correlativo 850, 
grado 03, Esc. C, a la Sra. Lucia Marcela Puglia Fernandez. 

22) Establécese que la presente promoción tiene vigencia a partir 
del 30 de noviembre de 2017. 

33Notifíquese. Tomen conocimiento a la División Remuneración 
de ASSE y de Promociones de RRHH de ASSE 


Ref: 29/068/3/7449/2018 

Res: 4898/2018 

Jar. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


Modifícase parcialmente el numeral 19) de la Resolución de la Gerencia 
de Recursos Humanos de ASSE 4709/18, relativa a la renuncia presentada 
por la funcionaria Sra. Graciela Carmen García Mainere. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 13 de Setiembre de 2018 


Visto: la Resolución N* 4709/18 de fecha 29 de agosto de 2018, 
referida a la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Graciela Carmen García Mainere, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Resultando: que en oportunidad de dictarse la resolución se 
padeció un error involuntario por parte del Departamento de Personal 
A.S.S.E. de UE 068, en la fecha de cese informada (fs.7), en lugar de 02 
de octubre de 2018”, debió decir “1% de octubre de 2018”; 

Considerando: por tanto es pertinente modificar parcialmente la 
resolución adoptada en el numeral 1”), manteniéndose en todos sus 
términos las demás disposiciones de la misma; 


Atento: alo expuesto y alas atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Modifícase parcialmente el numeral 1%) de la Resolución N* 
4709/18 de fecha 29 de agosto de 2018, de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E., el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los 
beneficios jubilatorios, de la Señora GRACIELA CARMEN GARCÍA 
MAINERE -C.[: 1.438.142-6, como Técnico !Il Médico, Presupuestado, 
perteneciente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(Unidad Ejecutora 068 - Escalafón “A” - Grado 08 - Correlativo 3895), 
a partir del 1* de octubre de 2018”. 

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, Habilitaciones, 
Cuentas Personales, Departamento de Personal de UE 068 y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S5.S.E. - 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva. 


Resol. 4924/18 

Ref.: 29/068/2/435/2018 

/ms. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


Dispónese el pase a cumplir funciones al Área de Auditoría Interna y 
de Gestión a la Dra. Marysol Assunta Baceda Aversa, perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 068. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 7 de Septiembre de 2018 


Visto: la necesidad de servicio remitida por la Dirección de 
Auditoría y Transparencia de A.S.S.E.; 

Resultando: I) que por lo manifestado, se solicita el pase a cumplir 
funciones al Área de Auditoría Interna y de Gestión de A.S.S.E. de la 
Dra. Marysol Baceda, la que actualmente se desempeña como Abogada 
en la Dirección Jurídica Notarial de A.S.S.E.; 

II) que la profesional pasará a realizar una carga horaria de 40 
horas semanales mientras se encuentre cumpliendo funciones en el 
área antes señalada; 

Considerando: que la redistribución interna cuenta con el aval 
de la Dirección Jurídica Notarial y el visto bueno de la Dirección de 
Gestión Administrativa de Recursos Humanos de A.S.S.E., por lo que 
corresponde proceder en consecuencia. 

Atento: alo expuesto y a lo establecido por resolución del Directorio 
de A.S.S.E. N* 5674/14 del 18/12/14; 


La Gerencia General de A.S.S.E. 
en ejercicio de las atribuciones delegadas 
Resuelve: 


1%) Pase a cumplir funciones al Área de Auditoría Interna y de 
Gestión de A.S.S.E., a la Dra. Marysol Assunta Baceda Aversa, C.I. 
2.932.810-6, Técnico II! Procurador (Programa 5, Presupuestado, 
Correlativo 9423, Escalafón B, Grado 7), perteneciente a la Unidad 
Ejecutora 068. 

29) Establécese que la citada profesional realizará una carga horaria 
de 40 horas semanales, en tanto se encuentre cumpliendo funciones 
en el área antes señalada. 

3%) Notifíquese a la funcionaria interesada. Pase al Departamento 
de Personal de la U.E. 068 y Presupuesto de Sueldos. Tome nota la 
Gerencia de Recursos Humano y sus oficinas competentes, la Dirección 
Jurídica Notarial y la Dirección Auditoría y Transparencia de A.S.S.E.. 
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Nota: 5352/2018 

Res.: 4947/2018 

[mm 

Dr. Alarico Rodríguez, Gerente General, ASSE 


Desígnase a la Dra. Marie Noel Boulay Sehabiaga como Adjunta a la 
Dirección del Hospital Pediátrico - Centro Hospitalario Pereira Rossell. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 5 de Setiembre de 2018 


Visto: los cambios de autoridades en la Dirección del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, Hospital Pediátrico; 

Considerando:que se propone para desempeñar la función de 
Adjunta a la Dirección del Hospital Pediátrico, a la Dra. Marie Noel 
Boulay Sehabiaga (C.I. 2.711.834-5) con una carga horaria de 36 horas 
semanales; 

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5* de la Ley 
18.161 del 29/07/07; 


El Directorio de A.S.S.E. 
Resuelve: 


1%) Encárgase de la función de Adjunta a la Dirección del Hospital 
Pediátrico - Centro Hospitalario Pereira Rossell, la Dra. Marie Noel 
Boulay Sehabiaga (C.L 2.711.834-2) debiendo adecuar su salario a las 
nuevas funciones que le son encomendadas, con una carga horaria de 
36 horas semanales. 

29) Establécese que la referida funcionaria deberá presentar la 
Declaración de Conflicto de Interés ante la Unidad de Transparencia 
de A.S.S.E. Así mismo la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos 
correspondiente ante la JUTEP (Capítulo 5%, Ley N* 17.060). El 
incumplimiento será considerado falta grave y podrá acarrear el 
descuento de hasta el 50% de los ingresos. 

3%) Comuníquese a la U.E. 004 Centro Hospitalario Pereira Rossell 
a fin de tomar conocimiento y notificar a la funcionaria y a la División 
Remuneraciones de A.S.5.E. Tomen nota las Gerencias General y de 
Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus oficinas competentes, la Dirección 
Regional Sur y la Unidad de Transparencia. 


Res.: 5012/2018 

me 

Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 
de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado. 
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Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Manuel Novoa 
Noceto como Técnico Il Médico, perteneciente al Centro Hospitalario 
Pereira Rossell. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 17 de Setiembre de 2018 


Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Manuel Novoa Noceto, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 


Atento: alo expuesto y alas atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor MANUEL NOVOA NOCETO - C.I.: 1.198.631-2, 
como Técnico II Médico, perteneciente al Centro Hospitalario Pereira 
Rossell (Unidad Ejecutora 004 - Escalafón “A” - Grado 09 - Correlativo 
1146), a partir del 1? de noviembre de 2018. 

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. - 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva. 


Resol. 5027/18 

Ref.: 29/004/2/846/2018 

/ ms. 

T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. María Pía 
Ramírez Giuggiolini como Técnico lll Médico, perteneciente al Centro 
Departamental Durazno. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 21 de Setiembre de 2018 


Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley N* 18.834, Sra. María Pia Ramírez Giuggiolini; 

Considerando: I) que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Técnico HI Médico, Escalafón “A” - Grado 08 
- Correlativo 945, de la Unidad Ejecutora 019 - Centro Departamental 
Durazno; 

Atento: alo expuesto, y alas atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S5.E. N* 5674/14 de fecha 18/12/2014; 


La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(En ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


19) Acéptase la renuncia presentada por la señora MARÍA PÍA 
RAMIREZ GIUGGIOLINL al contrato suscrito al amparo del artículo 
256 de la Ley N* 18.834 como Técnico HI Médico, (Escalafón “A” 
- Grado 08 - Correlativo 945 - C.I.: 4.805.812-6 - perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 019 - Centro Departamental Durazno) a partir del 
1? de octubre de 2018. 

2%) Comuníquese ala Unidad Ejecutora pertinente, Historia Laboral, 
Habilitaciones, y División Remuneraciones de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado. 


Res.: 5105/18 

Ref.: 29/019/2/53/2018 

/ ms. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


$> S 


S 


da 


ENDO.COMAY 


TL 
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Resolución 5.139/018 


Modifícase la Resolución de la Dirección Administrativa de la U.E. 068 
4441/2018, relativa a la Licitación Abreviada 509/2018 “Suministros 
de Insumos de Electricidad” con destino a la Intendencia del Edificio 
Libertad. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 24 de Setiembre de 2018 


Visto: la Resolución de la Dirección Administrativa de la U.E. 068 
N?* 4441/2018 de fecha 09/08/2018 por la cual se adjudica la Licitación 
Abreviada N* 509/2018 “Suministro de Insumos de Electricidad” con 
destino a la Intendencia del Edificio Libertad de A.S.S.E.; 

Considerando: que corresponde modificar el Considerando y el 
Resuelve de acuerdo al siguiente detalle: Modifícase la adjudicación 
de acuerdo al cuadro de observaciones final que luce a fs. 346 y 
según lo aconsejado por la Sra. Cintia Pérez, Téc. Constructor de 
la Intendencia del Edificio Libertad de fs. 423 a 426, se sugiere 
adjudicar a las firmas MGI S.A., Sudel S.A. y FIVLS.A. por ser las 
ofertas de menor precio que cumplen con lo solicitado en los pliegos 
de condiciones; 

Atento: a lo expresado y a la Resolución de Directorio de A.S.S.E. 
N? 5673/2014 de fecha 18/12/2014; 


El Director Administrativo de la Unidad Ejecutora 
068 de A.S.S.E. 
Resuelve: 


1%) Modifícase la Resolución de la Dirección Administrativa de 
la U.E. 068 N* 4441/2018 de fecha 09/08/2018 por la cual se adjudica 
la Licitación Abreviada N* 509/2018 “Suministro de Insumos de 
Electricidad” con destino a la Intendencia del Edificio Libertad de 
A.S.S.E., de acuerdo al siguiente detalle: 

FLVLSA (O£1) 

Por los ítems detallados en el Cuadro Anexo de Adjudicación 
adjunto de fs. 431 a 436 por un monto total de $ 480.224,04 
(cuatrocientos ochenta mil doscientos veinticuatro pesos uruguayos 
con cuatro centésimos) impuesto incluido. 

MGI S.A. (Of. 5) 

Por los ítems detallados en el Cuadro Anexo de Adjudicación 
adjunto de fs. 427 a 428 por un monto total de $ 316.635,14 (trescientos 
dieciséis mil seiscientos treinta y cinco pesos uruguayos con catorce 
centésimos) impuesto incluido. 

SUDEL S.A. (Of.7) 

Por los ítems detallados en el Cuadro Anexo de Adjudicación 
adjunto de fs. 429 a 430 por un monto total de $ 360.242,82 (trescientos 
sesenta mil doscientos cuarenta y dos mil pesos uruguayos con ochenta 
y dos centésimos) impuesto incluido. 

22) El monto total para la presente Licitación Abreviada, para el 
período de doce meses a partir de la fecha que se establezca en la 
notificación a los adjudicatarios de la resolución de adjudicación, 
asciende a la suma de $ 1.157.102 (un millón ciento cincuenta y siete 
mil ciento dos pesos uruguayos) IVA incluido, pago Crédito 90 días. 

3%) Mantiénese los demás términos contenidos en la citada 
resolución. 

4?) Pase al Departamento de Compras de la Unidad Ejecutora 068 
para notificar a las firmas. 


Ref.: 787/2018 - 788/2018 

Res.: 5139/2018 

ac 

T/A Fabián Píriz, Director Administrativo, U.E. 068, A.S.S.E. 
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Resolución 5.173/018 


Autorízase el acceso a la información pública solicitada por el Sr. Ignacio 
Rodríguez Lutterotti. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 13 de Septiembre de 2018 


Visto: que tratan las presentes actuaciones de la solicitud de 
información pública al amparo de la Ley N* 18.381 presentada por el 
Sr. Ignacio Rodríguez Lutterotti. 

Resultando: 1) que la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en el Artículo 13 de la Ley N* 18.381 del 17/10/2008; 

II) que la información solicitada no ingresa dentro de las 
excepciones definidas como información de carácter reservado o 
confidencial por los Artículos 9 y 10 de la citada Ley; 

Considerando: que se estima pertinente autorizar el acceso a la 
información pública solicitada; 

Atento: a lo expuesto y a la resolución de Directorio de ASSE N* 
1404/16 de fecha 16/03/16. 


La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
A.S.S.E. 
en ejercicio de atribuciones delegadas 
Resuelve: 


19) Autorizase el acceso a la información pública solicitada por el 
Sr. Ignacio Rodríguez Lutterotti. 
22) Pase para notificación y demás efectos. 


Res.: 5173/18 

jb 

Dr. Nicolás Brener, Director, Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, A.S.S.E. 
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Amplíase la Licitación Pública N*34/2017 “Adquisición de un Tomógrafo 
Helicoidal Multicorte”, con destino al Centro Departamental de Río 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo; 21 de Setiembre de 2018 


Visto: que por Resolución del Gerente Administrativo de A.S.S.E. 
N.2 1592/2018 de fecha 03/04/2018 se adjudicó la Licitación Pública N* 
34/2017 “Adquisición de un Tomógrafo Helicoidal Multicorte” con 
destino al Hospital Pasteur a la empresa MARE LTDA, 

Considerando: 1) que el artículo 74 del T.O.C.A.F. otorga a la 
Administración la potestad de ampliar el contrato hasta en un 100% 
con acuerdo del adjudicatario; 

II) que consultada la citada Empresa ha manifestado su 
consentimiento para ampliar la referida contratación (fs. 14); 

Atento: alo expuesto y a Resolución del Directorio de A.S.S.E. N.? 
5673/2014 de fecha 18/12/2014; 


El Gerente Administrativo de A.S.S.E. 
Resuelve: 


1% Amplíase la Licitación Pública N* 34/2017 “Adquisición 
de un Tomógrafo Helicoidal Multicorte” con destino al Centro 
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Departamental de Río Negro a la empresa MARE LTDA, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

MARE Ltda. (OF.3) 

Item 1) 1 (un) equipo de tomografía helicoidal multicorte, Origen 
China/USA, Marca GE Healthcare, Modelo Optima CT 520 de 16 filas de 
detectores y estación de trabajo GE AW VS7, según detalles en la oferta 
de fs. 270 a 272. Garantía 2 años, bajo la Modalidad CIF Montevideo, al 
precio unitario de USD 231.520 (doscientos treinta y un mil quinientos 
veinte dólares americanos) más 6% por concepto de comisiones bancarias, 
aduaneras y gastos terminales, lo que hace un total de USD 245.411,20 
(doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos once dólares americanos 
con veinte centésimos) con recargos incluidos. Plazo de entrega: dentro 
de los 30 días calendario de recibida la orden de compra. 

29) El monto total de la presente ampliación asciende en la 
Modalidad CIF Montevideo a la suma de $ 245.411,20 (doscientos 
cuarenta y cinco mil cuatrocientos once dólares americanos con veinte 
centésimos), pago con Carta de Crédito con los recargos por concepto 
de comisiones bancarias, aduaneras y gastos terminales incluidos. 

3%) Pase a la Dirección de Recursos Económico Financieros para 
su afectación y luego al Área de Auditores Delegados de A.S.S.E. para 
su intervención. 


Ref.: 11169/2018 - 1469/2017 

1274/2017 - 1275/2017 

730/2018 

Res.: 5194/2018 

ac 

Cr. HECTOR GARBARINO, Gerente Administrativo, A.S.S.E. 
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Incorpórase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 057 - Red de 
Atención Primaria de Canelones, el cargo de Especialista VII Informática, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 050 - Centro Auxiliar de Pando, al 
Sr. Alvaro Enrique Fernández Barreiro. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 3 de Octubre de 2018 


Visto: la solicitud de pase a cumplir funciones en la Unidad 
Ejecutora 057 - Red de Atención Primaria de Canelones, formulada 
por el Sr. Alvaro Enrique Fernandez Barreiro, el cual revista 
presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 050 - Centro Awxiliar Pando 
con un cargo de Especialista VII Informatica, (Escalafón “D”- Grado 
3 - Correlativo 3031). 

Resultando: 1) que la Dirección de la UE 050 - Centro Auxiliar 
Pando, entiende oportuno acceder al pase a cumplir funciones siempre 
y cuando reciba una unidad o vacante a cambio; 

II) que la UE 057 - Red de Atención Primaria de Canelones, ofrece 
ceder el cargo vacante (correlativo N* 1953). 

Considerando: que la Dirección de Región Sur entienden 
pertinente proceder a la Redistribución Interna. 

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5* de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución N? 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E, 
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1%) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
057 - Red de Atención Primaria de Canelones, el cargo de Especialista 
VII Informatica. (Escalafón “D” - Grado 3 - correlativo 3031), 
Presupuestado, perteneciente a la Unidad Ejecutora -050- Centro 
Auxiliar Pando al Sr. Alvaro Enrique Fernandez Barreiro. 

29) Asignase al Sr. Alvaro Enrique Fernandez Barreiro, el correlativo 
1955 en el cargo de Especialista VII Informatica. (Escalafón “D” - Grado 
3), en la Unidad Ejecutora 057- Red de Atención Primaria de Canelones. 


3%) Suprímase el cargo de Especialista VII Informatica (Escalafón 
“D” - Grado 3, correlativo N* 1953), de la Unidad Ejecutora 057 - Red 
de Atención Primaria de Canelones. 

47) Crease en la Unidad Ejecutora 050 - Centro Auxiliar Pando, 
el cargo de Especialista VII Informatica (Escalafón “D” - Grado 3, 
correlativo N* 3035); 

5% Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para su 
conocimiento y notificación de el interesado. Cumplido, archívese 
en la Unidad Ejecutora 057- Red de Atención Primaria de Canelones; 


Res: 5307/2018 

Ref. 29/050/2/67/2018 

SC / ar. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 
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Incorpórase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 044 - 
Red de Atención Primaria de Rocha, el cargo de Auxiliar IV Servicio, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 027 - Centro Departamental de 
Rocha al Sr. Luis Medelberto Vitancurt Veiga. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 3 de Octubre de 2018 


Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 044- Red de Atención Primaria 
de Rocha, formulada por el Sr. Luis Medelberto Vitancurt Veiga, la 
cual reviste presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 027 - Centro 
Departamental de Rocha, con un cargo de Auxiliar IV Servicio. 
(Escalafón “F” - Grado 2 - Correlativo 6430). 

Resultando: 1) que la Dirección de la UE 027 - Centro Departamental 
de Rocha, entiende oportuno acceder al pase a cumplir funciones 
siempre y cuando reciba una unidad o vacante a cambio; 

II) que la Sra. Silvana Noelia Pintos Becerra,es la Unidad de 
reposición perteneciente a la Unidad Ejecutora 044- Red de Atención 
Primaria de Rocha, cumpliendo así con lo solicitado por la Dirección 
de la UE 027 - Centro Departamental de Rocha, 

Considerando: la aprobación de los pases referidos por parte 
de la Dirección de la Región Este, se entiende pertinente proceder a 
la Redistribución Interna de los aludidos cargos entre las Unidades 
Ejecutoras 027 - Centro Departamental de Rocha y la UE 044 - Red de 
Atención Primaria de Rocha, como luce a fojas 1; 

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5* de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución N* 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1%) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
044 - Red de Atención Primaria de Rocha, el cargo de Auxiliar IV 
Servicio (Escalafón “F”- Grado 2 - Correlativo 6430) - Presupuestado, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 027 - Centro Departamental de 
Rocha al Sr.Luis Medelberto Vitancurt Veiga; 

29) Asignase al Sr. Luis Medelberto Vitancurt Veiga, el Correlativo 
3062 en el cargo de Auxiliar IV Servicio- Escalafón “F” - Grado 2, en la 
Unidad Ejecutora 044 - Red de Atención Primaria de Rocha. 

3%) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
027 - Centro Departamental de Rocha, el cargo de Especialista 
VII Especialización (Escalafón “D” - Grado 3 - Correlativo 1104 - 
Presupuestado, perteneciente a la Unidad Ejecutora 044 - Red de 
Atención Primaria de Rocha, de la Sra. Silvana Noelia Pintos Becerra, 

47) Asignase a la Sra. Silvana Noelia Pintos Becerra, el Correlativo 
4935, en el cargo de Especialista VII Especialización - Escalafón “D” - 
Grado 3, en la Unidad Ejecutora 027 - Centro Departamental de Rocha. 
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5%) Comuníquese a las Unidades involucradas y al Departamento 
de Sueldos. Notifíquese. Cumplido, corresponde el archivo en la 
Unidad Ejecutora 044 - Red de Atención Primaria de Rocha, 


Res.: 5361/2018 

Ref.: 29/027/2/88/2018 

SC./ar. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. María Valeria 
Acosta Kaisar como Especialista VIl Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro Departamental de Rocha . 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 9 de Octubre de 2018 


Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley N* 18.834, Sra. María Valeria Acosta Kaisar; 

Considerando: l) que el contrato de la citada funcionaria se 
financia con el cargo vacante de Especialista VII Servicios Asistenciales, 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4780, de la Unidad Ejecutora 
027 - Centro Departamental Rocha; 

Atento: alo expuesto, y alas atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. N?* 5674/14 de fecha 18/12/2014; 


La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(En ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


19) Acéptase la renuncia presentada por la señora MARÍA VALERIA 
ACOSTA KAISAR, al contrato suscrito al amparo del artículo 256 de la 
Ley N* 18.834 como Especialista VII Servicios Asistenciales, (Escalafón 
“D” - Grado 03 - Correlativo 4780 - C.L.: 4.455.145-3 - perteneciente a 
la Unidad Ejecutora 027 - Centro Departamental Rocha) a partir del 
20 de octubre de 2018. 

22) Comuníquese ala Unidad Ejecutora pertinente, Historia Laboral, 
Habilitaciones, y División Remuneraciones de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado. 


Res.: 5392/18 

Ref.: 29/027/2/102/2018 

/ ms. 

T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 
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Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Lía Clarissa 
Guarteche Barrios como Técnico lll Hemoterapeuta, perteneciente al 
Servicio Nacional de Sangre. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 9 de Octubre de 2018 


Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley N* 18.834, Sra. Lía Clarissa Guarteche Barrios; 

Considerando: l) que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Técnico III Hemoterapeura, Escalafón “B” 


- Grado 07 - Correlativo 904, de la Unidad Ejecutora 066 - Servicio 
Nacional de Sangre; 

Atento: alo expuesto, y alas atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. N?* 5674/14 de fecha 18/12/2014; 


La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(En ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1%) Acéptase la renuncia presentada por la señora LÍA CLARISSA 
GUARTECHE BARRIOS, al contrato suscrito al amparo del artículo 
256 de la Ley N* 18.834 como Técnico HI Hemoterapeuta, (Escalafón 
“B” - Grado 07 - Correlativo 904 - C.I.: 4.749.750-7 - perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 066 - Servicio Nacional de Sangre) a partir del 10 
de octubre de 2018. 

22) Comuníquese ala Unidad Ejecutora pertinente, Historia Laboral, 
Habilitaciones, y División Remuneraciones de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado. 


Res.: 5393/18 

Ref.: 29/066/2/32/2018 

/ ms. 

T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Francisco Pedro 
Silva Elias como Especialista Y Servicios Asistenciales, perteneciente al 
Centro Departamental de Artigas. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 10 de Octubre de 2018 


Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Francisco Pedro Silva Elias, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: alo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor FRANCISCO PEDRO SILVA ELIAS - C.I.: 
2.542.369-3, como Especialista V Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro Departamental Artigas (Unidad Ejecutora 015 - Escalafón “D” 
- Grado 05 - Correlativo 4120), a partir del 02 de noviembre de 2018. 

2) Comuníquese a Habilitaciones, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. - 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva. 


Resol. 5424/18 

Ref.: 29/015/2/91/2018 

/ ms. 

T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 
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Resolución 5.550/018 


Modifícase parcialmente el numeral 1% de la Resolución de la Gerencia 
de Recursos Humanos de ASSE 1544/18, relativa a la renuncia presentada 
por la funcionaria Sra. Marcia Estefania González Alfonso. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 19 de Octubre de 2018 


Visto: la Resolución N* 1544/2018 de fecha 16 de marzo de 2018, 
referida a la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley N* 18.834, Sra. Marcia Estefania Gonzalez Alfonso; 

Resultando: que en oportunidad de dictarse la resolución en 
los datos de Lotus Notes (Situación Funcional fojas 7), la misma se 
encuentra con un contrato Art. 256 - Ley N* 18.834, lo cual indujo a 
error; 

Considerando: por tanto es pertinente modificar parcialmente la 
resolución adoptada en el numeral 1?) manteniéndose en todos sus 
términos las demás disposiciones de la misma; 

Atento: alo expuesto, y alas atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. N? 5674/14 de fecha 18/12/2014; 


La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(En ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1% Modifícase parcialmente el numeral 19) de la Resolución N* 
1544/2018 de fecha 16 de marzo de 2018, de la Gerencia de Recursos 
Humanos de A.S.S.E., el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Acéptase la renuncia presentada por la señora MARCIA ESTEFANIA 
GONZALEZ ALFONSO, como Especialista VII Servicios Asistenciales 
(Escalafón “D” - Grado 03 - Presupuestado - Correlativo 11327 - C.I.: 
5.111.535-7, perteneciente a la Unidad Ejecutora 005 - Hospital Maciel) 
a partir del 23 de mayo del 2018”. 

29%) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a Historia 
Laboral, Habilitaciones y Departamento de Liquidación de Sueldos 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. 


Res.: 5550/18 

Ref.: 29/005/2/101/2018 

/ar. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 
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Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra. María Noel 
Bagnasco Pesce como Técnico Ill Médico, perteneciente al Hospital 
Maciel. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 19 de Octubre de 2018 


Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
funcionaria Sra. María Noel Bagnasco Pesce, de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: alo expuesto y alas atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria MARÍA 
NOEL BAGNASCO PESCE - C.I.: 3.157.807-0, como Técnico !IIl Médico, 
Presupuestado, perteneciente al Hospital Maciel (Unidad Ejecutora 
005 - Escalafón “A” - Grado 08 - Correlativo 1655), a partir del 03 de 
enero de 2019. 

2) Comuníquese. Notifiquese. Pase a la División de Desarrollo 
de Personal, Habilitaciones, Historia Laboral y Departamento de 
Liquidación de Sueldos de la Gerencia de Recursos Humanos de 
A.S.5.E. 


Res: 5570/18 

Ref: 29/005/2/501/2018 

/ms. 

T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 24 de Octubre de 2018 


Visto: lo dispuesto por los artículos 717 de la Ley N* 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 y 270 de la Ley N* 19.670 del 15 de Octubre del 2018; 

Resultando: l) que por la primera de las normas se autoriza a la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado a la creación de 
cargos para la incorporación de funciones desempeñadas en el Inciso 
con contratos por las Comisiones de Apoyo y la Comisión Honoraria 
del Patronato del Psicópata; 

II) que por la segunda disposición aludida se asigna una partida 
presupuestal para completar el financiamiento del referido proceso; 

Considerando: que la Gerencia de Recursos Humanos ha 
verificado el cumplimiento de los extremos dispuestos por la norma 
mencionada y las concordantes, a fin de continuar con el proceso de 
presupuestación; 

Atento: a lo dispuesto en el artículo 5? literal C de la Ley 18.161 
del 27 de julio de 2007, y atendiendo al informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos; 


El Directorio de A.S.S.E. 
Resuelve: 


1?) Créase en el Inciso 29, A.S.S.E. los cargos cuyo detalle surge 
del Anexo adjunto, que se considera parte integrante de la presente 
resolución. 

29) Comuníquese. 


Res: 5596/2018 

SC/ar 

Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 
de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado. 


Anexo Resolución N* 5596/2018 
Creación de cargos presupuestación 


TEC. II MEDICO 6860010 


TEC. II! MEDICO 6860011 
TEC. II MEDICO 6860012 
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(As 3 13 |  TECHMEDICO | 66015 | [| a|os | 13 |  TEC.IHIMEDICO | és6o079 | 
As] ts |  TECIHIMEDICO | 6s60m% | [ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | eéseooso | 
JAps | 15 |  TECMMEDICO | 686005 | [Aa 8 | 13 |  TECHMMBDICO | eéseoos1 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s600m6 | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | és6oos2 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60m7 | [Al 8 | 13 |  TECHMMBDICO | eés6008s | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6só00m6 | [Als | 1w3 |  TECHMMBDICO | és60084 | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 6s600m9 | [a] os | 13 [|  TECINMMEDICO | eés6ooss | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60m0 | [Als | 1w3 |  TECHMMBDICO | eése00s6 | 
Japos] 15 |  TECIMMEDICO | 6s600m1 | [als | ws |  TECHMMBDICO | eése0os7 | 
jJaps |] 15 |  TECNMMEDICO | 6s60m2 | [a] os | 1w3 [|  TECINMMEDICO | eéseooss_| 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60ms | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eéseoos9 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6só0ms | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eés6000 | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 6s60m5 | [a ]|os | 13 [|  TECINMMEDICO | és6o091 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60m6 | [Als | 1w3 |  TECHMMBDICO | 6860092 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 68607 | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eés60093 | 
Japs |] 15 |  TECIMEDICO | 6s600ms | [a] os | 13 [|  TECINMMEDICO | 6s6o094 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60m9 | [Als | ws |  TECHMMBDICO | 68600935 | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 6s600s0 | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eés600w96 | 
Japos] 15 |  TECIMMEDICO | ése00s1 | [a] os | 13 [|  TECINMMEDICO | és6o097 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s6032 | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eés6008Ñ | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 6s603 | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eés60099 | 
Japos] ts |  TECIMEDICO | ése004 | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | éséo00 | 
Japos | 15 |  TECIMEDICO | 686005 | [Al8 | 1w3 |  TECHMMBDICO | esóoo1 | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 6s606 | [als | w3 |  TECIMMEDICO | és6o02 | 
ap ss] ts |  TECIMMEDICO | ése0087 | [a] s | 13 [|  TECINMMEDICO | és6ot03 | 
Japos | 15 |  TECIMEDICO | 6s6008 | [A 8 | 13 |  TECHMIMBDICO | es6o04 | 
Japs |] 15 |  TECNMEDICO | 68609 | [als | 13 [|  TECINMIMEDICO | és6ot05 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s600w0 | [As | 13 |  TECHMIMBDICO | eseo06 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s600W%1 | [als | ws |  TECHMMBDICO | eés6o07 | 
Japs |] 15 |  TECIMEDICO | 6860 | [aos | 13 [|  TECINMMEDICO | és6otos | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s600w3 | [Als | 1w3 |  TECHMIMBDICO | eseo9 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6só00wWY% | [als | ws |  TECHMMBDICO | eséomo | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6860085 | [a] os | 13 [|  TECINMMEDICO | eéséom | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s600w%6 | [A 8 | 1w3 |  TECHMMBDICO | es6om2 | 
Japos] 15 |  TECIMMEDICO | 6s600w%7 | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eseoms | 
Japs |] 15 |  TECIMMEDICO | 6s600w8 | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | escoma | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s600w9 | [As | ws |  TECHMMBDICO | es6om5 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60s0 | [A 8 | ws |  TECHMMBDICO | esóom6 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60051 | [a | s | 13 [|  TECINMMEDICO | és6o117 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860052 | [A 8 | 1w3 |  TECHMMBDICO | eseoms | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60053 | [Al 8 | ws |  TECHMMBDICO | esóomo | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60054% | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | eséoro | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860055 | [Al 8 | 13 |  TECHMMBDICO | eés6o1 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60056 | [A 8 | 1w3 |  TECHMIMBDICO | eés602 | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 686057 | [Aa | s | 13 [|  TECINMIMEDICO | és6o123 | 
Jas | 15 |  TECIMEDICO | 6s6008 | [Al 8 | 13 |  TECHMMBDICO | es604 | 
Japs |] 15 |  TECNMEDICO | 6s60059 | [A 8 | 1w3 |  TECHMMBDICO | eés6025 | 
Japos] 15 |  TECIMMEDICO | ése060_ | [a] os | 13 [|  TECIMIMEDICO | és6o1%6 | 
Japos | 15 |  TECIMMEDICO | 6s60061 | [Al8 | 1w3 |  TECHMMBDICO | eés6027 | 
japos] 15 |  TECNMEDICO | 686006 | [als | ws |  TECHMMBDICO | es6o8 | 
apps] ts |  TECIMEDICO | ése063_ | [a] s | 13 [|  TECINMMEDICO | es6o9 | 
Japos | 15 |  TECIMEDICO | 6só006% | [Als | ws |  TECHMMBDICO | eéseoso | 
Japos] 15 |  TECNMEDICO | 6860065 | [a | s | 13 [|  TECINMIMEDICO | és6o1s1 | 
(A 5873 13 |  TECHIMEDICO | 686066 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860152 | 
Japos | 15 |  TECIMEDICO | 6860067 | [Al 8 | 13 |  TECHMMBDICO | eés6otss | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60068 | [a | os | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6s6o54 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860069 | [As | 13 |  TECHMIMBDICO | es6ots5 | 
japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s6007o_ | [Al 8 | 1w3 |  TECHMMBDICO | eés6ots6 | 
Japs |] 15 |  TECNMEDICO | 6s60071| [alos | 13 [|  TECINMMEDICO | és6o157 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s6007_| [Als | 1w3 |  TECHMMBDICO | eseotss | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s6007s | [Als | 1w3 |  TECHMMBDICO | eés6os9 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s6007s | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | escomo | 
Jas | 15 |  TECIMEDICO | 6860075 | [Als | 13 |  TECHMMBDICO | es6o1 | 
Japos] 15 |  TECIMEDICO | 6s60076 | [Al 8 | 13 |  TECHMMBDICO | es6oW2 | 
Japs |] 15 |  TECIMMEDICO | 686077 | [Aa | s | 13 [|  TECIMIMEDICO | és6otaÑ | 
[apa] 15 |  TECIMEDICO | 686007 | [AaJ]8 | 13 [|  TECHMIMBDICO | es6oW | 
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Apps | ts |  TECINMMEDICO | esos | [| a[os | 13 |  TECIIMEDICO | eseo1t_| 
JAaps | ts |  TECHMIMEDICO | eso | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | es60om | 
apps | ts |  TECHMMEDICO | eso | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | eés60m13 | 
jJaps | ts |  TECIIMEDICO | ésos | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO | eésco4 | 
apps | os |  TECHNMMEDICO | eséo9 | [af os | 158 |  TECIIMEDICO | eés6015 | 
Japs | ts |  TECHMMEDICO | eséo50o | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | eés6om6 | 
jJaps | ts |  TECIIMEDICO | 6s60m51 | [A | s | 15 [|  TECHMIMEDICO | eéséo17 | 
Japs | ts |  TECHNMMEDICO | es652 | [as | 158 |  TECIIMEDICO | eseom8 | 
Japs | ts |  TECHNMIMEDICO | es6053 | [aps | 15 |  TECIIMEDICO | eseom9 | 
Japos | ts |  TECIIMEDICO | 6s6054 | [As | 13 [|  TECHMIMEDICO” | eéseoz0 | 
Japs | ts |  TECHNMIMEDICO | eés60m55 | [aos | 158 |  TECIIMEDICO | eés6021 | 
apps | ts |  TECHNMMEDICO | es60m56 | [as | 15 |  TECIIMEDICO | eés60m2 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO. | 6860157 | [A | s | 15 [|  TECHMIMEDICO | eés6o»s | 
Japs | ts |  TECHNMMEDICO | esóo58s | [af os | 158 |  TECIIMEDICO | es6o»4 | 
apps | ts |  TECHNMMEDICO | es6o59 | [as | 15 |  TECIIMEDICO | eés6025 | 
Japos | ts |  TECIIMEDICO | 6se0m60 | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO” | és6o26 | 
Japs | ts |  TECHNMMEDICO | eséoór | [aos | 158 |  TECIIMEDICO | eés6027 | 
apps | ts |  TECHNMMEDICO | eso | [as | 15 |  TECIIMEDICO | es60»8 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO | 6s60m63 | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO” | eéseo9 | 
apps | ts |  TECHNMIMEDICO | esóoós | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | eés60s0_| 
Japs | ts |  TECHNMEDICO | es60m65 | [as | 15 |  TECIIMEDICO | eés60351 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO | 6s606 | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO” | eés60s2 | 
apps | ts |  TECHMIMEDICO | es6om67 | [ap se | 15 |  TECIIMEDICO | eés60333 | 
Jas | ts |  TECINMMEDICO | escu | [af os | 13 |  TECIIMEDICO | eés60s4 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO | 6s60m69 | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO” | eés60s5 | 
Japs | ts |  TECHNMIMEDICO | esoo | [af se | 15 |  TECIIMEDICO | eés60s6_| 
JAps | ts |  TECINMMEDICO | esc | [| apos | 13 |  TECHIIMEDICO | eés603s7_| 
JAps | ts |  TECHMIMEDICO | esco | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | eés60s8 | 
apps | ts |  TECHNIMEDICO | es6o73 | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | eés60s9 | 
JAps | ts |  TECINMMEDICO | esos | [| ap os | 13 |  TECHIMEDICO | eseoo | 
JAps | ts |  TECHNIMEDICO | eés6075 | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | es6o%1 | 
apps | ts |  TECHMIMEDICO | esóom76 | [as | 15 |  TECIIMEDICO | eses | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO. | 6860177 | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO | eseozwsÑ | 
apps | ts |  TECHNMIMEDICO | esos | [ap os | 158 |  TECIIMEDICO | es6o%4 | 
Japs | ts |  TECHMMEDICO | esco | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | es6045 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO | 6se0s0 | [A | os | 13 [|  TECHMIMEDICO | esco6 | 
Japs | ts |  TECHNMMEDICO | eséos1 | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | ese | 
apps | ts |  TECHNMMEDICO | esos | [as | 15 |  TECIIMEDICO | eseo8 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO. | 6s6083 | [A | s | 13 [|  TECHMIMEDICO | eséo9 | 
Japs | ts |  TECHNMIMEDICO | eséos4 | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | eés600_| 
Japs | ts |  TECHMMEDICO | eés6065 | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | eés60351 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO. | 6s6086 | [A | s | 15 [|  TECHMIMEDICO | és602 | 
Japs | ts |  TECHMMEDICO | es6o67 | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | eés603353 | 
Japs | ts |  TECHNMMEDICO | esos | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | eés6054 | 
Jas | ts |  TECIIMMEDICO. | 6s60569 | [Aa | os | 13 [|  TECHMIMEDICO | 6s6055 | 
apps | ts |  TECHNMIMEDICO | esoo | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | eés6056_| 
apps | ts |  TECHMMEDICO | eso | [apo | 15 |  TECIIMEDICO | 6860357 | 
jJaps | ts |  TECIIMEDICO | 6s609 | [Aa | os | 13 [|  TECHMIMEDICO | eés6os | 
apps | ts |  TECHNMIMEDICO | esos | [af os | 158 |  TECIIMEDICO | eés6059 | 
Japs | ts |  TECHMIMEDICO | esos | [ap os | 15 |  TECIIMEDICO | es600 | 
jJaps | ts |  TECIIMEDICO | 6s6095 | [Aa | os | 13 [|  TECHMIMEDICO | eés6o1 | 
Japs | ts |  TECHMIMEDICO | es6om96 | [as | 15 |  TECIIMEDICO | eés60%62 | 
Apps | ts |  TECINMMEDICO | eés60m97 | [| apos | 13 |  TECHIMEDICO | eéseo3_| 
Apps | ts |  TECHMIMEDICO | esóom9s | [a| os | 15 |  TECIIMEDICO | es60%64 | 
Japs | ts |  TECHMMEDICO | escomw9 | [|a[os | 15 |  TECIIMEDICO | eés6065 | 
Apps | ts |  TECINMMEDICO | ese | [| a pos | 13 |  TECHIMEDICO | eseo6_| 
JAps | ts |  TECHMIMEDICO | esco | [|apos | 15 |  TECIIMEDICO | es6067 | 
Japs | ts |  TECHMMEDICO | esóom0m | [|afos | 15 |  TECIIMEDICO | es608 | 
Apps | ts |  TECINMMEDICO | eses | | apos | 13 |  TECHIMEDICO | eseo9 | 
JAps | ts |  TECHNIMEDICO | esco | [|afos | 15 |  TECIIMEDICO | es60770 | 
apps | ts |  TECHMIMEDICO | es6m05 | [af os | 15 |  TECIIMEDICO | eés60271 | 
Japos | ts |  TECIIMEDICO. | 6s60m06 | [Aa | os | 15 [|  TECHMIMEDICO | e6s60272 | 
apps | ts |  TECHMIMEDICO | esem0o | [|a[s | 158 |  TECIIMEDICO | eés60273 | 
apps | ts |  TECHMIMEDICO | eses | [aos | 15 |  TECIIMEDICO | es60774 | 
Jas | ts |  TECIIMEDICO. | 6s60m09 | [Aa | os | 13 [|  TECHMIMEDICO | e6s60275 | 
[as | 15 |  TECHMMEDICO | esco | [af se | 158 |  TECIIMEDICO | eés6076 | 
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(A 387] 13 |  TECHIMEDICO | 6860277 | [| Aa | s | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860343 | 
JA so ts |  TECIHIMEDICO | 686078 | [a | os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860344 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 686079 | [ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860345 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60s0 | [a] os | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6s60346 | 
As] o ts |  TECIHIMEDICO | 6s6081 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860347 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 686082 | [a] os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860348 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686083 | [a] os | 13 [|  TECINIMEDICO | 6s6o3w9 | 
As] o ts |  TECIHIMEDICO | 686084 | [| a|os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860350 | 
As] ts |  TECIHIMEDICO | 686085 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860351 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686086 | [a] s | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6860352 | 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 686087 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860353 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 68608 | [a] os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860354 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60s9 | [a] os | 13 [|  TECINIMEDICO | 6860355 | 
As] o ts |  TECIHIMEDICO | 6s60m%0 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860356 
As] ts |  TECHIMEDICO | 6609 | [aos | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860357 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686090 | [aos | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6860358 | 
JA ss | o ts |  TECIIMEDICO | 6860903 | [a] os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860359 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 68609 | [a] os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860360 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686095 | [a] os | 13 [|  TECIMIMEDICO | és6os61 | 
As | ts |  TECIIMEDICO | 686006 | [a] os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860362 | 
(As | o ts |  TECIHIMEDICO | 686097 | [ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860363 | 
Jas | 15 |  TECIMEDICO | 686098 | [a] os | 13 [|  TECIHIMEDICO | 6s60364 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 686009 | [| a|os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860365 | 
JA 8] o 13 |  TECHIMEDICO | 68600 | [|a|os | 13 |  TEC.HIMEDICO | 6860366 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686001 | [a] os | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6s60s67 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 68600 | [ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860368 | 
(As 7] 13 |  TECHIMEDICO | és600_ | [| a|os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860369 
As] ts |  TECIHIMEDICO | 6s600% | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860370 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 686005 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860371 | 
(As 7] 13 |  TECHIMEDICO | 686006 | [| ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860372 | 
JA ss] o ts |  TECIHIMEDICO | 6s6007 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860373 | 
As] o ts |  TECHIMEDICO | 686008 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860374 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686009 | [a] os | 13 [|  TECIHIMEDICO | 6860375 | 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 6s6010 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860376 | 
As] o ts |  TECHIMEDICO” | 6s60m_ | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860377 | 
Jas | 15 |  TECIMEDICO | 686012 | [a | s | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6860378 | 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 6s6013 | [a | 8 | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860379 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 6s6014 | [ap se | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860380 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860315 | [a | s | 13 [|  TECIMIMEDICO | és6o3s1| 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 6s6016 | [a | 8 | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860382 | 
As] ts |  TECIHIMEDICO | 686017 | [| a | 8 | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860383 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6s60s8 | [a] os | 13 [|  TECIIMEDICO | 6s603s4 | 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 6s6019 | [a | 8 | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860385 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 6s6020 | [ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860386 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860321 | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | 6s603s7_| 
As | ts |  TECIHIMEDICO” | 6860022 | [a| os | 13 |  TEC.MIMEDICO | és60388_| 
As] o ts |  TECHIMEDICO | 68603023 | [a | os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860389 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860374 | [a] os | 13 [|  TECINMMEDICO | eés6os90 | 
As] o ts |  TECIHIMEDICO | 68603025 | [a | 8 | 153 |  TECHMIMEDICO | 6860391 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 6860026 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860392 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 6860327 | [Aa | s | 13 [|  TECIMIMEDICO | 6s6039s | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 6860028 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6s6039%4 | 
(As 7] 13 |  TECHMEDICO | 686029 | [| a | os | 13 |  TEC.HIMEDICO | 6860395 
JA ss] o1ts |  TECIHIMEDICO | 6s6030 | [ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6860396 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 6s6031 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860397 | 
(As 7] 13 |  TECHIMEDICO | 6860302 | [| ap os | 13 |  TEC.IHIMEDICO | és6os98_| 
JA ss] o ts |  TECIHIMEDICO | 68603 | [|a| os | 13 |  TEC.MIMEDICO | eés60399 | 
As] ts |  TECHIMEDICO | 686034 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | és6ow00 | 
(A 387] 13 |  TECHIMEDICO | 686035 | [| ap os | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6s6o401 | 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 686036 | [| a| os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6s60%w02 | 
As] o ts |  TECHIMEDICO | 686037 | [ap s | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860403 | 
Jas | 15 |  TECIMEDICO | 686038 | [a | s | 13 [|  TECIHIMEDICO | 6s6om04 | 
As | o ts |  TECIHIMEDICO | 686039 | [ap os | 153 |  TEC.MIMEDICO | 6860405 | 
As | ts |  TECIHIMEDICO | 6s60%w0 | [ajos | 13 |  TEC.MIMEDICO | 6s60%w06 | 
JAps | 15 |  TECIMEDICO | 686041 | [a] os | 13 [|  TECINMIMEDICO | és6om07 | 
(As) 15 |  TECHIMEDICO | 6s60%2 | [ajos | 153 |  TECMIMEDICO | eés6ow08 | 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
Montevideo, 24 de Octubre de 2018 


Visto: lo dispuesto por artículo 267 de la Ley N* 19.670 de fecha 
15 de octubre de 2018; 

Resultando: que dicha norma dispone la asignación presupuestal 
para la creación de cargos; 

Considerando: l) que la Administración ha dispuesto dar prioridad 
al fortalecimiento de estructuras asistenciales con el fin de avanzar en 
el proceso de mejora de la atención; 

ID) que alos efectos de la instrumentar esta disposición, es necesario 
crear las vacantes en el Rubro 0, padrón presupuestal; 

III) que la Gerencia de Recursos Humanos ha realizado propuesta de 
creación de vacantes, de acuerdo a la asignación presupuestal asignada; 

Atento: a lo dispuesto en el artículo 5* literal C de la Ley 18.161 del 
27 de julio de 2007, en la redacción dada por el artículo 454 de la Ley 
18.362 de fecha 6 de octubre de 2008; 


El Directorio de A.S.S.E. 
Resuelve: 


1?) Créase en el Inciso 29, A.S.S.E. los cargos cuyo detalle surge 
del Anexo adjunto, que se considera parte integrante de la presente 
resolución. 

29) Comuníquese. 


Res: 5599/2018 

SC/ar. 

Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 
de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
de los Servicios de Salud del Estado. 


ANEXO DE RES N? 5599/2018 ( ARTÍCULO 267 DE LA LEY N* 
19.670) 
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Visto: lo dispuesto por artículo 454 de la Ley N* 19.355 de fecha 

6861080 19 de diciembre de 2015; 

Resultando: que dicha norma dispone la transferencia al Inciso 29 
6861081 de los recursos afectados al Departamento de Clínicas Preventivas de la 
6861082 División Salud Ambiental y Ocupacional de la Unidad Ejecutora 103, 
6861083 |  pertenenciente al Inciso 12 “Ministerio de Salud Pública”; 
6861084 Considerando: 1) a la fecha se ha culminado el proceso previo 
6861085 que incluyó la asignación de funciones dentro del Inciso de acuerdo 
6861086 al perfil personal, así como las gestiones pertinentes ante Ministerio 
6861087 de Salud Pública y Oficina Nacional de Servicio Civil; 
6861088 II) que alos efectos de la instrumentar esta disposición, es necesario 
6861089 crear las vacantes en el Rubro 0, padrón presupuestal de ASSE; 

III) que la Gerencia de Recursos Humanos ha realizado propuesta 
6861090 de creación de vacantes, de acuerdo a la asignación presupuestal 
6861091 correspondiente para cubrir las funciones incorporadas; 
6861092 Atento: a lo dispuesto en el artículo 5* literal C de la Ley 18.161 del 
6861093 27 de julio de 2007, en la redacción dada por el artículo 454 de la Ley 
6861094 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008; 


6861095 , , 
6861006 El Directorio de A.S.S.E. 


6861097 Resuelve: 
6861098 


2 


Y 


19) Créase en el Inciso 29, A.S.S.E. los cargos cuyo detalle surge 
6861099 : : : 

del Anexo adjunto, que se considera parte integrante de la presente 
6861100 resolución. 


6861101 2?) Comuníquese. 
6861102 


6861103 Res 5610/2018 

6861104 SC/ar. 

6861105 Dr. Marcos Carámbula, Presidente, Administración de los Servicios 
6861106 de Salud del Estado; Dra. Marlene Sica, Vicepresidente, Administración 
6861107 de los Servicios de Salud del Estado. 


6861108 ANEXO DE RES N? 5610/2018 ( ARTÍCULO 454 DE LA LEY N* 
6861109 19.355) 
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Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Iris Ethel Pereyra 
Sassi como Técnico lll Licenciada en Enfermería, perteneciente al Centro 
Departamental Salto. 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 


Montevideo, 9 de Noviembre de 2018 


Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Iris Ethel Pereyra Sassi, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado; 

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos; 

Atento: alo expuesto y alas atribuciones delegadas por Resolución 
N? 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14; 


La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. 
(en ejercicio de las atribuciones delegadas) 
Resuelve: 


1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora IRIS ETHEL PEREYRA SASSI - C.I.: 4.062.051- 
1, como Técnico III Licenciada en Enfermería, perteneciente al Centro 
Departamental Salto (Unidad Ejecutora 028 - Escalafón “A” - Grado 
08 - Correlativo 2932), a partir del 1? de diciembre de 2018. 

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Cuentas Personales 
y División Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos 
de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva. 


Resol. 5938/18 

Ref.: 29/028/2/153/2018 

/ ms. 

T/RR LL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E. 


PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES 


INSTITUTO NACIONAL DE CARNES - INAC 
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Resolución +419/010 


Establécense los criterios de distribución de los cupos vigentes de carne 
bovina con destino a Colombia. 


(1.076*R) 
A 2 
R419:010 RESOLUCIÓN 
Glren20ta — [Emisión: 18.02.19 Página 1 de 7 


VISTO: que Uruguay dispone de un cupo de cortes finos de carne 
bovina y de un cupo para los demás cortes bovinos y menudencias 
con destino a Colombia, en el marco del Sistema de administración y 
distribución de cupos otorgados al MERCOSUR por terceros países 
o grupos de países (SACME) aprobado por Resolución No. 31/10 del 
Grupo del Mercado Común del MERCOSUR (MERCOSUR/GMC/ 


RES. N* 31/10) y del ACE No 59 y sus complementarias, modificativas 
y concordantes. 


CONSIDERANDO: la necesidad de establecer los criterios de 
distribución de los cupos a que alude el Visto. 


ATENTO: alo dispuesto por el Art. 2* del Decreto Ley Nro. 15.605 
de 27 de julio de 1984. 


LA JUNTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARNES 
RESUELVE 


1?. La presente Resolución será de aplicación para la distribución 
de los cupos vigentes de carne bovina con destino a Colombia. Se 
entiende por período de distribución el año civil. 


I. Asignatarios de cuota 


22, Serán asignatarios de cuota: 

a. Las personas físicas o jurídicas titulares de la explotación 
de establecimientos de faena con autorización vigente para 
la exportación de carne bovina refrigerada y menudencias, 
otorgada por las autoridades de Colombia. 

b. Las personas físicas o jurídicas titulares de la explotación 
de establecimientos de Ciclo II con igual autorización. 

c. Las personas físicas o jurídicas exportadoras de carne no 
comprendidas en los literales precedentes, que registren 
como tales antecedentes de exportación de los productos a 
que se refiere el numeral sexto en uno o más de los períodos 
anuales del trienio inmediato anterior al período al que 
corresponde la distribución. 


3%, Cuando se requiera como condición para ser asignatario de 
cuota la titularidad de la explotación de un establecimiento 
industrial de determinadas características, se entenderá que 
la cuota adjudicada, provisoria o definitivamente, estará 
condicionada al mantenimiento de la titularidad del mismo 
establecimiento industrial en función de la cual fue otorgada. 


A estos solos efectos, cuando una misma empresa fuere titular 
de varios establecimientos, los antecedentes se computarán 
separadamente para cada uno de ellos. 


TI. Condiciones de acceso al sistema 


4?. Alos efectos de ser adjudicatario de la cuota por primera vez, 
las empresas titulares de la explotación de establecimientos de 
faena a que se refiere el literal a) del numeral 2?, deberán: 


a. Poseer habilitación del MGAP para la exportación y 
habilitación otorgada por las autoridades del mercado de 
destino, vigentes en ambos casos a la fecha de la presente 
resolución; 


b. Poseer antecedentes de exportación de los productos a 
que se refiere el numeral 6%), en uno o más de los períodos 
anuales del trienio inmediato anterior al período al que 
corresponde la distribución. 


A los mismos efectos, las empresas titulares de la explotación 
de establecimientos de Ciclo IL, a que se refiere el literal 
b) del numeral 2%, además de los requisitos establecidos 
precedentemente, deberán: 


a. Contar con un proyecto de inversión que haya sido 
declarado de interés nacional o promovido, de conformidad 
a lo establecido por el decreto-ley N* 14.178 de 28 de 
marzo de 1974 o por la ley N* 16.906 de 7 de enero de 
1998, sus modificativas y complementarias, y ejecutado de 
conformidad a dicha gestión. 


b. Poseer un establecimiento con una capacidad mínima de 
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desosado de 200 reses vacunas o 1.000 reses ovinas, según 
el cupo de que se trate, por turno de ocho horas así como 
la correspondiente capacidad de enfriado y congelado. 


Todas las categorías de aspirantes a asignatarios comprendidos 
en el numeral 2* deberán, asimismo, tener en vigencia su 
inscripción en los Registros de INAC al primer día del período 
al que corresponde la distribución. 


. La distribución del presente cupo se realizará entre los 


asignatarios previstos en los literales a) y b) del numeral 2*) y 
los asignatarios a que se refiere el literal c) de dicho numeral 
que, antes del 15 de febrero de cada año, manifiesten su interés 
en ser adjudicatarios y acrediten, a dicha fecha, el cumplimiento 
de las condiciones requeridas en el numeral precedente. 


TIT. Distribución del cupo 


. Las cuotas de participación a adjudicar a cada empresa se 


determinarán por sus antecedentes de exportación a todo 
destino, en base al promedio ponderado en dólares de las 
exportaciones de carne bovina, realizadas en el trienio previo al 
inicio del año, ponderando los importes en un 50% para el año 
inmediato anterior al de la distribución del presente cupo, 40% 
para el segundo año inmediato anterior al de la distribución 
del presente cupo y 10% para el tercer año inmediato anterior 
al de la distribución del presente cupo. 


El cálculo previsto en el párrafo anterior se aplicará a las 
exportaciones de carne bovina, con y sin hueso, enestado natural 
y/o procesada, con la exclusión de los productos identificados 
bajo la denominación “Carnes Chicas” (Subcapítulos 111-9... 
y 112-9...del Sistema de Códigos para carnes, menudencias, 
subproductos y productos cárnicos) para carne bovina y 
todo producto elaborado en base a “Carnes Chicas”. A todos 
los efectos del cómputo de antecedentes de exportación, se 
considera como “año inmediato anterior”, el período de doce 
meses contados en forma regresiva desde el día inmediato 
anterior al de inicio del período correspondiente al cupo. 


IV. Adjudicación de cuotas en reserva 


. Se adjudicará en reserva la cuota de las empresas que estuvieren 


a la fecha de la distribución en alguna de las siguientes 
situaciones: 


a. Tuvieren cancelada o suspendida la habilitación nacional 
para producir con destino a la exportación, o retirada la 
Inspección Veterinaria Oficial. 


b. No disponer de habilitación vigente de la correspondiente 
planta otorgada por las autoridades de Colombia. Toda 
suspensión de la habilitación de las autoridades de 
Colombia deberá ser comunicada por las empresas al INAC 
dentro de los 5 días siguientes, bajo pena de pérdida del 
volumen adjudicado. 


c. Estuvieren suspendidas sus respectivas inscripciones en 
los Registros de INAC. 


d. No cumpliesen con cualquier requisito de carácter sanitario, 
legal o formal que se impusiese en el futuro y tuviese 
vigencia en el momento de la distribución. 


. El plazo de la reserva será de 30 días. 


. Las empresas titulares de cuotas en reserva, cualquiera fuere el 


motivo, no podrán hacer uso de los volúmenes adjudicados ni 
para su exportación ni para su transferencia a otra empresa en el 
caso de que tal transferencia fuere reglamentariamente permitida. 


Vencidoel plazo establecido sin haberse regularizado la situación, 
las empresas adjudicatarias perderán automáticamente las 
cuotas adjudicadas en reserva, las que serán redistribuidas 


102. 
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11 


10 
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132. 


14. 


en función de antecedentes de exportación efectivamente 
realizadas entre las restantes empresas. 


V, Transferencia de cuotas 


Se considera transferencia de cuota cualquier acuerdo entre 
particulares que implique la producción o exportación por una o 
más empresas determinadas del volumen adjudicado a otrau otras. 


No se considera transferencia de cuota las transferencias por 
volúmenes menores entre empresas a restituir en el año siguiente, 
realizadas para completar unidades de carga en los últimos 
embarques del período. En este caso bastará la comunicación 
previa a los servicios del Instituto. 


.La transferencia total o parcial de cuota entre adjudicatarios 


estará sujeta a las siguientes condiciones: 


a. Los volúmenes transferidos deberán ser efectivos y no en 
reserva, y mantener esa condición a la fecha prevista para 
efectivizar la transferencia. 


b. Las empresas involucradas deberán mantener en vigencia 
sus habilitaciones y registros de INAC. 


c. La transferencia deberá ser autorizada por la Junta del 
Instituto Nacional de Carnes. 


Dichatransferencia y la correspondiente solicitud de autorización, 
acompañada por la aceptación expresa y por escrito del que 
percibe la transferencia, deberá efectuarse dentro de los primeros 
cinco meses del período a que corresponde el cupo. 


La Junta dispondrá de un plazo de diez días para autorizar 
o denegar, en este último caso por razones fundadas, la 
transferencia. Transcurrido dicho plazo sin que haya mediado 
pronunciamiento la transferencia se considerará autorizada. 


«Vencido el plazo para proceder a la transferencia y aceptación 


de la cuota, las empresas adjudicatarias deberán realizar la 
exportación del volumen que le fuera adjudicado, salvo lo 
dispuesto en el numeral 15?) de la presente resolución. 


La Junta podrá autorizar transferencias de cuota más allá 
del plazo arriba señalado, en casos de fuerza mayor, huelga, 
problemas gremiales, etc., debidamente justificados por los 
elementos de juicio aportados por la empresa que la solicite y 
teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 31/10 
del GMC del MERCOSUR. 


VI. Cumplimiento de las cuotas 


Los adjudicatarios titulares de establecimientos de faena o 
de establecimientos de Ciclo II a que se refieren los literales 
a) y b) del numeral 2%), podrán realizar la exportación del 
volumen asignado con mercadería producida en su propio 
establecimiento o en cualquier otro establecimiento habilitado 
por el mercado de Colombia. Por su parte, los asignatarios de 
cuota previstos en el literal c) del numeral 29) podrán realizar la 
exportación del volumen asignado con mercadería producida 
en cualquier establecimiento habilitado por el mercado de 
Colombia. 


Las empresas adjudicatarias deberán cumplir la exportación 
del tonelaje que se les hubiere adjudicado, en plazo suficiente 
para la llegada de la mercadería a destino dentro del período 
del cupo. 


Cuando no estuvieren en condiciones de utilizar en tiempo 


y forma su cuota, total o parcialmente, las empresas 
adjudicatarias deberán restituir al INAC los volúmenes que 
no habrán de cubrir. 


La restitución deberá hacerse con una antelación mínima de 
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seis meses corridos al vencimiento del período y los volúmenes 
restituidos serán redistribuidos por INAC en base a los criterios 
establecidos en la presente resolución. 


16%. Las empresas que no cumplieren efectivamente los volúmenes 
adjudicados originalmente o por redistribución o por 
transferencia y no restituidos en plazo, total o parcialmente, 
perderán automáticamente el triple del volumen incumplido 
en la parte que exceda al 3% del total del volumen adjudicado 
originalmente, por redistribución y por transferencia. 


Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo precedente, no se 
computará dentro del volumen incumplido un máximo de hasta 
12 toneladas anuales, únicamente cuando el incumplimiento 
se produzca como consecuencia del rechazo en el mercado de 
destino de la mercadería efectivamente embarcada. 


La pérdida prevista en el presente numeral se descontará a 
la empresa de la distribución inmediata posterior en la que 
aquella interviniera y en las siguientes si hubiera remanente 
del volumen a deducir. 


17%. Lo dispuesto en el numeral precedente es sin perjuicio de la 
aplicación del régimen de sanciones previsto en el Capítulo V 
del decreto-ley 15.605 de 27 de julio de 1984. 


VII. Situaciones especiales 


18%. La adjudicación de cuota de participación a que se refiere esta 
resolución, aunque revista el carácter de definitiva, se entenderá 
condicionada al mantenimiento de los requisitos reglamentarios 
exigibles para reunir la condición de adjudicatario, incluido el 
mantenimiento de la vigencia de su inscripción en los Registros 
del Instituto. 


La interrupción en el mantenimiento de cualquiera de ellos 
determinará que la cuota adjudicada quede automáticamente 
en reserva por un plazo de 30 días. Si la interrupción ocurriera 
en el último semestre del año, el INAC intimará ala empresa la 
regularización de su situación dentro del plazo que determine, 
el que no podrá ser superior a 30 días. 


Si al vencimiento del plazo aplicable no se regularizara la 
situación, el Instituto Nacional de Carnes procederá a la 
redistribución del volumen en base a los criterios establecidos 
en la presente resolución. 


19* Sin perjuicio de lo establecido en el numeral precedente, toda 
vez que el Instituto considerare que la cuota adjudicada corre 
riesgo de no ser cumplida total o parcialmente en tiempo y 
forma por cualquier causa, incluidas las reglamentarias, podrá 
intimar a la empresa a que presente, en el plazo que le fijará, 
un cronograma detallado de cumplimiento. 


La intimación referida será preceptiva para aquellas empresas 
que al vencimiento del sexto mes del año no hubieren exportado 
por lo menos el 50% de la cuota. 


Si el cronograma no se presentare, o si fuere insatisfactorio O 
de difícil cumplimiento, la Junta del Instituto podrá reducir o 
eliminar la participación de la empresa, fijando en el primer caso 
las condiciones de cumplimiento. La empresa afectada podrá 
mantener su participación dando garantía a satisfacción del 
Instituto respecto al cumplimiento del cronograma presentado. 


Si el riesgo de incumplimiento obedeciere ala acción de terceros, 
incluido el caso de medidas judiciales, el Instituto podrá 
readministrar directamente la cuota, salvo que se otorguen 
garantías satisfactorias a su criterio de cumplimiento de la cuota. 


20%.Los volúmenes readministrados, cualquiera fuere la causa, 
se distribuirán entre las demás empresas adjudicatarias 
que demuestren interés, guardando en lo posible la 
proporcionalidad. 
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VIT. Disposiciones generales 


21%. El Instituto Nacional de Carnes no reconocerá negocios 
privados susceptibles de generar indirectamente resultados 
no permitidos por las reglamentaciones vigentes. 


En caso de dudas respecto a la admisibilidad de cualquier 
procedimiento al que pudiere serle aplicable el presente 
numeral, las empresas deberán plantearlo previamente 
aportando los elementos de juicio correspondientes, y se estará 
alo que resuelva el Instituto Nacional de Carnes. 


22” Corresponde a la Junta del Instituto la interpretación auténtica 
del alcance de las disposiciones de la presente reglamentación. 


Las dudas que suscite su aplicación deberán ser planteadas 
ante la misma por las empresas interesadas. 


23* Declarase no aplicable a la distribución del presente cupo la 
Resolución del Instituto Nacional de Carnes $ 03/046 de 26 de 
mayo de 2003. 


24”. Esta resolución regirá a partir de su publicación. 


25” Comuníquese por Presidencia. 
Ing. Agr. FEDERICO STANHAM, PRESIDENTE, INSTITUTO 


NACIONAL DE CARNES. 


” 


Se Leg 
ESO SERA SS ] 
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GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 
INTENDENCIAS 
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD 


Notificación 391/019 


(1.077) 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000069, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


en UR 
AAC5002 |7/2/20198:5  [HIPOLITO YRIGOYEN y DR SALVAGNO | RIM 6350002154 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NS 
CAMPOS 


LAAG 4087 [6/2/2019 14:20 [BV ARTIGAS y AVMILLAN___ [CGM5440014762 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
LAAQ 8249 [6/2/2019 22:13 [BV ARTIGAS y AVMILLAN__ [CGM5440014763 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAU 1790 [6/2/2019 15:25 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 5270008451 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NS 
CABRAL 


AAU3162 |7/2/20197:27 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI [CGM 6640005001 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 


ATM 892  |7/2/2019 0:44 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CGM 5270008457 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 

AUE961 — [6/2/2019 12:16 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 4630019121 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad o 
CABRAL 


AVJ5875  |7/2/20193:11 [BV ARTIGAS y AV MILLAN GM 5270008464 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
B 540493 — [6/2/2019 17:37 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS EM 5030013188 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


B 542386 [6/2/2019 17:42 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 4630019138 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CABRAL 


B 554984 — [7/2/20197:11 |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5060009172 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 573037 — [6/2/2019 19:54 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 5270008455 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NS 
CABRAL 

B 573053 — [6/2/2019 13:45 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 4630019130 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CABRAL 


B 707624  [7/2/20190:8. |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5270008456 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


CCA 5934. [7/2/2019 7:49 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 6530013961 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


DAB0747 [6/2/2019 13:59 |[L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630019133 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


EBE 618 — |7/2/20196:9 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CGM 6430012537 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja] 5 
CAMAMBU 

EBE 618  |7/2/20196:9 [|AVCARLOS MARIA RAMIREZ y CGM 6430012537 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
CAMAMBU 


FE OS8  |7/2/20196:22 [LADEHERRERAyCADIZ_____[CGM5030013208 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad__| 8 | 
[LAB 2660 7/2/2019 5:29 [BV ARTIGAS y AVMILLAN______B[CGM.6430012529 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


LAC1982 [7/2/2019 4:44 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 6430012528 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NS 
CABRAL 


LDB 4522 [6/2/2019 22:50 [BV ARTIGAS y AV MILLAN GM 5440014765 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad A 


LGA 5097 [6/2/2019 20:45 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO EY 4630019143 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CABRAL 


LPA 1242 [15/7/2018 2:47 | AV DR JUAN ANDRES CACHON y SA 816890 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
RBLA WILSON LICENCIA 

MAC 3092 [6/2/2019 12:32 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 4630019124 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad o 
CABRAL 


MAF 1160 [6/2/2019 23:4 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5440014766 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
MAF 8230 [6/2/2019 12:31 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 4630019123 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
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MAF5404 [7/2/2019 0:25 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI [CGM 6640004999 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
MBN 205 7/2/2019 7:26 [AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ |CGM 5440014770 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MBY 757 [6/2/2019 22:13 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5440014764 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


NAZ 8293 [6/2/2019 15:3 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV CGM 5270008444 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja] 5 
RAMON ANADOR 

NCC 2249 [6/2/2019 14:30 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO CGM 4630019134 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 


OAB 3944 [6/2/2019 12:18 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS [CGM 5030013202 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


PAB 6170 [7/2/2019 4:4 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5270008466 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


RBA 2072 [7/2/2019 6:5  |BVJOSE BATLLE Y ORDONEZ y MATEO |CGM 5530010294 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
CABRAL 

SAG 3005 [6/2/2019 19:40 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO |CGM 5270008453 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 5] 
CABRAL 


SAI 3389 — |7/2/20191:17 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5270008460 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
SAV1597 — [6/2/2019 23:42 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5300014108 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
SHT 8 7/2/2019 2:28 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5270008462 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a lo dispuesto en el art. 9 del Texto 
Ordenado del Sucive. 


(1.078) 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000072, notificar 
alos propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención 
alo Dispuesto en el artículo 9 del Texto Ordenado del Sucive. 

Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece 
el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda 
corresponden. 

La sanción establecida en el artículo 9 del Texto Ordenado del Sucive, dispone una multa equivalente al 25% de la patente anual. El valor 
de la patente anual puede ser consultado en www.sucive.gub.uy 


Intersección 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
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0/12/2018 12:5 
9/12/2018 20:10 
112/2018 17:12 
112/2018 15:55 
/112/2018 10:49 
112/2018 15:11 
112/2018 12:53 
112/2018 12:25 
2/12/2018 19:53 
112/2018 13:28 
6/12/2018 12:29 
/112/2018 10:25 
112/2018 13:18 
112/2018 6:1 
112/2018 11:35 
112/2018 10:52 
112/2018 15:43 
112/2018 8:28 
3/12/2018 15:27 
0/12/2018 14:48 
0/12/2018 15:35 
112/2018 13:21 
/12/2018 16:17 
1/12/2018 18:18 
/12/2018 15:41 
[112/2018 13:47 
6/12/2018 19:51 
2/12/2018 12:15 
112/2018 16:34 
112/2018 7:49 
3/12/2018 13:50 
112/2018 13:32 
/12/2018 9:30 
112/2018 14:42 
112/2018 18:40 
112/2018 12:7 
0/12/2018 18:11 
0/12/2018 18:39 
112/2018 14:25 
9/12/2018 11:3 
5/12/2018 13:38 
6/12/2018 14:41 
8/12/2018 9:11 
5112/2018 15:57 
10/12/2018 17:9 
3/12/2018 11:31 
19/12/2018 13:16 
4/12/2018 18:17 
3/12/2018 18:26 
7/12/2018 14:38 
2/12/2018 13:1 
18/12/2018 12:6 
4/12/2018 19:27 
5/12/2018 12:45 
12/12/2018 16:18 
2/12/2018 16:21 


AAO7317 


AAO7773 


AAO8645 
AAO8888 
AAO9176 
AAO9749 
AAP1428 
AAP3268 
AAP3452 
AAP3618 
AAP3798 
AAP4743 
AAP4893 
AAP4979 
AAP6974 
AAP6993 
AAP7166 
AAP7681 
AAP8100 


AAP8786 
AAP9019 
AAQ1049 
AAQ2273 
AAQ2415 
AAQ4083 
AAQ24292 
AAQ4448 


AAQ5175 


AAQ6708 


AA07317  [12/12/201819:53 | 
[AA07773  [9/12/201813:18 | 
AAOS645  [2/12/20181135 | 
LAAO8888  [2/12/201810:52 | 
JAAO9176  [1/12/201815:43 | 
[AAO9749  [5/12/20188:28_ | 
JAAPI428_ [23/12/201815:27 | 
LAAP3268_ [10/12/201814:48 | 
LAAP3452  [10/12/201815:35 | 
LAAP3618 [5/12/201813:21 | 
LAAP3798 [6/12/201816:17 | 
AAP4743 > [11/12/201818:18 | 
LAAP4893 [6/12/201815:41 | 
AAP4979  [7/12/201813:47 | 
LAAP6974  [26/12/201819:51 | 
LAAP6993 [12/12/201812:15 | 
AAP7166  [1/12/720181634 | 
LAAP7681 [3/12/20187:49 | 
AAPS100 [23/12/201813:50_ | 
LAAP8786 [8/12/20189:30_ | 
LAAP9019  [5/12/201814:42 | 
A AQu0s9  [2/12/201818:40 | 
[A AQ2273  [1/12/2018127 | 
LAAQ2415  [10/12/201818:11 | 
A AQ4083 [10/12/201818:39 | 
¡AAQ4292  [8/12/201814:25 | 
AAQ9ée8  [9/12/2018113 | 
A AQ5089  [5/12/201813:38 | 
LAAQ5175 [6/12/2018 14:41 | 
[AAQ5716_ [8/12/20189:11 | 
LAAQ6708  [5/12/201815:57 | 
[AAQ7227  [10/12/201817:9 | 
[AAQ7534  [3/12/20181131 | 
[AAQ7562  [19/12/201813:16 | 
AAQ8183  [4/12/201818:17 | 
[AAQ8420 [3/12/201818:26 | 
LAAQ8476  [7/12/20181438 | 
AAQ86%4  [2/12/201813:1 | 
A AQ97$9  |18/12/201812:6 | 
LA AQ9754  [4/12/201819:27 | 
LA AQ9818  [5/12/201812:45 | 
AARI253 [12/12/201816:18 | 


JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
RBLA WILSON y AV SARMIENTO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
BV ARTIGAS y BV ESPAÑA 

6 DE MARZO y LA DE HERRERA 

V ITALIA y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
BV ARTIGAS y BV ESPAÑA 

OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
RBLA WILSON y AV SARMIENTO 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV RIVERA y AV LUIS PONCE 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV RIVERA y AV LUIS PONCE 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
BV ARTIGAS y BV ESPAÑA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 


PAT 5310001056 
PAT 6310000267 
PAT 6840002251 
PAT 6660000856 
PAT 6800000813 
PAT 1014001024 
PAT 1006000383 
PAT 6310000210 
PAT 6310000251 
PAT 1080000854 
PAT 6760000907 
PAT 6310000238 
PAT 5550014142 
PAT 6660000834 
PAT 6760000854 
PAT 1084000791 
PAT 1006000387 
PAT 5170000800 
PAT 5310001049 
PAT 1014001033 
PAT 3490001023 
PAT 1014001015 
PAT 6310000233 
PAT 6600001154 
PAT 3490001011 
PAT 1031000818 
PAT 6840002312 
PAT 1084000837 
PAT 6800000820 
PAT 6480020318 
PAT 3490001040 
PAT 6520000752 
PAT 1083000981 
PAT 1014001016 
PAT 6660000833 
PAT 5170000767 
PAT 1024000968 
PAT 1052000971 
PAT 1031000823 
PAT 4980000800 
PAT 1080000847 
PAT 6760000884 
PAT 1052000961 
PAT 6760000880 
PAT 5550014147 
PAT 6480020321 
PAT 6760000909 
PAT 1031000807 
PAT 1084000806 
PAT 5170000810 
PAT 1084000793 
PAT 1083000997 
PAT 5310001008 
PAT 6840002277 
PAT 6600001156 
PAT 6760000903 
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AAS2058 24/12/2018 10:1 26 DE MARZO 


LA DE HERRERA 


PAT 5310001050 


AAS2126 3/12/2018 13:18 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1031000796 
AAS2603 5/12/2018 10:35 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 6840002276 
AAS2652 9/12/2018 13:31 26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 6840002292 


AAS3622 6/12/2018 13:36 AV 8 DEOCTU 


BRE y AV CENTENARIO 


PAT 3490001010 


AAS3635 3/12/2018 11:46 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 5170000786 
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OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
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Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a lo dispuesto en el art. 9 del Texto 
Ordenado del Sucive. 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000038, notificar 
alos propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención 
alo Dispuesto en el artículo 9 del Texto Ordenado del Sucive. 

Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece 
el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda 
corresponden. 

Lasanción establecida en el artículo 9 del Texto Ordenado del Sucive, dispone una multa equivalente al 25% de la patente anual. El valor 
de la patente anual puede ser consultado en www.sucive.gub.uy 
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Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a lo dispuesto en el art. 9 del Texto 
Ordenado del Sucive. 


(1.080) 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000057, notificar 
alos propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención 
a lo Dispuesto en el artículo 9 del Texto Ordenado del Sucive. 

Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece 
el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda 
corresponden. 

La sanción establecida en el artículo 9 del Texto Ordenado del Sucive, dispone una multa equivalente al 25% de la patente anual. El valor 
de la patente anual puede ser consultado en www.sucive.gub.uy 
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[12/2018 18:47 |R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
/12/2018 14:26 | AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
/12/2018 17:34 |R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
112/2018 15:58 |R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
112/2018 13:5 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
/112/2018 8:3 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
/12/2018 10:45 |R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
112/2018 18:13 | AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
0/12/2018 19:9 — [RREP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
/12/2018 8:32 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
2/12/2018 12:22 | AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
1/12/2018 18:45 [R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
9/12/2018 18:41 |RBLA WILSON y AV SARMIENTO 
9/12/2018 7:54 |RBLA WILSON y AV SARMIENTO 
MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
AAOQ3103 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
0/12/2018 16:9  |RBLA WILSON y AV SARMIENTO 
112/2018 8:2 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
/12/2018 12:54 | AV ITALIA y AV CENTENARIO 
0/12/2018 16:52 | AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
2/12/2018 13:35 |26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
/12/2018 15:40 | AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
/12/2018 12:44 | AV RIVERA y AV LUIS PONCE 


PAT 6650000865 
PAT 6650000836 
PAT 6580000890 
PAT 6060000828 
PAT 6830000895 
PAT 1008001011 
PAT 6670000828 
PAT 5270008359 
PAT 1055000846 
PAT 1053000584 
PAT 6890000650 
PAT 1069000872 
PAT 6890000676 
PAT 6370000580 
PAT 5300014075 
PAT 6060000859 
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PAT 5800000716 
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PAT 1068006136 
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PAT 6020011213 
PAT 1055000863 
PAT 1053000608 
PAT 1040003206 
PAT 4980000758 
PAT 6370000566 
PAT 1040003186 
PAT 6260000609 
PAT 6890000643 
PAT 1069000885 
PAT 1089000891 
PAT 6060000824 
PAT 1089000893 
PAT 6710000702 
PAT 6020011237 
PAT 1089000855 
PAT 6890000623 
PAT 1042000746 
PAT 1069000860 
PAT 1040003187 
PAT 1089000903 
PAT 6670000830 
PAT 1089000907 
PAT 6890000661 
PAT 5800000753 
PAT 6670000872 
PAT 5300014051 
PAT 6060000847 
PAT 6670000844 
PAT 1042000762 
PAT 1018001003 
PAT 3850001381 
PAT 1008001025 
PAT 1089000851 
PAT 1016000738 
PAT 6060000866 
PAT 5800000710 
PAT 1055000839 
PAT 1064000848 
PAT 6060000849 
PAT 6930000827 
PAT 6830000901 
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PAT 6890000602 
JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 1047001002 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCE PAT 1055000861 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCE PAT 1055000837 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 6060000817 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1018000951 
AAR8029 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCE PAT 1064000895 
26 DE MARZO y L A DE HERRERA PAT 1040003218 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6060000802 


14/12/2018 19:13 |AV RIVERA y AV LUIS PONCE PAT 3850001412 
2/12/2018 5:41 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 6260000666 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 5800000740 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6670000839 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 5270008324 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 3850001385 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6020011256 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6260000633 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6670000849 
2/12/2018 14:0 JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 6830000933 
112/2018 8:25 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 1042000765 


BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 5300014059 
14/12/2018 10:41 | 


ZL 1Z Z1Z 


/12/2018 18:59 
/12/2018 11:29 
12/2018 16:13 
[12/2018 16:19 


/12/2018 13:34 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1064000868 
1/12/2018 16:24 | AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 5270008406 
/12/2018 12:58 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1053000586 
1/12/2018 17:26 _|26 DE MARZO y L A DE HERRERA PAT 3850001420 
/12/2018 11:16 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6020011208 
112/2018 9:58 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 6830000886 
4/12/2018 10:41 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1069000879 
5/12/2018 19:53 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1089000883 
22/12/2018 14:37 OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 1018001020 
14/12/2018 11:52 6 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 6370000605 
PAT 1053000648 
PAT 1089000923 
PAT 5550014108 
PAT 1089000911 


19/12/2018 10:17 BLA WILSON y AV SARMIENTO 
24/12/2018 13:48__ |JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
3/12/2018 7:46 AV ITALIA y AV CENTENARIO 
14/12/2018 18:20 |26 DE MARZO y L A DE HERRERA 


18/12/2018 11:4 
4/12/2018 14:50 
7/12/2018 16:14 

15/12/2018 13:37 
20/12/2018 14:41 
1/12/2018 13:28 

31/10/2018 14:55 
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112/2018 15:23 
2/12/2018 16:24 


BV ARTIGAS y BV ESPAÑA 

AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 

R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCE 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
AV RIVERA y AV LUIS PONCE 

R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCE 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 

AV ITALIA y AV CENTENARIO 

R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCE 


NA 


NA 


AV RIVERA y AVLUISPONCE_ SS [PAT arsoV01412 | 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 3 3 3 3 oo>S>S>326o [PATé260000666 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—___________________ [PAT 5800000740 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—___________________ [PAT6670000839 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA">__________________ [PAT5270008324 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—_____________________ [PAT3850001385 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—_____________________ |PAT6020011256 | 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO _________ |[PAT6260000633 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—___________________ |PAT6670000849 | 
JOSE ELLAURI y SOLANOGARCIA””________________ |[PATé830000933 | 
AV ITALIA y AV CENTENARIO SS [PAT 042000765 | 
[BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA [PAT 5300014059 | 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO” __________ |[PAT1064000868 | 
AV:GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI” > [PAT'5270008406 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—_____________________ [PAT 1053000586 | 
126 DE MARZOyLADEHERRERA- _ ____  |[PAT38500142%0 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—>__________________ [PAT6020011208 | 
AV ITALIA y AV CENTENARIO SO PAT E830V00886 | 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO _____ |[PAT1069000879 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—___________________ [PAT1089000883 | 
JOSE ELLAURI y SOLANOGARCIA”-______________  |[PAT1018001020 | 
26DEMARZOyLADEHERRERA"—_________ |PAT6370000605 | 
IRBLA WILSON y AV SARMIENTO |[PAT105300064%8 | 
JOSE ELLAURI y SOLANOGARCIA-________ |[PAT108900093 | 
AV ITALIA y AV CENTENARIO [PAT 50014108 | 
126 DE MARZOyLADEMHERRERA>___ |[PAT1o89000911 | 
[BV ARTIGAS y BV ESPAÑA ss» PAT 10000895 | 
/AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO |PAT1053000612 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—__________________ [PAT6370000590 | 
JAV:GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI””__________________ |PAT6370000607 | 
AV RIVERA y AVLUISPONCE 3 3 SS [PAT 1053000650 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—__________________ |PAT1018000947 | 
AV ITALIA y AV CENTENARIO SS PAT E710000664 | 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 3 3 3 >->o>o>o>o>o>O>303> >” [PAT4ss0000759 | 
|R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA"—____________________ [PAT6930000835 | 
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PAT 6710000664 
PAT 4980000759 
PAT 6930000835 
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AUTJ406 7/12/2018 13:00. |26DE MARZO y L A DE HERRERA 
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/12/2018 12:56 Ñ 
/12/2018 8:34 
2/12/2018 15:14 
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/12/2018 7:8 
4/12/2018 7:14 
/12/2018 12:44 
1/12/2018 17:50 
/12/2018 10:2 
0/12/2018 13:47 
4/12/2018 11:10 
/12/2018 13:34 
/12/2018 17:25 
112/2018 14:59 
/12/2018 11:36 
/10/2018 6:31 
6/12/2018 17:18 
/12/2018 16:27 
/12/2018 11:18 
/12/2018 9:53 
/12/2018 16:11 


PAT 1040003233 
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AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 

6 DE MARZO y LA DE HERRERA 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 

OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 

6 DE MARZO y LA DE HERRERA 

REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 

BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
26 DE MARZO y LA DE HERRERA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
1/12/2018 141 [BV ARTIGAS y BV ESPAÑA 
6/12/2018 12:52 [JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
B130374 CTUBRE y AV CENTENARIO 
MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
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B133280 30/12/2018 10:36 AS y BV ESPANA 


JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA 
MEXICO y AV ALFREDO AROCEN 
CTUBRE y AV CENTENARIO 
MEXICO y AV ALFREDO AROCE PAT 6890000599 
ATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 6020011243 
MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6710000728 
/12/2018 10:28 | AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 3850001386 
0/12/2018 16:10 [26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 3850001418 
112/2018 12:34 V JOSE BATLLE Y ORDONEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRANÑAGA PAT 1040003207 
8/12/2018 15:4 6 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 6370000610 
112/2018 9:21 V 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6060000793 
0/10/2018 8:27 |AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6890000596 
/12/2018 14:51 [AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1055000856 
/12/2018 11:24  [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 1064000873 
/12/2018 11:10 [BV ARTIGAS y BV ESPAÑA PAT 1064000860 
1/12/2018 15:5 [BV ARTIGAS y BV ESPAÑA PAT 6740000810 
/12/2018 11:52 |AVITALIA y AV CENTENARIO PAT 1055000838 
/12/2018 13:45 |AV8 DEOCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 3850001390 
7/12/2018 16:13 [AV RIVERA y AV LUIS PONCE PAT 5270008414 
112/2018 6:1 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6710000690 
112/2018 17:9 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1053000631 
/12/2018 10:57 [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 6890000621 
5/12/2018 17:42 [26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1089000924 
112/2018 14:39  [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 6370000550 
/12/2018 9:49 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 1008001019 
6/12/2018 12:47 [26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1008001090 
/12/2018 19:26 REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1053000599 
/12/2018 9:19 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 5270008350 
112/2018 7:49 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6670000841 
/12/2018 16:10 |R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 5800000725 
/12/2018 20:43 | AVITALIA y AV CENTENARIO PAT 5300014054 
112/2018 12:13 |[AV8 DEOCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1055000870 
/12/2018 16:30 | AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1064000878 
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BV ARTIGAS y BV ESPAÑA PAT 5300014088 
4441 JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 6370000616 
B554499 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6930000877 
B555354 7/12/2018 12:10 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 1042000791 
B556047 4/12/2018 13:48 [R REP. DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6020011235 
B557386 2/12/2018 12:58 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 1069000862 
B559785 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6670000837 
BV ARTIGAS y BV ESPAÑA PAT 1016000748 
B562586 8/12/2018 12:11 [R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6890000653 
B562852 9/12/2018 14:10 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 6260000627 
B563252 2/12/2018 17:37 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 1055000843 
B563930 V 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 5800000712 
6 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1053000654 
1/12/2018 14:57 [26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1018001004 
B566832 112/2018 17:48 V 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6370000570 
B568111 112/2018 10:37 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 6930000855 
B568269 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 6060000809 
B568920 JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 6650000864 
B569817 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1042000775 
26 DE MARZO y L A DE HERRERA PAT 3850001417 
PAT 6370000601 
B574724 PAT 6740000818 
PAT 1042000761 
PAT 1053000643 
PAT 1018001001 
PAT 6890000628 
B577623 PAT 1008001024 
PAT 1068006140 
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PAT 6930000857 
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112/2018 15:46 
/12/2018 12:45 
/12/2018 17:32 
112/2018 13:36 
/10/2018 11:11 
5/12/2018 14:46 
/12/2018 13:10 
0/12/2018 13:2 
112/2018 12:4 
/112/2018 10:11 
112/2018 13:35 
112/2018 14:38 
/12/2018 15:12 
/12/2018 18:3 
112/2018 13:18 
2/12/2018 12:5 
112/2018 14:39 
112/2018 14:1 
9/12/2018 20:24 
9/12/2018 22:16 
112/2018 15:19 
6/12/2018 12:16 
5/12/2018 14:38 
5/12/2018 12:1 
8/12/2018 11:1 
2/12/2018 9:1 
1/12/2018 18:0 
/12/2018 13:38 
/12/2018 12:8 
/12/2018 5:38 
1/12/2018 15:2 
112/2018 12:30 
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V.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
AV ITALIA y AV CENTENARIO 
AV RIVERA y AV LUIS PONCE 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
BV ARTIGAS y BV ESPAÑA 
AV RIVERA y AV LUIS PONCE 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 
V 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 


N [>| 


>|] 


AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO 
R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA 
AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI 


PAT 6710000667 
PAT 6890000595 
PAT 5300014044 
PAT 6370000555 
PAT 1016000699 
PAT 6890000682 
PAT 1008001097 
PAT 1069000909 
PAT 1040003219 
PAT 1018000977 
PAT 6370000587 
PAT 1040003188 
PAT 6710000666 
PAT 1055000901 
PAT 1016000727 
PAT 3850001394 
PAT 6930000848 
PAT 5270008403 
PAT 1053000603 
PAT 1055000852 
PAT 6670000818 
PAT 6890000645 
PAT 6370000582 
PAT 1047001012 
PAT 5800000699 
PAT 6830000906 
PAT 6370000581 
PAT 6260000635 
PAT 6060000797 
PAT 5300014039 
PAT 5800000750 
PAT 6890000647 
PAT 1055000827 
PAT 5550014128 
PAT 5300014074 
PAT 1053000623 
PAT 5270008355 
PAT 1064000909 
PAT 1055000816 
PAT 1069000910 
PAT 1016000713 
PAT 5300014084 
PAT 5550014104 
PAT 1069000849 
PAT 1055000832 
PAT 6260000670 
PAT 1018000999 
PAT 1018000971 
PAT 6260000672 
PAT 6430012398 
PAT 5800000729 
PAT 1008001022 
PAT 1040003225 
PAT 1053000649 
PAT 6890000624 
PAT 6580000878 
PAT 1055000892 
PAT 1053000644 
PAT 5270008425 
PAT 1018001019 
PAT 4090000886 
PAT 1089000875 
PAT 1018000965 
PAT 1089000872 
PAT 1053000638 
PAT 6370000584 
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112/2018 16:24 PAT 6930000864 
6/12/2018 18:17 PAT 6020011272 
6/12/2018 13:13 PAT 1040003221 
/12/2018 15:1 PAT 1055000860 
/12/2018 17:10 PAT 6060000808 
/12/2018 16:11 PAT 6670000827 
/12/2018 10:20 PAT 6060000840 
2/12/2018 9:10 PAT 3850001406 
/12/2018 9:22 PAT 5300014072 
7/12/2018 13:2 PAT 6580000880 
1/12/2018 12:37 PAT 1016000755 
MA1831 PAT 5270008391 
MA1992 PAT 1018001009 
PAT 1064000911 
A5127 PAT 6930000885 
PAT 6890000678 

8/10/2018 10:9 PAT 6890000594 

2/12/2018 5:33 PAT 6890000680 

/12/2018 12:24 PAT 1069000871 

/12/2018 14:17 PAT 1089000853 

/12/2018 13:43 PAT 5300014042 

/12/2018 11:12 PAT 1042000787 

/12/2018 10:2 PAT 6670000831 

6/12/2018 12:35 PAT 6890000670 

2/12/2018 14:51 PAT 1069000905 

2/12/2018 18:6 PAT 5440014607 

3/12/2018 16:23 PAT 6670000878 

/12/2018 9:30 PAT 5550014109 

/12/2018 18:45 PAT 6670000854 

112/2018 13:19 PAT 1040003185 

6/12/2018 12:51 PAT 1016000754 

2/12/2018 15:8 PAT 1040003230 

0/12/2018 0:58 PAT 1018001025 

/12/2018 13:35 PAT 6830000881 

2/12/2018 10:0 PAT 1040003229 
112/2018 17:27 PAT 1018000958 
/12/2018 13:51 PAT 6650000839 
7/12/2018 12:32 PAT 6370000609 
/12/2018 16:58 PAT 6260000651 
/12/2018 14:18 PAT 6370000593 
/12/2018 15:34 PAT 5800000714 
/12/2018 6:15 PAT 6370000546 
/12/2018 14:54 PAT 6710000714 
/12/2018 13:51 PAT 6060000798 
/12/2018 11:57 PAT 6930000870 
4/12/2018 15:57 PAT 5800000743 
/12/2018 14:24 PAT 1042000770 
/12/2018 13:59 PAT 6260000653 
/12/2018 7:47 PAT 6020011223 
/12/2018 15:35 PAT 1064000877 
1/12/2018 11:4 PAT 1069000901 
/12/2018 12:52 PAT 1064000863 
4/12/2018 12:48 PAT 1055000902 
/12/2018 14:14 V.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1016000708 
/12/2018 15:24 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1042000763 
7/10/2018 11:59 OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 1055000824 
/12/2018 19:35 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6710000699 
9/12/2018 14:4 JOSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 1055000904 
112/2018 16:50 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1040003122 
/f12/2018 16:10 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 6260000661 
3112/2018 12:55 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 6370000603 
/12/2018 9:54 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 6890000646 
/12/2018 10:19 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1089000866 
/12/2018 16:43 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 5300014061 
/12/2018 17:53 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 6710000698 
/12/2018 22:58 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1064000880 


YO5492 
YO6692 
YO7008 


KCA1744 


Niafalalao 


B5701 


B8747 
MB8955 
MB9223 
M2Z747 
KRA2435 
KRA2662 
KSC1063 
LAA3120 
LAA3336 
LAA4686 
LAA5114 
LAA5311 
LAA5411 
LAA5427 
LAA6275 
LAA6467 
LAA9652 
LAA9807 
LAA9975 
LAB1644 
LAB2632 
LAB3405 
LAB4018 
LAB4918 
LAB5288 
LAB6538 
LAB6581 
LAB7130 
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112/2018 16:49 PAT 5270008338 
/12/2018 13:42 PAT 5270008328 
/12/2018 15:10 PAT 1008001065 
112/2018 13:41 PAT 1018000955 
/12/2018 14:46 PAT 6260000634 
9/12/2018 10:52 PAT 1089000917 
9/12/2018 11:15 PAT 5270008417 
5/12/2018 11:20 PAT 6830000923 
/12/2018 13:33 PAT 5270008343 
/12/2018 10:21 PAT 5270008323 
/12/2018 8:50 PAT 1053000618 
/12/2018 9:46 PAT 5800000711 
112/2018 18:1 PAT 6670000835 
/12/2018 9:49 PAT 5300014080 
/12/2018 7:2 PAT 6670000850 
9/10/2018 14:0 PAT 6710000660 
/12/2018 17:59 PAT 1053000591 
6/12/2018 14:13 PAT 6020011271 
/12/2018 14:56 PAT 1053000615 
/12/2018 10:58 PAT 5270008335 
3/12/2018 10:11 PAT 6060000863 
2/12/2018 15:28 PAT 6430012399 
MAC4872 _ |4/12/2018 13:10 PAT 1018000975 
MAC6960 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 6830000868 
MAC7125 PAT 1018000964 
PAT 6430012416 
MAC8485 PAT 1040003224 
MAC8668 : PAT 6670000847 
MAC9000__ [3/12/2018 14:25 PAT 1053000606 
MAC9670 — [2/12/2018 11:36 PAT 6830000879 
MAD1451 _ |30/12/2018 17:17 PAT 6830000941 
MAD1887 _ |6/12/2018 17:42 PAT 6060000836 
MAD4167 _ [7/12/2018 10:44 PAT 1089000890 
MAD4381 _ |25/12/2018 16:34 PAT 1068006143 
MAD5424 _ |17/12/2018 14:48 PAT 1053000646 
MAD5766 _ [9/10/2018 10:21 PAT 6370000540 
MAD6085 _ [8/12/2018 15:16 PAT 6020011257 
MAD6090  |12/12/2018 14:19 PAT 1018001006 
MAD6281 112/2018 13:57 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6060000816 
MAD6632 _ |1/12/2018 19:25 PAT 1042000757 
MAD6634 _ [8/12/2018 12:2 PAT 6370000592 
2/12/2018 14:6 PAT 6930000879 
/12/2018 16:44 PAT 1089000863 
TE 


MAB6212 
MAB8332 
MAB3624 
MAB9107 
MACI065 


wa 


MAD7153 
MAD8225 
MAD8398 
MAD9263 
MAE1177 
MAE1260 
MAE1482 
MAE3635 


3/12/2018 16:52 PAT 6260000619 
/12/2018 10:36 PAT 1069000892 
4/12/2018 14:50 PAT 5300014089 
/12/2018 9:52 PAT 6370000565 
/12/2018 17:55 PAT 5300014071 


2/12/2018 14:4 PAT 6890000663 
/12/2018 12:35 PAT 5270008394 
8/12/2018 16:16 PAT 6740000816 
2/12/2018 8:3 PAT 1053000639 
1/12/2018 12:8 PAT 6670000874 
/12/2018 0:45 PAT 6060000810 
/12/2018 13:22 PAT 6670000811 
/12/2018 10:34 PAT 6650000837 
/12/2018 15:28 PAT 1055000871 
5/12/2018 13:43 PAT 6580000877 
/12/2018 16:26 PAT 6830000903 
/12/2018 11:49 PAT 1042000760 
6/12/2018 15:19 PAT 5800000746 


6/12/2018 14:58 _ |26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1053000655 


/12/2018 16:44 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1042000788 


0/12/2018 16:52 |RBLA WILSON y AV SARMIENTO PAT 6710000672 


/12/2018 10:34 BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 6890000642 
2/12/2018 19:53 6 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 3850001421 
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112/2018 16:35 PAT 6890000610 
PAT 4090000885 
PAT 6020011233 
3/12/2018 17:10 PAT 6650000850 
6/12/2018 10:53 PAT 6670000880 
/12/2018 15:44 PAT 1018000949 
/12/2018 9:36 PAT 1089000898 
/12/2018 12:37 PAT 5300014057 
/12/2018 7:36 PAT 6650000833 
/12/2018 14:56 PAT 1040003121 
8/10/2018 19:51 PAT 6370000545 
6/12/2018 14:29 PAT 3850001415 
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/12/2018 8:13 PAT 6670000823 
/12/2018 8:59 PAT 6890000619 
4/12/2018 13:50 PAT 1042000813 
/12/2018 13:32 PAT 1040003119 
1/12/2018 10:50 PAT 6430012408 
9/12/2018 10:12 PAT 1047001006 
4/12/2018 16:52 PAT 1008001087 
2/12/2018 11:56 PAT 6430012411 
/12/2018 18:15 PAT 5270008333 
/12/2018 12:0 PAT 5550014079 
5/12/2018 13:48 PAT 6740000804 
112/2018 14:13 PAT 6020011220 
QAA1255 _ [3/12/2018 6:1 PAT 6670000822 
QAA2692 _ |19/12/2018 18:17 PAT 6710000678 
QAA2943 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1064000902 
PAT 5300014087 
QAA5261 PAT 5270008401 
PAT 6260000669 
PAT 1089000912 
PAT 3850001422 
PAT 1008001039 
QAB2498 /12/2018 10:1 PAT 1042000747 
QAB3273 /12/2018 8:25 PAT 1018000994 
QAB3329 _ [1/12/2018 8:40 PAT 1069000848 
4/12/2018 15:26 PAT 5800000752 
2/12/2018 11:45 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1053000640 
4/12/2018 16:9 PAT 6370000606 
/12/2018 12:7 PAT 5300014049 
6/12/2018 17:56 PAT 5270008413 
/12/2018 9:7 PAT 1042000766 


/12/2018 10:56 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6020011252 
4/12/2018 12:30 OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 1040003231 
3/12/2018 13:15 OSE ELLAURI y SOLANO GARCIA PAT 6830000921 
/12/2018 22:38 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 4980000766 
/10/2018 7:31 AV ITALIA y AV BOLIVIA PAT 6710000651 
/12/2018 11:49 BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA PAT 5550014129 
1/12/2018 14:9 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 6670000857 
112/2018 13:57 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 6670000812 
6/12/2018 16:56 _|26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1042000818 
/12/2018 13:34 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 5800000732 
/12/2018 16:35 AV ITALIA y AV CENTENARIO PAT 1053000598 
0/12/2018 17:53_ |AV8 DEOCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6890000658 
/12/2018 12:19 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1053000604 
2/12/2018 16:20__ [26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 6670000861 
/12/2018 9:34 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1089000894 
1/12/2018 8:40 AV RIVERA y AV LUIS PONCE PAT 1040003226 
/12/2018 13:15 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 4980000757 
/12/2018 11:44 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 1008001053 
112/2018 12:17 R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 1008001069 
/12/2018 11:35 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 6830000894 
/12/2018 16:33 AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI PAT 3850001383 
4/12/2018 18:7 26 DE MARZO y LA DE HERRERA PAT 1018001023 
/12/2018 15:12 AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO PAT 1018000992 
3/12/2018 12:40 |[R REP DE MEXICO y AV ALFREDO AROCENA PAT 5800000741 
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Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo 
que correspondería la aplicación de una multa. 


(1.081) 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000039, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


Matrícula [Fecha y Hora |Intersección Intervenido Artículo 
en UR 


SAA 1738 |19/1/2019 7:0 BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6530013577 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
velocidad 

SAA 6954 |27/1/2019 16:11 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 5030012998 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
velocidad 

S : : . 


AA 7488 [19/1/2019 12:10 | ANGEL RODRIGUEZ y CNEL FRANCISCO [SA 897482 ART. 1/116: EST. 48 HS 0,59 
TAJES ININTERRUMPIDAS 
SAA 7595 |11/12/2018 GRECIA y CHINA SA 0760712 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
10:51 ZONAS DE CARGA 
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RAMIREZ DE SEG 
ZONAS DE CARGA 
GUINCHADO 
ZONAS DE CARGA 
velocidad 
velocidad 
JACKSON ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
luz roja 
HABILITADA 
ORIGINAL 
luz roja 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
IBIROCAHY velocidad 
PROTEO velocidad 
velocidad 
lc A sl A E 
velocidad 
IBIROCAHY velocidad 
ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
il GA A si E 
velocidad 
DIEGO GESTIDO ININTERRUMPIDAS 
ZONAS DE CARGA 
luz roja 
luz roja 
A A o 
IBIROCAHY velocidad 
A A pa E 
15:14 velocidad 
sl a a E 
CABRAL velocidad 
IBIROCAHY velocidad 


SAG5028 [21/1/2019 10:33 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5060009055 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
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SAG8073 |19/1/20192:49 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5060008913 |ART. 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SAH 9996 |19/1/20198:30 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200010953  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAH4180 |16/1/2019 15:38 | VAZQUEZ y COLONIA SFT 1026001951 ART. 1/110/B: TICKET 
VENCIDO 
SAI 3682 |24/1/20199:25 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6810004572  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SAI 6914 [24/1/2019 6:48 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010814  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SAI 732 22/1/2019 19:23 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 6470013466  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAI 732 23/1/2019 16:56 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 6470013471 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAI8697 [28/1/2019 3:31 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5440014538  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SAI8790 |24/1/2019 6:1 CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004567 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
5ArM240 [14/1/2019 14:59 | AV 8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO SFM 1057002114 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
5AI6397  |19/1/20197:50 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5060008915 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SAJ 7717 [20/1/2019 12:33 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 4630018485  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAJ3590  |25/1/201912:7 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5030012923  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SAJ3740  |21/1/201911:4 [AV AGRACIADA y GRAL FRANCISCO SFM 1026001876 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
URDANETA ZONAS DE CARGA 
SAJ5756  |16/1/2019 16:57 | AV 8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS SEM 1057002173 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SAK 5413 [7/12/2018 11:0. [SITIO GRANDE y GRITO DE ASENCIO SA 0762523 ART. 1/116: EST. 48 HS 0,59 
ININTERRUMPIDAS 
5AK9638 |27/1/20196:13 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 1068005783 |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAL 7739 |24/1/2019 15:33 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 4630018735  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SAL 8866 |17/1/2019 16:33 |JUJUY y SANTA FE RIM 6050001145 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAL 9572 |26/1/2019 8:0 LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014340  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAL5760 |21/1/201914:2 [FLORIDA y AV URUGUAY SFT 6640003995 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SAL7739 [17/1/2019 14:33 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5220009876  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SAL8289 [25/1/2019 14:1 |PAYSANDU y YI SFT 1061002055 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SAN 3603 |23/1/2019 14:11 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 4630018693 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SAN 5076 |19/1/2019 18:17 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004520 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SAN 5404 |9/12/20180:50 [LA DE HERRERA y RBLA PTE CHARLES [SA 0793775 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
DE GAULLE MATRICULA 
SAN 8565 |14/1/20198:10 | AV.GRAL. FLORES y BV JOSE BATLLE Y SA 0764598 ART. 1/35: PLACAS MAL 0,99 
ORDONEZ ESTADO O NO VISIBLE 
san 8955 |16/1/2019 21:55 | VILARDEBO y AV MILLAN SA 598378 ART. 1/5/C: EST. SOBRE 
ACERA 
san 9397 [16/1/2019 11:28 [CNO CARRASCO y AV DRA MA L SA 0777236 ART. 01/3: DESOB A 1,48 
SALDUN DE RODRIGUEZ SENALIZACIÓN 
SAN6817 |20/1/2019 5:49 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 1061001957 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SAO 1462 [21/1/2019 6:46 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  [CGM5220009974  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL - velocidad 
SAO 1462 |22/1/2019 12:42 |BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y MATEO  [CGM 6530013759 — [ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SAO 1763 |20/1/2019 15:35 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 4630018488  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SAO 3800 |14/1/2019 15:30 | AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA SA 827172 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
RAMIREZ ZONAS DE CARGA 
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SBC9271  |24/1/2019 11:10 | AV URUGUAY y AGRM GERMAN SFT 6640004279 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
BARBATO ABONAR TARIFA 

SBD 1281 |22/1/2019 17:49 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013681 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

SBD 7350 |27/1/2019 22:6  |CNO MALDONADO y TURIN CGM 5030013018  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

SBD 8394 |27/1/20193:32 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 1068005780 |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

5BD4011 |15/1/2019 16:22 [EDUARDO ACEVEDO y MERCEDES SFT 1026001945 ART. 1/110/B: TICKET 1 
VENCIDO 

SBD6764 |21/1/2019 15:12 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SEM 1057002432 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

SBD6955 |25/1/2019 22:56 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 1068005649 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

SBE 1973 [4/1/2019 9:15 AV GRAL EUGENIO GARZON y LANUS [SA 0760770 Art. 4/4/2: Conduce 
manipulando celular 

SBE 9520 |27/1/20197:33 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 4630018836  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

1 : 

SBE2187 [16/1/2019 10:30 | AV AGRACIADA y TAPES SEM 1026001852 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

SBE2642  |19/1/2019 13:27 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5440014287 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

sbe5235  |20/1/201919:4 [|RREP DE MEXICO y DR GABRIEL OTERO |RIM 5600002014 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

SBE7774  |15/1/2019 11:21 | AV 8 DE OCTUBRE y PIRINEOS SEM 1044003777 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

SBE8247  |22/1/201915:4 | AV8 DE OCTUBRE y PIRINEOS SEM 1057002470 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

SBF 6672 |27/1/2019 16:29 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6810004586 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

SBF 7014 [28/1/2019 5:14 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5440014536  |ART. 1/103/2B: Exceso de 

IBIROCAHY velocidad 


SBE 7458 |16/12/2018 LA DE HERRERA y CADIZ CGM 1068002609 ART. 1/106: Cruzar o girar con 
12:20 luz roja 
G 
: G 
SBF4842  |16/12/2018 RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5030012076 ART. 1/103/2B: Exceso de 
14:58 PROTEO velocidad 
G 
G 


SBE 9770 |16/1/2019 14:50 [AV 8 DE OCTUBRE y JOANICO SA 0801880 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


SBF5583  |24/1/201913:3 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012768 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBF5583 [24/1/2019 14:57 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012780 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBF6753 [20/1/2019 9:15 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5060008942 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
PROTEO velocidad 
SBF9280 [14/1/2019 15:50 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU [SFM 1057002128 |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBG 3285 [3/1/2019 16:56 [JUAN DE DIOS PEZA y AV ITALIA SA 0769140 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
sbg 3468 [15/1/2019 13:41 [ZABALA y SARANDI SA 865808 ART. 1/111/p: Est. en ciclovia o 
bicisenda 
SBG 5326 [25/1/2019 18:56 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 1068005740 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SBG 5928 |27/1/2019 22:13 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 6810004603 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBG 7309 [10/12/2018 OBLIGADO y PTE GRAL OSCAR DIEGO — [SA 0777372 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
17:20 GESTIDO ZONAS DE CARGA 
SBG 7533 [21/1/2019 9:18 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010806  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBG 7580 [11/12/2018 GUAYABOS y MINAS SA 0751291 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 
10:20 MATRICULA 
SBG3779 [14/1/2019 18:17 [AV 8 DE OCTUBRE y BV JOSE BATLLE Y — [|SFM1057002153 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ORDOÑEZ ZONAS DE CARGA 
SBG4807 [24/1/2019 14:4 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012776  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SBG6867 [27/1/2019 9:16 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 4630018827  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBH 9651 [13/1/2019 1:13 [CNEL BRANDZEN y AV RIVERA SA 723160 ART. 1/39: MATRICULA NO 
ORIGINAL 
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SBH2028 [17/1/2019 10:44 | ZABALA y 25 DE MAYO SFT 1068005606 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBH6192 [17/1/2019 16:49 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001146 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBH9413 [14/1/2019 16:34 | AV 8 DE OCTUBRE y BV JOSE BATLLE Y — [SFM 1057002143 [|ART.1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ORDOÑEZ _ ZONAS DE CARGA 
SBI 4813 [17/1/2019 12:31 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 4630018313 [ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SBI6452 [24/1/20197:3 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012750 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBI8086 [22/1/2019 16:29 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  [|CGM 5930003174  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBI8086 [22/1/2019 18:24 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018625  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBI 9171 [16/1/2019 10:17 [JUJUY y CARLOS PRINCIVALLE RIM 6050001128 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBI2259 — [15/1/2019 18:29 | AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA SFM 6500002468 — |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBI2290 [18/1/2019 8:58 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5440014173 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBI3454 — [25/1/2019 14:6 [CERRO LARGO y FLORIDA SFT 1061002058 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SBI4477 — [20/1/201912:3 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5200011064 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY - velocidad 
SBI6168 [18/1/2019 17:8  |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5930003012 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY - velocidad 
sbi6748  [21/1/20198:35 |AVDAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y [RIM 6050001168 ART. 1/103/2B: Exceso de 
MINUANES velocidad 
SBI7522 [18/1/2019 11:40 |[CIRCUNVALACION DURANGO y SFT 1026002029 ART. 1/110/A: EST. SIN 
RINCON ABONAR TARIFA 
SBI9011 — [15/1/2019 10:38 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1044003771  [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBJ 1275 [24/1/2019 19:4 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018773 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SBJ 1911 [24/1/2019 2:41 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018763  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SBJ 2778 [27/1/2019 16:33 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004587 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBJ 3914 |27/1/20197:8. |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018814 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBJ 4607 [23/1/20197:10 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO GARCIA |CGM 1068005682  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SBJ 5325 [14/1/2019 17:15 | ARENAL GRANDE y MIGUELETE SA 0764094 ART. 1/148/3: SIN CINTURON 
DE SEG 
SBJ 6940  [26/1/20190:9  |AVDRJUAN BAUTISTA ALBERDI y CGM 5440014513 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
COOPER - velocidad 
SBJ 8016 [20/1/2019 19:40 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 1044003971 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SBJ3216 — [15/1/2019 16:27 [ITUZAINGO y 25 DE AGOSTO SFT 1026001879 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBJ7413 — [17/1/2019 10:23 [BARTOLOME MITRE y CERRITO SFT 1068005574. ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBJ8801 — [14/1/2019 17:51 | AV8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO SFM 1057002149 — [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBJ9292 [19/1/2019 16:17 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018437  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBJ9524 — [15/1/2019 11:39 | AV 8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS SFM 1044003778  [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBK 1541 [14/1/2019 10:55 | AV.GRAL. FLORES y GRAL GARIBALDI  |SA 0764677 ART. 1/148/3: SIN CINTURON 
DE SEG 
SBK 1650 [15/12/2018 7:34 | AV RIVERA y DR MARIO CASSINONI SA 0769944. ART. 1/8/1: CONDUCE SIN NN 
LICENCIA 
SBK 3033 [27/1/2019 16:43 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 6810004588 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
sbk3177 [17/1/2019 17:5 |JUJUY y SANTA FE RIM 6050001151 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBK 3822 [26/1/2019 14:49 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI — [|CGM 5440014462  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
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SBP1156 |17/1/2019 16:55 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001147 
SBP3388  |17/1/2019 10:40 [CIRCUNVALACIÓN DURANGO y SFT 1068005605 ART. 1/110/A: EST. SIN 
RINCON ABONAR TARIFA 
SBP3435 |15/1/2019 9:51 [AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO SFM 1044003762 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


ART. 1/103/2A: Exceso de 
veloci 


PRIMERO DE MAYO ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 


idad 
SBP4574  |22/1/2019 10:58 [CIRCUNVALACIÓN DURANGO y SFT 1061001892 ART. 1/110/A: EST. SIN 
WASHINGTON ABONAR TARIFA 
SBP6310  |20/1/2019 19:24 [AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5060009026 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBP7095  |17/1/2019 10:45 [ZABALA y RINCON SFT 1068005608 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
sbq 4100  |15/1/2019 15:19 [DR PABLO DE MARIA y JOSE ENRIQUE SA 0777585 ART. 1/111/A: ESTACIONAR 
RODO EN DOBLE FILA 
SBQ 4140 [18/1/2019 8:6 AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200010934 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBQ 4829 |26/12/2018 17:0 [PTE BERRO y GRAL URQUIZA SA 895588 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SBQ 4829 |26/12/2018 17:0 [PTE BERRO y GRAL URQUIZA SA 895588 ART. 8/17: VEHICULO 
GUINCHADO 
SBQ 5247 |20/1/2019 16:10 [£NO MALDONADO y TURIN CGM 4630018476 ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBQ 6360 |23/1/2019 11:22 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018712 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBQ 8543 |21/1/2019 17:48 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5930003089 ART. 1/103/2C: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SBQ1032 |17/1/2019 10:34 [25 DE MAYO y SOLIS SFT 1068005597 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
5BQ1214 |16/1/2019 18:32 [AV AGRACIADA y MARMARAJA SFM 6640003612 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
ad 


veloci 
PRIMERO DE MAYO ABONAR TARIFA 
ZONAS DE CARGA 
PROTEO velocid 
PROTEO velocidad 
ZONAS DE CARGA 
velocidad 
ABONAR TARIFA 
CABRAL velocidad 
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ABONAR TARIFA 
RINCON ABONAR TARIFA 
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ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
ZONAS DE CARGA 


SBQ 4373 |18/1/2019 13:16 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5930002988 ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
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SBR 3494 [8/12/2018 21:25 [LORENZO JUSTINIANO PEREZ y LUIS SA 0777894. ART. 1/111/£ EST EN 0,99 
LAMAS ENTRADA GARAJE 
SBR 3494 [8/12/2018 21:25 |LORENZO JUSTINIANO PEREZ y LUIS SA 0777894. ART. 8/17: VEHICULO 
LAMAS GUINCHADO 
sbr9258 [14/1/2019 18:10 | AV 8 DE OCTUBRE y CIPRIANO MIRO SA 0790383 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBR1760 [27/1/2019 9:54 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013011 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBR3295 [18/1/2019 19:37 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018336 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBR4196 |27/1/20198:31 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 1068005762 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBR4482 [21/1/2019 18:53 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  [|CGM 6640004179 [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
sbr484 28/1/2019 7:20 | AV DRJUAN BAUTISTA ALBERDI y CGM 1061002012 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
COOPER velocidad 
SBR6323 [20/1/2019 13:34 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5060009019 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBR7271 [22/1/2019 5:47 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011546 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBR7824 [22/1/2019 10:47 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 1057002520 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBR8194 [28/1/2019 0:39 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014562 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBR9911 [15/1/2019 16:18 [DR JUAN A RODRIGUEZ y AV 18 DE SFT 1026001942 ART. 1/110/A: EST. SIN 
JULIO ABONAR TARIFA 
SBS 1730 [23/1/2019 2:14 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 1068005727 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SBS 2531 |16/12/2018 R REP ARGENTINA y EDUARDO CGM 6480020023 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
14:22 ACEVEDO velocidad 
SBS 2772 [22/1/2019 16:15 | ARRASCAETA y AV RIVERA SA 0773337 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBS 2860 |2/1/201916:58 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5270007921  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBS 3128 [19/1/2019 21:36 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004529 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBS 3414 [27/1/2019 19:29 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004596 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBS 6756 [20/1/2019 6:41 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 1044003955  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SBS 8021 [16/1/2019 17:20 [RINCON y JUNCAL SFT 1068005570 ART. 1/110/B: TICKET 1 
VENCIDO 
SBS1086 [21/1/2019 16:44 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002457 — |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBS1237 [28/1/20191:0  |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  [|CGM 4630018932 | ART. 1/103/2C: Exceso de 12 
CABRAL velocidad 
sbs1573 [17/1/2019 18:15 [JUJUY y SANTA FE RIM 5600001986 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBS1797 [17/1/2019 17:11 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001153 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBS3947 [28/1/2019 12:33 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5030013027  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SBS4588 [15/1/2019 15:31 [CARLOS ROXLO y COLONIA SFT 6640004017 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBS4684 [15/1/2019 15:38 [MINAS y AV URUGUAY SFT 6640004023 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBS4910 [25/1/2019 5:49 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014356 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SBS5379 [|21/1/201913:2 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 1057002549 | ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SBS5625 [15/1/2019 11:12 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1044003776  [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBS6560  |20/1/20197:47 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1057002492  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBS6756 [20/1/20197:3  |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 1026001993 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SBS6756 [27/1/2019 2:50 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 1068005769  [ART. 1/103/2C: Exceso de 12 
PROTEO velocidad 
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SBS7361  |15/1/201910:2 [AV8 DEOCTUBRE y AGUSTIN ABREU SEM 1044003767 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

SBS9247  |24/1/20198:40 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012753  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

SBT 2224 |22/1/2019 10:13 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6080010783 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

SBT 4301 |28/1/20193:12 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 4630018934  |ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 

SBT 5877 |26/1/2019 0:9 LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014344  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

SBT 5996 |28/1/20197:32 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6810004623  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

SBT 6894 [21/1/2019 14:43 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 4630018559 —|ART. 1/103/2A: Exceso de 

PROTEO velocidad 
: G 


SBT 8726 |26/1/2019 16:12 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 5440014445 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

SBT 9115 |8/12/2018 11:44 [EJIDO y MERCEDES SA 827939 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


SBT 7169 |19/1/2019 0:1 BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5200010930 ART. 1/103/2B: Exceso de 

velocidad 

SBT2233 |19/1/201917:8 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018451 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


1 
VENCIDO 
ZONAS DE CARGA 
ANTONIO LARRANAGA ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
ABONAR TARIFA 
PICCIOLI ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
velocidad 
ZONAS DE CARGA 
VICTOR HAEDO ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
CABRAL velocidad 
SENAS DE FUNC TRAN 
PROVOCAN CONFUSION 
A o pa (AREA 
CABRAL velocidad 
IBIROCAHY velocidad 


SB T2280 4/1/2019 18:19 [AV 8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO SFM 1057002156 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


2 
5 
5 
12 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
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ALZAIBAR ABONAR TARIFA 
IBIROCAHY velocidad 
ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
ZONAS DE CARGA 
14:37 velocidad 
luz roja 
13:40 velocidad 
ZONAS DE CARGA 
velocidad 
velocidad 
IBIROCAHY velocidad 
PROTEO velocidad 
a pea [ge | 
URUGUAY ABONAR TARIFA 
rr co re ERA ESO | 
RINCON ABONAR TARIFA 
pa e ra e | 
LAVALLEJA ABONAR TARIFA 
luz roja 
ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
15:12 LEZICA ZONAS DE CARGA 
luz roja 
A o a 
DE HERRERA LICENCIA 
velocidad 
DA A A ld (ci 
velocidad 
A o [E 
velocidad 
velocidad 
luz roja 
ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
VENCIDO 
14:54 luz roja 
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SBW5562 |18/1/2019 18:4 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO CGM 4630018344 ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SBW6972 |17/1/2019 13:25 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5440014142 ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SBW7250 |20/1/2019 16:45 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018520 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBW8179 |17/1/2019 17:32 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001161 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBW8957 |17/1/2019 10:24 [JUAN CARLOS GOMEZ y CERRITO SFT 1068005577 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SBX 1683 |14/1/2018 9:54 [COIMBRA y LIMBURGO SA 0751500 ART. 1/5/C: EST. SOBRE 
ACERA 
SBX 2133 |27/1/2019 14:41 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 4630018889 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBX 3247 |27/1/2019 18:26 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 4630018917 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBX 7454 |21/1/2019 14:4 [AV DRJUAN BAUTISTA ALBERDI y CGM 6470013501 ART. 1/103/2B: Exceso de 
COOPER 


sbx2307 17/1/2019 18:33 [JUJUY y SANTA FE RIM 5600001994 ART. 1/103/2A: Exceso de 
ve 

S5BX2998 |16/1/2019 10:28 [AV AGRACIADA y BV ARTIGAS SFM 1026001851 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


SBX1500  |24/1/2019 10:24 [AV URUGUAY y CONVENCIÓN SFT 1044004010 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 

S5BX3763  |20/1/2019 5:32 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 1061001956 ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 


velocidad 

SBX 7962 |22/1/2019 16:17 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6530013701 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
locidad 


SBX4926 [17/1/2019 11:13 [CIUDADELA y COLONIA SFT 6640004108 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SBX4926 |21/1/201913:4 [CIUDADELA y COLONIA SFT 6640004001 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SBX7005 [21/1/2019 20:59 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 6640004183  |ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SBY 2560 [14/1/2019 19:3 [DR AQUILES R LANZA y AV 18 DE JULIO [SA 835218 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0 
MATRÍCULA 
SBY 2881 [10/12/2018 9:53 [BV MANUEL HERRERA Y OBES y ANGEL |SA 0754450 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
SALVO LICENCIA 
SBY 2881 [10/12/2018 9:53 [BV MANUEL HERRERA Y OBES y ANGEL |SA 0754450 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O 0, 
SALVO DIV 
SBY1495 [17/1/2019 11:38 [PLAZA INDEPENDENCIA y JUNCAL SFT 1068005558 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBY3127 [22/1/2019 13:47 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6640004342  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 5 
luz roja 
SBY3466 [17/1/2019 16:48 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001144 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBZ 1731 |24/1/20196:3. |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018764  [|ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SBZ 2070 [22/1/2019 10:30 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 6530013726  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SBZ 3223 [14/1/2019 11:24 [PAMPILLO Y NOVAS y BV ARTIGAS SA 0764594 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SBZ 3332 [21/1/2019 9:46 |AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 4630018573  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBZ 3535 |19/1/20196:50 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 6530013576 — [|ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
CABRAL velocidad 
SBZ 4750 [20/1/2019 16:53 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200011079  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBZ 4869 [19/1/2019 11:21 [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM6530013672 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SBZ 6920 [15/1/2019 7:48 [CNO ARIEL y AV GRAL EUGENIO SA 0764529 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
GARZON ZONAS DE CARGA 
SBZ 6953 |24/1/201913:0 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018743 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
sbz 8638 |7/12/201815:3 | YAGUARON y NUEVA YORK SA 0769076 ART. 1/111/A: ESTACIONAR 5 
EN DOBLE FILA 
sbz 9651 [16/1/2019 11:18 | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ y [SA 0778350 ART. 1/88: NO RESPETA 5 
CNO CARRASCO SEÑAS DE FUNCTRAN 


5 
5 
5 
2 
4 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
2 
1 


2 
99 
99 
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SBZ2049 |20/1/20198:7 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 1026001996 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBZ3048 [17/1/2019 11:0 [ITUZAINGO y CERRITO SFT 1044003951 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SBZ3288 [14/1/2019 16:83. | AV8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS SFM 1057002134 — [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SBZ3373 [16/1/2019 9:35 | AV AGRACIADA y CUAREIM SFM 1026001849 — [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SBZ4058 [22/1/2019 13:16 | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y AV SFT 6640004118 ART. 1/110/A: EST. SIN 
URUGUAY ABONAR TARIFA 
SBZ4409 [17/1/2019 11:0. [ITUZAINGO y 25 DE MAYO SFT 1026001960 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SBZ4538 [18/1/2019 20:0. | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018340 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SBZ7702 [19/1/2019 13:49 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014299 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SBZ9013 [24/1/2019 10:48 |CIRCUNVALACION DURANGO y SFT 1044004022 ART. 1/110/A: EST. SIN 
WASHINGTON ABONAR TARIFA 
SBZ9013 [21/1/2019 15:22 |[CIRCUNVALACION DURANGO y SOLIS — |SFT 1044004000 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
sca 1454 [14/1/2019 10:8 | TIBURCIO GOMEZ y AV RIVERA SA 0760138 ART. 1/111/£ EST EN 0,99 
ENTRADA GARAJE 
SCA 2930 [24/1/2019 12:2 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5030012835 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SCA 3780 [14/1/2019 15:33 | AV AGRACIADA y JULIAN ALVAREZ SA 596463 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SCA 3975 [24/1/2019 15:52 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1044004094 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCA 6521 [20/1/2019 13:37 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6530013688 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCA 6686 |24/1/2019 18:28 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 4630018750  [|ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
velocidad 
SCA 7384. [17/1/2019 17:36 |JUJUY y SANTA FE RIM 6050001175 [ART.1/103/2A: Exceso de ME 
velocidad 
SCA1627 [14/1/2019 15:50 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002130 — [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SCA2300 [20/1/2019 12:31 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1057002497 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCA2307 [21/1/2019 13:36 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5060009064 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCA2486 [22/1/2019 12:54 | SORIANO y PARAGUAY SFT 1068005618 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCA3662 |20/1/20198:8 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6470013426 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCA6629 [17/1/2019 11:13 [CIUDADELA y COLONIA SFT 1044003948 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCA6856 [19/1/2019 11:38. [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5060008926 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCA7155 [15/1/2019 10:0. | AV8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS SFM 1044003766 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCA8216 [16/1/2019 18:23 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002188. [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCA8576 [15/1/2019 15:32 [CARLOS ROXLO y AV 18 DE JULIO SFT 6640004019 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCA8817 [22/1/2019 17:2 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6640004347  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCA9091 [22/1/2019 15:50 | MERCEDES y FLORIDA SFT 6500002775 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCB 2369 [20/1/2019 6:43  [R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5680011471  |ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SCB 3133 [22/1/2019 18:9 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018630  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCB 4451 [22/1/2019 7:45 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011552  [|ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCB 5683 [16/1/2019 10:5 |GRECIA y AV CARLOS MARIA RAMIREZ [SA 0764534 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCB 6315 |17/1/2019 8:47 [JUJUY y CARLOS PRINCIVALLE RIM 6050001129 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
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CABRAL velocidad 
REISSIG ENTRADA GARAJE 
REISSIG GUINCHADO 


SCB 8789 |11/12/2018 BV ARTIGAS y BURICAYUPI SA 622698 ART. 1/108/2A: 4 
ESTACIONAMIENTO A 
CONTRAMANO 

SCB 9061 |25/1/2019 14:16 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018799 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

5CB 9149 |22/1/2019 16:28 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018624 ART. 1/103/2A: Exceso de 
veloci 

5CB3038 |26/1/2019 6:25 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014339 ART. 1/103/2B: Exceso de 
veloci 

oci 


21:11 


ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
CABRAL veloci 
PROTEO velocidad 
ABONAR TARIFA 
ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 


5 
5 
: 2 
. 2 
5 
5 
. 2 
: 2 
: 2 
: . 12 
scb9471 17/1/2019 18:19 [JUJUY y SANTA FE RIM 5600001988 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCE 1858 |17/1/2019 11:38 [PLAZA INDEPENDENCIA y JUNCAL SFT 1068005553 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCE 2130 [8/12/2018 5:53 [DR LORENZO CARNELLI y ISLA DE SA 0777719 ART. 1/111/L ESTEN 0,99 
FLORES ENTRADA GARAJE 
SCE 2130 [8/12/2018 5:53 [DR LORENZO CARNELLI y ISLA DE SA 0777719 ART. 8/17: VEHICULO 3 
FLORES - GUIN DO 
SCE 2300 |20/1/2019 6:14 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 5930003070 ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY 
a ( 
: 0,99 
3 
: 2 
5 
. 2 
5 
. 2 
. 2 
2 
. 2 


veloci 
CABRAL veloci 
SCE 3125 [22/1/2019 4:23 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y 
IBIROCAHY velocidad 


ENTRADA GARAJE 
GUINCHADO 
ZONAS DE CARGA 
veloci 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
URUGUAY ABONAR TARIFA 
ABONAR TARIFA 
ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
sce6266  |17/1/2019 18:8 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 


dad 
dad 
dad 
SCBsas6 [21/1/2019 13:11 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5220009997 [ART 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCBs610 [|20/1/20199:34 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6470013415 [ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
CHA 
dad 
dad 
dad 
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velocidad 
| 
VENCIDO 
PROTEO velocidad 
velocidad 
ABONAR TARIFA 
velocidad 
PROTEO velocidad 
TAXI O BUS 
velocidad 
velocidad 
ABONAR TARIFA 
ENTRADA GARAJE 
GUINCHADO 
VENCIDO 
velocidad 
sl sl a E 
CABRAL velocidad 
ZONAS DE CARGA 
COOPER luz roja 
ld AN sl a E 
velocidad 
ZONAS DE CARGA 
PROTEO velocidad 
IBIROCAHY velocidad 
velocidad 
o a a E 
CABRAL velocidad 
CABRAL velocidad 
A e es [e | 
CABRAL velocidad 


SCG 8591 [25/1/2019 10:36 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014357  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 5 
luz roja 
SCG 8965 [24/1/2019 13:52 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010819 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCG1014 [15/1/2019 8:38 | AV 8 DE OCTUBRE y PTE BERRO SFM 1044003755  [ART.1/110: ESTPROHIBIDOO | 2 
ZONAS DE CARGA 
SCG1245 [24/1/2019 10:50 [CIRCUNVALACION DURANGO y SOLIS — |SFT 1044004027 — [ART.1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCG1469 [24/1/2019 14:35 [EDUARDO ACEVEDO y JOSE ENRIQUE — |SFT 1061001985 — |ART.1/110/B: TICKET 
RODO VENCIDO 
scg3197 — [20/1/2019 18:40 [R REP DE MEXICO y DR GABRIEL OTERO |RIM 5600002011 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCG3263 [17/1/2019 8:55 [AV AGRACIADA y GRAL FAUSTO SFM 1026001854 — [ART.1/110: EST PROHIBIDO q 
AGUILAR ZONAS DE CARGA 
SCG4186 [18/1/2019 15:26 | AV 8 DE OCTUBRE y PTE BERRO SFM 1057002399 — [ART.1/110: ESTPROHIBIDOO | 2 
ZONAS DE CARGA 
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5CG4378 19/1/2019 20:25 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y MATEO CGM 6640004199 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
CABRAL velocidad 
5CG4973 |18/1/2019 14:14 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018321 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


PICCIOLI ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
ABONAR TARIFA 
velocidad 


ScH 3921 [11/12/2018 8:37 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CNO SA 0760704 ART. 1/148/3: SIN CINTURON 
LECOCO DE SEG 


SCH 4481 |10/12/2018 


JULIO HERRERA Y OBES y AV URUGUAY [SA 827160 ART. 1/111/A: ESTACIONAR 
EN DOBLE FILA 


15:50 


5CH 9067 |27/1/2019 12:16 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018854 ART. 1/103/2A: Exceso de 

velocidad 

5CH1840 |25/1/2019 13:17 [SAN JOSE y PARAGUAY SFT 1061002048 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 


: 5 
5 
: 5 
5CH4686 |25/1/201911:3 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012811 | ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
velocidad 
SCH5298 [18/1/2019 11:41 [CIRCUNVALACIÓN DURANGO y SFT 1026002032 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ALZAIBAR ABONAR TARIFA 
5CH5412 [21/1/2019 12:48 [PLAZA INDEPENDENCIA y JUNCAL SFT 1061001816 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
$CH7209 [17/1/2019 10:34 [25 DE MAYO y SOLIS SFT 1068005598 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCH7385 [15/1/2019 16:24 [EDUARDO ACEVEDO y GUAYABOS SFT 1026001947 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
28/1/2019 6:3. [|URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  [|CGM 1061001996  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
$CH7921 [21/1/2019 11:38 [CIRCUNVALACION DURANGO y SFT 1026001903 ART. 1/110/A: EST. SIN 
RINCON ABONAR TARIFA 
$CH7921 [17/1/2019 10:45 [ZABALA y RINCON SFT 1068005607 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
5CH7921 [24/1/2019 10:54 [ZABALA y RINCON SFT 6640004273 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCH8141 [27/1/2019 18:49 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5440014552 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCH8197 [19/1/2019 12:38 [DR JUAN C PATRON y JUSTICIA SA 0753597 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SCH8197 [19/1/2019 12:38 [DR JUAN C PATRON y JUSTICIA SA 0753597 ART. 8/17: VEHICULO 
GUINCHADO 


SCH9076 [23/1/2019 19:25 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012744  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 

SCH9238 [23/1/2019 18:13 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012743 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


5CH 2845 |24/1/2019 2:40. [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018762 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
DA 
5CH 8880 |7/12/2018 14:15 [PARAGUAY y COLOMBIA SA 0755222 ART. 1/139: CONDUCE CON 1, 
IMPRUDENCIA 


2 
2 
2 
48 
48 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


5CH4439 |15/1/2019 16:19 [DR JUAN A RODRIGUEZ y AV 18 DE SFT 1026001943 ART. 1/110/A: EST. SIN 
JULIO ABONAR TARIFA 


SCH9466 [15/1/2019 18:32 | AV 8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO SEM 6500002469 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SCH9556 [21/1/2019 6:42 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5440014304  |ART. 1/103/2C: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCH9556 |18/1/20197:46 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5930002981  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCI 2614 |21/1/20199:4 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011519  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCr3046 [26/1/2019 6:39 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 5440014457  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
6/12/2018 16:20 | AV RIVERA y AV ALFREDO AROCENA [SA 0751118 ART. 1/5/C: EST. SOBRE 
ACERA 
SCr6242 [26/1/2019 9:25 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 5440014441  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


96 Documentos N? 30,140 - febrero 25 de 2019 | DiarioOficial 


SCI 7780 [17/1/2019 17:45 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001162. [|ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCH1238 [17/1/2019 16:33 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001140 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCI2187 [21/1/2019 9:13 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011520 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
5CI2278  |16/12/2018 DR SALVADOR FERRER SERRA yJUAN  [CGM 1068002755 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
11:27 PAULLIER velocidad 
SCI2658  [19/1/20198:21 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5060008917  [|ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCI3650 [20/1/2019 18:37 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1057002499 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCI4167 [24/1/2019 15:19 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5030012916 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCI5221 [16/1/2019 16:36 |JOSE ENRIQUE RODO y JUAN D SFT 1026001957 ART. 1/110/A: EST. SIN 
JACKSON ABONAR TARIFA 
SCI5479 — [17/1/2019 10:33 |25 DE MAYO y ITUZAINGO SFT 1068005588 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCI5775  [22/1/201917:2 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012700 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCI5827 [18/1/2019 14:43 [EDUARDO VICTOR HAEDO y CUFRE SFM 1057002383 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCI5904 [23/1/2019 23:42 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001948 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCI7234 — [14/1/2019 16:11 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002139 — [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCI7625 [20/1/2019 14:0. | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018509 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCI7680 [19/1/2019 20:19 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018463 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCI7684 [14/1/2019 15:46 | AV8 DE OCTUBRE y ESTERO BELLACO [SFM 1057002125  [|ART.1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
5CI8341  [17/1/20198:2  |AV8 DE OCTUBRE y CDTE BRAGA SFM 1044003808 — [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCJ 4926 [23/1/2019 21:10 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018719 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCJ 6807 |22/1/20198:19 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011553 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCJ 8477 [24/1/2019 11:45 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6810004580 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCJ 8778 [19/1/2019 21:38 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014296 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCJ 9003 [18/1/2019 15:42 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5680011402 [|ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCJ1596 [18/1/2019 14:54 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002388. | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCJ1904 [20/1/2019 14:12 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6640004141 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCJ2168 [22/1/2019 12:53 [SORIANO y CARLOS QUIJANO SFT 6640004115 ART. 1/110/B: TICKET 
VENCIDO 
SCJ3092 [18/1/2019 15:27 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018325  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCJ3412 [16/1/2019 17:20 [RINCON y BARTOLOME MITRE SFT 1068005568 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCJ3863 [27/1/2019 16:47 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5030012990  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCJ4801 — [14/1/2019 16:35 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002144  [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCJ5089 [18/1/2019 13:56 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5930002993 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
sCJ6164 [16/1/2019 11:7 |AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO [SFM 1026001853  [|ART.1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCJ6514 — [22/1/2019 15:59 | MERCEDES y CARLOS ROXLO SFT 6500002788 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCJ8500 [18/1/2019 18:11 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002429 — [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCJ9046 [23/1/2019 16:46 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 4630018685 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
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SCJ9196 [15/1/2019 9:21 |AV8 DE OCTUBRE y PTE BERRO SFM 1044003759 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
SCJ9851 [14/1/2019 15:36 | AV 8 DE OCTUBRE y BV JOSE BATLLE Y SFM 1057002123 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ORDONEZ ZONAS DE CARGA 
S5CK 3050 |13/1/20191:30 [JUAN D JACKSON y AV RIVERA SA 835832 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 
SCK 4052 [27/1/2019 12:34 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018843 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SCK 4674 |21/1/2019 10:46 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011524 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
5CK 4679 [9/1/2019 20:34 | AV JOSE BELLONI y AV.GRAL. FLORES SA 558242 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 
S5CK 4869 |21/1/2019 11:35 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6470013492 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
5CK 5381 |21/1/20190:35 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6470013420 |ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SCK 5954. |21/1/20197:12 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  [CGM5220009976 —|ART. 1/103/2B: Exceso de 
CA L - velocidad 
G . 
- cidad 
. . 
1 . 
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SCL 1098 [18/1/2019 13:43 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5930002992 | ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY velocidad 
6/12/2018 16:40 [MAGALLANES y COLONIA SA 0773006 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN NN 
LICENCIA 
scl 1444 [6/12/2018 16:40 [MAGALLANES y COLONIA SA 0773006 ART. 1/139: CONDUCE CON 1,48 
IMPRUDENCIA 
SCL 1610 [27/1/2019 15:27 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  [|CGM 5030012995  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCL 2001 [16/12/2018 BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020032 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
11:37 velocidad 
SCL 2392 [16/1/2019 9:15 |JUJUY y CARLOS PRINCIVALLE RIM 6050001127 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCL 2920 [24/1/2019 8:18 [|URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018754  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCL 6250 [17/1/2019 16:28 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001138 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCL 9004 [23/1/2019 20:58 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018682 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCL 9004 [22/1/2019 12:53 [|URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  [|CGM 6530013760  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCL2453 [21/1/2019 14:10 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 4630018555 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCL4182 [18/1/2019 17:11 | MERCEDES y AV GRAL RONDEAU SFT 6640004250 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCL4617 [19/1/2019 12:43 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 4630018352 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCL6181 [17/1/2019 10:45 [ZABALA y SARANDI SFT 1068005609 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCL7267 [24/1/2019 8:34 | AV8 DE OCTUBRE y ESTERO BELLACO — [SFM 1044003984  [|ART.1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCL7326 [21/1/2019 9:15 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5060009033  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCL8290 [16/1/2019 9:32 | AV AGRACIADA y AV JOAQUIN SUAREZ [SFM 1026001848  [|ART.1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCL9004 [22/1/2019 13:27 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6640004339 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCL9006 [18/1/2019 8:53 | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1044003876  [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCL9049 [17/1/2019 16:25 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001136 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCL9560 [27/1/2019 8:31 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 1068005761 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCL9705 [22/1/2019 17:5 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012701  [|ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM 1377 [26/1/2019 21:27 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 1068005755 | ART. 1/103/2C: Exceso de 12 
CABRAL velocidad 
SCM 1999 [21/1/2019 1:31 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014312 [| ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SCM 2360 |16/1/2019 17:16 |[CIRCUNVALACION DURANGO y SFT 1068005561 ART. 1/110/A: EST. SIN 
PRIMERO DE MAYO ABONAR TARIFA 
SCM 2892 |27/1/2019 13:29 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018856  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM 3232 [21/1/2019 17:52 |[L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6470013498 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCM 4680 [15/1/2019 15:65 [SAN JOSE y WILSON FERREIRA SA 896595 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ALDUNATE ZONAS DE CARGA 
SCM 5197 [23/1/2019 4:0.  [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018710  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SCM 6035 [25/1/2019 0:5 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5930003149 | ART. 1/103/2C: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCM 6603 [20/1/2019 10:56 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6470013428  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCM 8107 [11/12/2018 9:0. | AV JOAQUIN SUAREZ y L A DE HERRERA [SA 0754494 ART. 1/139: CONDUCE CON 1,48 
IMPRUDENCIA 
SCM 9147 [8/12/2018 2:43 |CHARRUA y DR PABLO DE MARIA SA 0777718 ART. 1/111/£ EST EN 0,99 
ENTRADA GARAJE 
SCM 9147 [8/12/2018 2:43 |CHARRUA y DR PABLO DE MARIA SA 0777718 ART. 8/17: VEHICULO 3 
GUINCHADO 
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CHARRUA ZONAS DE CARGA 
CHARRUA GUINCHADO 
IBIROCAHY velocidad 


SCM 9740 |27/1/2019 14:13 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y MATEO CGM 4630018903 ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SCM 9740 |22/1/2019 19:14 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 5930003178 ART. 1/103/2B: Exceso de 
veloci 
SCM 9740 |23/1/2019 9:13 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 1044004092 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 


SCM 9951 |11/12/2018 9:5 [AV JOAQUIN SUAREZ y LA DE HERRERA [SA 0754495 ART. 1/139: CONDUCE CON 
IMPRUDENCIA 

5CM1251 |20/1/2019 15:17 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6470013432 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 


5CM2092 |14/1/2019 15:12 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002120 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

5CM2098 |24/1/2019 15:46 | MERCEDES y PARAGUAY SFT 6640004299 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 

5CM2383 |24/1/20191:56 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 1068005632  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

5CM2645 |18/1/201915:6 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5930003008  |ART. 1/103/2A: Exceso de 

PROTEO velocidad 


SCM3910 |18/1/2019 14:23 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO GM 6640004008  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL veloci 
SCM4574 |24/1/2019 12:31 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1044004093  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
veloci 
SCM4765 |21/1/20199:5  |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6470013490 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCM6147 [20/1/2019 20:30 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5060009028  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM6292 |20/1/2019 9:59 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6500002723  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM6388 |25/1/2019 15:24 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5440014436  [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SCM6432 |16/1/2019 15:53 [MINAS y AV URUGUAY SFT 1026001954 ART. 1/110/A: EST. SIN 
ABONAR TARIFA 
SCM6754 [25/1/2019 9:33 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012806  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM6800 [22/1/2019 23:2 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6640004354  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SCM6981 |21/1/201911:6 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5060009058  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM7317 |16/1/2019 18:22 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN ABREU SFM 1057002187  |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
SCM8175 [21/1/2019 14:30 | AV DRJUAN BAUTISTA ALBERDI y CGM 6470013502  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
COOPER velocidad 
SCM8510 [17/1/2019 10:40 [CIRCUNVALACION DURANGO y SOLIS  [|SFT 1068005601 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ABONAR TARIFA 
SCM8556 [19/1/2019 18:33 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018441  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCM8626 [19/1/2019 19:54 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5440014216  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SCM9482 [20/1/2019 13:26 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5060009018  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SCN 2159 [20/1/2019 12:33 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011512  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCN1247 [25/1/2019 13:15 [SAN JOSE y WILSON FERREIRA SFT 1061002046 ART. 1/110/A: EST. SIN 2 
ALDUNATE ABONAR TARIFA 


1 
PROTEO velocidad 
C . 
1 


5CM1631 |18/1/2019 18:36 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018329 ART. 1/103/2A: Exceso de 
veloci 


2 
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5 


SCN5228 [16/1/2019 17:5 | AV 8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO SFM 1057002177  |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

SCO 722 [25/1/2019 16:35 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1044004113  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
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SCO 890 [24/1/2019 23:35 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5440014385 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCR 481 [24/1/2019 6:16 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014323 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCU550 [22/1/2019 19:31 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6640004337 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SCX 155 [27/1/2019 6:5 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 1068005803 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
sex 711 [16/12/2018 CNO MALDONADO y TURIN CGM 6430011975 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
14:13 velocidad 
SCY 154 [22/1/2019 12:37 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6530013698  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SCZ 929 [19/1/2019 10:15 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6530013669 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SCZ 929 [26/1/2019 9:12 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014319  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SDA 214 [21/1/2019 17:11 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018586  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SDA 421 [19/1/2019 16:24 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004517 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SDF 522 [23/1/2019 19:57 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018716  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SDI 4539 [27/1/2019 10:40 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI.  [|CGM 4630018823  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SDI3700 [26/1/2019 23:58 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 1068005742 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SDQ 27  |11/12/2018 AV AGRACIADA y GRAL MANUEL SA 0760754. ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
10:57 FREIRE ZONAS DE CARGA 
SDQ147  [24/1/20191:8. |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001949 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SDS807 — [19/1/2019 15:37 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 6640004211  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SDV483 [22/1/2019 14:51 [CNO MALDONADO y TURIN GM 6640004329  [ART. 1/106: Cruzar o girar con EN 
luz roja 
SEE 969 [23/1/2019 9:27 [AV RIVERA y ARRASCAETA GM 5030012721  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SEE828 [23/1/2019 0:29 [| AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5930003076 [| ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SEJ 71 22/1/2019 18:54. [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018632  |ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY velocidad 
SEO 401 [26/1/2019 15:58 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5440014475 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SES0465 [16/1/2019 18:24 | AV AGRACIADA y CAP MANUEL SFM 6640003611  [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ANTONIO ARTIGAS ZONAS DE CARGA 
SET 119 [25/1/2019 10:24 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010830  [|ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SEW 627 [20/1/2019 1:58 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004533 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SFA588 [21/1/2019 13:40 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001930  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SFL 220 [21/1/2019 5:52 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011515  [|ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SFL 643 [12/1/2019 10:4 [| AV.GRAL. FLORES y BV ARTIGAS SA 896962 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN | 5 | 
LICENCIA 
SFL 643 [12/1/2019 10:4 [| AV.GRAL. FLORES y BV ARTIGAS SA 896962 ART. 1/141: NOLLEVA LIC O 
DIV 
SFL 643 [12/1/2019 10:4 [| AV.GRAL. FLORES y BV ARTIGAS SA 896962 ART. 1/170: CIRCULAR SIN 
CASCO 
SFN 233 [26/1/2019 1:34 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5440014397  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SFU 423 — [17/1/201917:7 |JUJUY y SANTA FE RIM 6050001152 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SFX 784  |27/1/20194:5 | AVITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 5030012958  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SFZ234 [23/1/2019 15:46 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 4630018697  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SGA 920 [21/1/2019 9:45 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO GARCIA |CGM 4630018567 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


DiarioOficia! | N2 30.140 - febrero 25 de 2019 Documentos 101 


SGB 810 [22/1/2019 19:42 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018633 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY - velocidad 
5GC 917  |23/1/2019 16:51 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 1068005730 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY - velocidad 
SGD 970  |22/1/2019 13:15 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 4630018612 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY velocidad 
SGE 968 19/1/2019 20:45 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 6470013411 ART. 1/103/2C: Exceso de 12 
velocidad 
5GG 666 |15/1/20197:45 [AV GRAL EUGENIO GARZON y JOSE SA 0764577 ART. 1/106: Cruzar o girar con 
LLUPES - luz roja 
SGL 474  |27/1/2019 17:45 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y MATEO CGM 5440014535 ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SGL 585  |20/1/2019 6:12 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5200011050 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
S5GO 18 27/1/2019 12:2 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018870 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SGR 464  |10/12/2018 AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO SA 0777268 ART. 1/170: CIRCULAR SIN 4,94 
15:17 CASCO 
SGR 464  |10/12/2018 AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO SA 0777268 ART. 1/106: Cruzar o girar con 10 
15:17 luz roja 
sgt366 20/1/2019 18:11 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001920 ART. 1/103/2C: Exceso de 12 
velocidad 


5GX927  |20/1/20199:32 [|AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 1026001999  [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
id 
2 


SHB 287 [22/1/2019 10:28 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 6470013457  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
vel 
SHD 511 [9/1/2019 20:39 [AV JOSE BELLONI y CNO GRAL SA 558243 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LEANDRO GOMEZ LICENCIA 
SHF206 [26/1/2019 18:37 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5440014477  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SHN 969 |28/1/20190:1 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6810004618  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SHO984 [24/1/2019 17:20 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5030012886  [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SHP 969 [23/1/2019 10:48 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 5930003193  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SHP 969 [23/1/2019 10:51 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6530013707  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SHP 969 [18/1/2019 13:39 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200010936  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SHQ 158 |24/1/20191:51 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018768  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
23/1/2019 10:35 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012724  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SHV 100 [17/1/2019 20:20 | AV DAMASO ANTONIO LARRANAGA y [SA 897427 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN | 5 | 
ING JOSE SERRATO _ LICENCIA 
SHV 100 [17/1/2019 20:20 | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y [SA 897427 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 
ING JOSE SERRATO ANTIRREGLAMENTARIA 
Shv628 [17/1/2019 17:31 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001158 ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SHW 110 [23/1/2019 14:30 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 4630018695  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SHW 799 [14/1/2019 19:20 | VENEZUELA y AV LIB BRIG GRAL SA 895108 ART. 1/106: Cruzar o girar con 10 
LAVALLEJA luz roja 
SHW 799 [14/1/2019 19:20 | VENEZUELA y AV LIB BRIG GRAL SA 895108 ART. 1/165: MAS DE DOS 
LAVALLEJA MOTOS UNA SENDA 
SHX758 [17/1/2019 20:40 [CAP HIPOLITO MORDEILLE y AV SA 865831 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
DAMASO ANTONIO LARRANÑAGA LICENCIA 


od ad 
ocidad 
SHA 521 |19/1/2019 18:10 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004518 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SHA 917 |22/1/2019 10:47 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010676  —|ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
ocidad 


G 
G 
G 
SHA 118 20/1/2019 11:51 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 1044003981 ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
G - 
5HA384  |22/1/20190:27 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 6640004185 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
G 


vel 
SGY 880 0/1/2019 20:31 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018537 ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY vel 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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sHY 861 [7/12/2018 17:41 | AV MILLAN y BV ARTIGAS SA 0751125 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 
SHZ 986 [25/1/2019 0:22 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5930003151  [ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SIA 339 — [20/1/2019 16:55 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018525 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SIA 414 — [11/12/2018 9:13 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AYUI SA 0751289 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
MATRICULA 
SIA157 — [22/1/20197:23 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001937  [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SIC 472 — [25/1/2019 23:12 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013762 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SIC 489 — [27/1/20198:20 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 4630018837 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SIC203 [25/1/2019 18:38 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 1044004074  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL - velocidad 
SIF 573 — [22/1/2019 17:20 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018618 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SIF195 20/1/2019 19:22 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001927 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SIK 099 — [23/1/2019 19:21 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 1044004045  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
CABRAL velocidad 
SIK 372 [25/1/2019 9:32 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014331 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SIL 580 [24/1/2019 9:19 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5030012834 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SIL 596 — [19/1/2019 20:36 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004526 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SIL 975 — [23/1/2019 17:4 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010833 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SIL 999 [26/1/2019 5:17 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 1068005652  [|ART. 1/106: Cruzar o girar con 5 
luz roja 
SIN 362  |25/1/20198:59 [LA DE HERRERA y CADIZ GM 4630018783 | ART. 1/103/2A: Exceso de ME 
velocidad 
SIN 834 [30/11/2018 11:0 | AV AGRACIADA y MARMARAJA SA 0799426 ART. 1/65: CIRCULA EN 0,9 
SENTIDO CONTRARIO 
SIN 834 [30/11/2018 11:0 [AV AGRACIADA y MARMARAJA SA 0799426 ART. 1/170: CIRCULAR SIN 
CASCO 
SIN 834 [30/11/2018 11:0 [AV AGRACIADA y MARMARAJA SA 0799426 ART. 1/5/A: USO INDEBIDO 
ACERA 
SIO 439 [19/1/2019 19:7 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018461 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SIO 920 [19/1/2019 16:48 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010735  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SIP 001 [25/1/2019 4:50 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010825  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SIP 300 [23/1/2019 20:15 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 1068005734 | ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
IBIROCAHY velocidad 
SIQ571 [27/1/2019 16:49 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061002001  [|ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
SIs531  [|25/1/20193:4 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1044004111 |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SIS531 21/1/2019 3:26 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001929 | ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SIUO11 [25/1/2019 14:5 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 5440014470 | ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
SIU 430  [|16/1/201917:0. [AV AGRACIADA y CUAREIM SA 0751053 ART. 01/2: DESOB A 
DISPOSICION 
SIU 430  [|16/1/201917:0. [AV AGRACIADA y CUAREIM SA 0751053 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN | 5 | 
LICENCIA 
SIV654 — [16/1/2019 19:50 [CNO CARRASCO y LUGO SA 866901 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 
SIV654 [16/1/2019 19:50 [CNO CARRASCO y LUGO SA 866901 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O 
DIV 
14/1/2019 15:54. | AV JOSE PEDRO VARELA y MADRESELVA |RIM 6050001122 ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
sIx206 [11/12/2018 9:20 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CNO SA 0760706 ART. 1/140/1B: CONDICIONES | 1,48 
LECOCO ANTIRREGLAMENTARIA 
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IBIROCAHY velocidad 
velocidad 
CNO COLMAN LICENCIA 
CNO COLMAN DIV 
velocidad 


SIZ 286  |25/1/20197:53 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO GARCIA |CGM 1068005690 — | ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

sja787  |12/1/20199:0 | AV.GRAL.FLORES y LA DE HERRERA [SA 835210 ART. 1/98: GIRO EN LUGAR 0, 
PROHIBIDO 

12/1/20199:0. | AV.GRAL. FLORES y L A DE HERRERA SA 835210 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 

SIB 654  [|13/1/20191:43 [JUAN DJACKSON y AV RIVERA SA 835834 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 

SIB 654  [|13/1/20191:43 [JUAN DJACKSON y AV RIVERA SA 835834 ART. 1/35: PLACAS MAL 0, 
ESTADO O NO VISIBLE 

SIC 637 — [20/1/2019 16:21 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200011078  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

sic182 [24/1/2019 18:12 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5440014378  [|ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

z 1, 


5]C186 17/1/2019 17:16 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001154 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

5]C186 18/1/2019 17:10 ¡JUJUY y SANTA FE RIM 6350001968 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

SJE 180 16/1/2018 11:23 | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ y |SA 895460 ART. 01/3: DESOB A 

DR AGUSTIN MUSSO SENALIZACIÓN 


5 
5 
5 
48 


DR AGUSTIN MUSSO LICENCIA 
DR AGUSTIN MUSSO DIV 
DE HERRERA ANTIRREGLAMENTARIA 


59 
99 
9 


9 


DE HERRERA LICENCIA 
DE HERRERA DIV 
CASCO 
MATRICULA 
velocidad 
CABRAL velocidad 
velocidad 
velocidad 
DISPOSICION 
velocidad 
e sal ii EE 
velocidad 
al din cal Sid E 
IBIROCAHY velocidad 
a a es A 
IBIROCAHY velocidad 
MATRICULA 
li A a E 
velocidad 
ld e ii a E 
IBIROCAHY velocidad 


104 Documentos N? 30,140 - febrero 25 de 2019 | DiarioOficial 


S]M 556 — |20/1/2019 21:35 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010796 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 5 
luz roja 
S]M 556 — |20/1/2019 21:35 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010796  |ART. 1/170: CIRCULAR SIN 2,47 
CASCO 
sim 718 6/12/2018 16:34 |RBLA CONCEPCION DEL URUGUAY y AV [SA 0751119 ART. 1/170: CIRCULAR SIN 2,47 
RIVERA CASCO 
SIM 758 [23/1/2019 12:52 |BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 1068005728  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY - velocidad 
S]M 788 — |20/1/2019 17:21 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 4630018498  [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
S]M 906  |16/1/2019 21:9 [CNO CARRASCO y HIPOLITO YRIGOYEN [SA 865823 ART. 1/35: PLACAS MAL 0,99 
ESTADO O NO VISIBLE 
SIN 232  |25/1/2019 6:42 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014330  [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SJO059 20/1/2019 0:53. | AV JOSE PEDRO VARELA y MADRESELVA [RIM 6350001973 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SJO 226 14/1/2019 17:5 [CNO CASTRO y MARIA ORTICOCHEA SA 0773073 Art. 4/4/2: Conduce 3 
manipulando celular 
SJO 782 22/1/2019 21:38. [CNO MALDONADO y TURIN CGM 4630018639 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 5 
luz roja 
SJR 529 16/1/2019 20:10 [CNO CARRASCO y LUGO SA 866903 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 
SJR 529 16/1/2019 20:10 [CNO CARRASCO y LUGO SA 866903 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O 0,99 
DIV 
SJR 851 20/1/2019 8:4  |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5220009939 —|ART. 1/103/2C: Exceso de 
IBIROCAHY - velocidad 
SJR 851 27/1/2019 0:26  |BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 5030012959 — [|ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 


KATE O E E 
22/1/2019 16:23 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018614  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 


SJT 698 7/1/2019 17:20 |JUJUY y SANTA FE RIM 6050001156 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


AA 
ea OE ree [Y e 
SJT004 IBIROCAHY velocidad 
luz roja 
1 


G 
G 
SJV 591 9/1/2019 0:45 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 6530013570 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
G 
G 
G 


12 
5 
: 5 
: : 5 

SJwW 612 [25/1/2019 14:22 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 5030012842 OS Exceso de 

IBIROCAHY velocidad 

7 
velocicla: 


SJZ 157 19/1/2019 14:10 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200010962 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 


SJV 967 20/1/2019 12:5 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018481 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
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SIZ 716 25/1/2019 0:27 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5440014387 — [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 

SJZ 782 14/1/2019 15:38 | AV JOSE PEDRO VARELA y MADRESELVA [RIM 6050001121 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 


SKA 430 [25/1/2019 14:2 | AVITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 5440014372  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKA 758 [8/12/2018 9:32 | ARENAL GRANDE y CARLOS REYLES SA 0757521 ART. 1/111/A: ESTACIONAR 
EN DOBLE FILA 
SKA110  |17/1/201917:5 |JUJUY y SANTA FE RIM 6050001150 ART. 1/103/2B: Exceso de 
veloci 
SKB 250  |16/1/2019 19:41 [CNO CARRASCO y LUGO SA 865814 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 
SKB 809 [27/1/2019 19:51 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5440014541 ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
5KC204  |19/1/20199:12 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 1057002530 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
5KD 779 |16/1/2019 16:50 | AV AGRACIADA y CUAREIM SA 0769873 ART. 01/2: DESOB A 
DISPOSICION 
SKE 370  |19/1/20197:39 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6530013657  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
veloci 
SKE 482  |17/1/201922:0. |AVDAMASO ANTONIO LARRANAGA y [SA 897443 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
ING JOSE SERRATO LICENCIA 
oci 


G 
IBIROCAHY velo 


idad 
idad 
SKF 009 [21/1/2019 10:11 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011522 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
idad 
idad 


1 
ci 
veloci 
LICENCIA 
| 
DISPOSICION 
0 
20:15 SENTIDO CONTRARIO 
velocidad 
TAJES DISPOSICION 
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SKK611 [25/1/2019 10:58 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6500002810  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 

SKL 179 |23/1/20197:38 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018711  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
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SKL 179 |24/1/20197:34 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018752 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SKL 287 [27/1/2019 11:25 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS CGM 4630018880 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
skl 695 15/1/2019 13:13 [PIEDRAS y BARTOLOME MITRE SA 865804 ART. 1/111/C: ESTACIONAR 0,99 
EN CRUCE PEATONAL 
SKN 050 [21/1/2019 2:53 | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA CGM 5930003075 [| ART. 1/103/2C: Exceso de 2 
velocidad 
SKN 170 [10/12/2018 AV ISLAS CANARIAS y AV GRAL SA 0760830 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
17:15 EUGENIO GARZON LICENCIA 
SKN 370 [6/1/20192:15  |RREP DEL PERU y RBLA PTE CHARLES — [SA 0760589 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
DE GAULLE LICENCIA 
SKN 451 [20/1/2019 9:19 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010729 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SKN 629 [27/1/2019 16:20 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5030012987 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SKN 881 [27/1/2019 20:53 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5030013006 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKN 881 [27/1/2019 20:53 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5030013007 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SKN841 [20/1/2019 8:33 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6640004138 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SKP 092 [25/1/2019 3:45 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010823 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKP 308 [22/1/2019 17:10 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018616 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SKP 398 [26/1/2019 10:0. [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5440014399 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKP 526 [16/1/2019 10:20 |BV ARTIGAS y GRITO DE ASENCIO SA 0769423 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
MATRICULA 
SKP 990 [22/1/2019 15:54 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012694 | ART. 1/103/2A: Exceso de ME 
velocidad 
SKP080 [27/1/2019 22:44 | AV DRJUAN BAUTISTA ALBERDI y CGM 1061002010 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con 
COOPER luz roja 
SKP683 [18/1/2019 18:65 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5440014166  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SKQ 000 [26/1/2019 16:41 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5440014476 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SKQ 267 [16/1/2019 17:16 | AV AGRACIADA y CNEL FRANCISCO SA 0773135 ART. 01/2: DESOB A 
TAJES DISPOSICION 
SKQ 284 [21/1/2019 22:13 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010748 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SKQ 617 [19/1/2019 14:47 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200010963 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SKQ 677 [27/1/2019 18:10 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 4630018914 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SKQ158 [22/1/2019 5:40 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 1057002505 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SKQ264 [23/1/2019 12:17 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 1061001944 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SKR 197 |21/1/20197:49 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010804  [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKR 197 [20/1/2019 13:26 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 4630018475  [|ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKR 570 [21/1/2019 20:44 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 4630018588  [|ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY - velocidad 
SKR 583 [22/1/2019 14:59 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5930003173  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
IBIROCAHY velocidad 
SKR 692  |21/1/20197:31 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010803 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
SKR 707 [18/1/2019 3:31 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200010932  |ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
SKR 767 [23/1/2019 10:37 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 4630018661 | ART. 1/103/2B: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SKR 903 [20/1/2019 14:19 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018523 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
skr458 21/1/2019 9:30 | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y [RIM 6050001170 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
MINUANES velocidad 
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5KS 318  |24/1/2019 22:38 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO GARCIA [CGM 1068005687 — [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
5KS 751  |23/1/2019 14:13 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012729  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
5KS 751 18/1/2019 15:27 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018324 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
sks553 17/1/2019 18:28 [JUJUY y SANTA FE RIM 5600001990 ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
velocidad 
SKT 048  |16/12/2018 AV.GRAL. FLORES y D. ARAMBURU CGM 1068002631 ART. 1/106: Cruzar o girar con 
11:58 luz roja 
SKT 114  |16/1/20198:35 |GAMBETTA y BV JOSE BATLLE Y SA 0764684 ART. 1/170: CIRCULAR SIN 2 
ORDONEZ - CASCO 
SKT 142  |21/1/2019 12:51 |BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 4630018574 |ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SKT 403 [20/1/2019 14:59 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 4630018487  |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
SKT 837 [22/1/2019 15:5 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018613. |ART. 1/103/2A: Exceso de 
IBIROCAHY vel a 
SKT487 27/1/2019 4:3 RAMBLA M. GANDHI y SOLANO GARCIA [CGM 5440014497 — |ART. 1/103/2B: Exceso de 
vel 
: Ñ G 
: G : 
1 


al 
al 
SMP 985  |20/1/2019 17:20 | AV.GRAL. FLORES y SALUSTIO CGM 5200011081 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
SOF 7479 [27/1/2019 6:49 |BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y MATEO  [CGM 1068005787  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL vel a 
SOF6115 17/1/2019 11:7 |JUJUY y CARLOS PRINCIVALLE RIM 6050001130 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocida 
S5OF7564 |16/12/2018 AV ITALIA y FRANCISCO SIMON CGM 1068002642 [ART. 1/106: Cruzar o girar con 
12:54 luz roja 


ocidad 
ocidad 
SLQ 0376 [25/1/2019 18:25 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5030012845 [ART. 1/103/2B: Exceso de 
IBIROCAHY velocidad 
SLQ 0682 [22/1/2019 10:39 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE CGM 6530013729 [ART. 1/103/2A: Exceso de 
PROTEO velocidad 
SME1492 |16/1/201917:4 [AV8 DEOCTUBRE y AGUSTIN ABREU” [SEM 1057002175  [ART.1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
ocidad 
cidad 
SRE 0328 |10/12/2018 COLONIA y CONVENCIÓN SA 0777739 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
12:35 ZONAS DE CARGA 


5 
47 
2 
2 
SRE0332 [14/1/2019 16:45 | AV8 DE OCTUBRE y ESTERO BELLACO — [SFM 1057002145  |ART.1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
sre0375 [19/1/2019 3:27 |R REP DEL PERU y FELIX BUXAREO RIM 5600002002 |ART.1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
STP 4574 [21/1/2019 9:41 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6470013524 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
stp 4624  [16/1/20198:50 [AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ y |SA 0778348 ART. 01/3: DESOB A 
DR AGUSTIN MUSSO SEÑALIZACIÓN 
STP 5170 [23/1/2019 11:31 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1068005663 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
stp 5646 — [15/1/2019 15:20 [DR PABLO DE MARIA y JOSE ENRIQUE — |SA 0764096 ART. 1/111/A: ESTACIONAR 5 
RODO EN DOBLE FILA 
STP3014 [14/1/2019 15:37 | AV 8 DE OCTUBRE y AV DAMASO SFM 1057002124  |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ANTONIO LARRAÑAGA ZONAS DE CARGA 
STP4593 [17/1/2019 9:19 [AV AGRACIADA y BV ARTIGAS SFM 1026001856  [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
STP5868  [17/1/20198:37 [AV8 DE OCTUBRE y MARIANO MORENO |SFM 1044003809 — | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
STU 0935 [19/1/2019 11:17 [COLONIA y EJIDO SA 897361 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
STU 1436 [24/1/2019 14:2 | AVDRJUAN BAUTISTA ALBERDI y CGM 6470013521  |ART. 1/106: Cruzar o girar con 
COOPER luz roja 
STU1412 [18/1/2019 11:30 | AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA SFM 1044003912  [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
stul825 [17/1/2019 18:34 [JUJUY y SANTA FE RIM 5600001996 ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
STX 0036 [14/12/2018 GOES y DR DUVIMIOSO TERRA SA 0799227 ART. 3/51: FALTAS NO 0,59 
15:50 PREVISTAS 
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STX 0120 [20/1/2019 15:15 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018524 | ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
STX 0226 [18/1/2019 17:47 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 5930003013 | ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY velocidad 
STX 0226 [19/1/2019 15:25 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6470013365 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
STX 0232 |10/12/2018 AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA — [SA 07690113 ART. 1/140/1B: CONDICIONES | 1,48 
16:40 RAMIREZ ANTIRREGLAMENTARIA 
STX 0232 |10/12/2018 AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA — [SA 07690113 ART. 1/142: NO PRESENTAR 2,47 
16:40 RAMIREZ VEHIC. A INSP 
STX 0467 [22/1/2019 5:38 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011545 [| ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
STX 0533 [24/1/2019 0:9 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018759  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
STX 0538 [17/1/2019 16:35 [JUJUY y SANTA FE RIM 6050001142 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
STX 0644 [15/1/2019 9:50 | AV MILLAN y CNO CASTRO SA 0764682 ART. 1/139: CONDUCE CON 1,48 
IMPRUDENCIA 
STX 0669 [25/1/2019 14:9 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI — |CGM 5440014452  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 
STX 0672 [26/1/2019 2:52 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y MATEO  |CGM 1044004078  [ART. 1/103/2B: Exceso de 
CABRAL - velocidad 
STX 0949 [15/12/2018 AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y [SA 0799228 ART. 1/140/1B: CONDICIONES | 1,48 
19:10 ING JOSE SERRATO _ ANTIRREGLAMENTARIA 
STX 0949 [15/12/2018 AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y [SA 0799228 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
19:10 ING JOSE SERRATO _ MATRICULA 
STX 0949 [15/12/2018 AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y [SA 0799228 ART. 3/51: FALTAS NO 0,59 
19:10 ING JOSE SERRATO PREVISTAS 
sTx 1110 [22/1/2019 12:18 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018600  [ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
STX 1110 [26/1/2019 3:29 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI — [|CGM 5440014455  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
STX 1242 [24/1/2019 1:46 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018761 | ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
STX 1423 [27/1/2019 20:12 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630018921 | ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
IBIROCAHY velocidad 
STX 1442 [11/12/2018 9:0. | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO [SA 0754469 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
STX 1491 [23/1/2019 2:28 [|URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018709 | ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
STX 1586 [28/1/2019 6:34 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014559 [| ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
STX 1607 [20/1/2019 3:27 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5440014218  [ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
STX 1647 [22/1/2019 14:59 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI  |CGM 4630018602 [| ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
STX 1709 |16/12/2018 AV RIVERA y CNEL BRANDZEN SA 0799233 ART. 3/41/B: CARROCERIA EN 
10:10 MALAS CONDIC 
STX 1709 |16/12/2018 AV RIVERA y CNEL BRANDZEN SA 0799233 ART. 3/51: FALTAS NO 
10:10 PREVISTAS 
STX 1763 |27/1/2019 8:22 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018819  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
STX 1818 |24/1/20191:5  [|URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018760 | ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
STX 1847 [27/1/2019 11:0. [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI CGM 4630018846 | ART. 1/103/2C: Exceso de 
velocidad 
STX 5197 [15/1/2019 11:57 | AV AGRACIADA y SANTA FE SA 828858 ART. 1/140/1B: CONDICIONES | 1,48 
ANTIRREGLAMENTARIA 
STX 5335 |23/1/2019 11:33 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080010831  |ART. 1/103/2B: Exceso de | 5 | 
velocidad 
STX 5852 [10/12/2018 17:0 | AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA [SA 0806053 ART. 1/140/1B: CONDICIONES | 1,48 
RAMIREZ ANTIRREGLAMENTARIA 
STX 5852 [10/12/2018 17:0 | AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA — [SA 0806053 ART. 3/41/B: CARROCERIA EN | 0,99 
RAMIREZ MALAS CONDIC 
STX 6229 |14/12/2018 GOES y DR DUVIMIOSO TERRA SA 0777279 ART. 1/140/1B: CONDICIONES | 1,48 
18:52 ANTIRREGLAMENTARIA 
STX 6229 |14/12/2018 GOES y DR DUVIMIOSO TERRA SA 0777279 ART. 3/51: FALTAS NO 0,59 
18:52 PREVISTAS 
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STX 6229 |14/12/2018 GOES y DR DUVIMIOSO TERRA SA 0777279 ART. 3/41/B: CARROCERIA EN | 0,99 
18:52 MALAS CONDIC 
STX 6244 |22/1/20197:7 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011548  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 
STX 6303 [14/1/2019 16:18 | AV JOSE PEDRO VARELA y MADRESELVA |RIM 6050001123 ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 
ROI | | 


STX 7651 |17/1/20198:25 |[MATURANA y BV ARTIGAS SA 0764726 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


STX 7529 |22/1/2019 18:28 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5030012704 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

STX 7833 |26/1/2019 14:29 [URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI GM 5440014444 ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


SIX 9050 [10/12/2018 


SIX 7864 [13/1/2019 8:3 AV RIVERA y AV 18 DE JULIO SA 835315 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 1,48 
ANTIRREGLAMENTARIA 
SIX 7864 [13/1/2019 8:3 
AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA SA 0777270 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 
RAMIREZ ANTIRREGLAMENTARIA 


13:13 

STX 9050 [10/12/2018 AV AGRACIADA y AVCARLOS MARIA [SA 0777270 ART. 3/41/B: CARROCERIA EN 

13:13 RAMIREZ MALAS CONDIC 

STX 9138 [8/12/2018 10:25 [PALMAR y DR MARIO CASSINONI SA 0777881 ART. 8/17: VEHICULO 3 
GUINCHADO 

STX0077 [24/1/201912:6 [AVITALIA y MATAOJO CGM 1068005667 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 5 
luz roja 

STX0296 [17/1/2019 14:25 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5220009875 |ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

STX0385 |14/1/201916:9 [AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA SFM 1057002135 — |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

STX0405 |19/1/201918:4 [AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018456  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 

STX0511 [20/1/2019 14:3 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 4630018511  |ART. 1/103/2A: Exceso de 5 
velocidad 

STX0533 [16/1/2019 18:6 [| AV8 DE OCTUBRE y AV CENTENARIO SFM 1057002181 |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

STx0911 [28/1/20192:7 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6810004625 | ART. 1/106: Cruzar o girar con 
luz roja 
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5 

STX1393 [20/1/2019 2:49 [AV JOSE PEDRO VARELA y MADRESELVA | RIM 6350001980 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

STX1662 |14/1/2019 17:22 [AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA SFM 1057002147 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

STX6695 |21/1/2019 16:4 [AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA SFM 1057002442 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

STX6880 [20/1/2019 6:1 AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 5440014220 ART. 1/103/2B: Exceso de 
velocidad 

STX7454 [14/1/2019 16:9 [AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA SFM 1057002136 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


STX7770 [21/1/2019 13:30 | AV RIVERA y ARRASCAETA CGM 1057002551  [|ART. 1/103/2B: Exceso de NN 
velocidad 

STX7834 [27/1/2019 10:25 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 4630018863  |ART. 1/103/2A: Exceso de 
velocidad 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


AV RIVERA y AV 18 DE JULIO SA 835315 ART. 3/41/B: CARROCERIA EN 
MALAS CONDIC 
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32 
Notificación 396/019 


Notifícase al propietario del vehículo cuya matrícula se determina, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo que 
correspondería la aplicación de una multa. 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000002, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


UR 


SCF7530 [29/12/2018 1:29 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CALDAS [CGM 6500001715 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz 
roja 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


Notifícase al propietario del vehículo cuya matrícula se determina, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo que 
correspondería la aplicación de una multa. 


(1.083) 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000023, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


Matrícula [Fecha y Hora  |Intersección Intervenido Artículo Valor en 
UR 


S5CM8510 [10/1/2019 10:46 [CIRCUNVALACIÓN DURANGO y SOLIS SFT 1044003864 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo 
que correspondería la aplicación de una multa. 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000055, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


Matrícula |Fecha y Hora |Intersección Intervenido Artículo Valor en 
UR 
1 


SBK5244 12/2019 16:2 |L A DE HERRERA y CADIZ |CGM 1040003170 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
SJU 661 2/2/2019 6:25 |BV ARTIGAS y AV MILLAN  |CGM 6530013830 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


DiarioOficial | N* 30.140 - febrero 25 de 2019 Documentos 111 
35 
Notificación 399/019 


Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo 
que correspondería la aplicación de una multa. 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000056, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


aaa 3663 1/2/2019 20:32 [AV DR JUAN ANDRES CACHON y|SA 0778987 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
RBLA WILSON 
aaa 3663 1/2/2019 20:32 [AV DR JUAN ANDRES CACHON y|SA 0778987 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE| 1148 
RBLA WILSON SEG 
AAA 5650 [28/1/2019 10:14 [BV ARTIGAS y LA DE HERRERA SA 897828 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE| 1148 
SEG 


AAA 8101 [7/2/2019 21:3 BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011765 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
9 8/2/2019 5:44  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013899 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


6/2/2019 11:30 |25 DE MAYO y SOLIS SET 6640004957 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
19/1/2019 11:30 [HOCQUART y ARENAL GRANDE [SA 833990 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
[LA DE HERRERA y AVMILLAN__ | 


22/1/2019 10:53 |L A DE HERRERA y AV MILLAN SA 0764625 ART. 1/72: ADELANTA CON RIESGO| 0,59 


Él 
4) 
o 
y 
EN) 
< 
jar! 
o 
R 
ES] 


E: 


19/1/2019 10:37 | AGRMGERMAN BARBATO y COLONIA [SA 866802 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
6/2/2019 11:13 [BUENOS AIRES y ALZAIBAR SFT 6500002926 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAC3730 [18/1/2019 10:5 [COLONIA y EJIDO SA 0761206 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
AAC9025 [24/1/2019 15:20 [AV GRAL EUGENIO GARZON y|SA 0760913 ART. 1/5/C: EST. SOBRE ACERA 
CARNOT 
AAC2803 [5/2/2019 14:3 YAGUARON y GALICIA SFT 1040003265 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAC9015 [5/2/2019 13:47 [ITUZAINGO y 25 DE AGOSTO SFT 1068006191 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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4 |7/2/2019 16:9 AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004736 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
10/2/2019 16:58 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013922 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
AAD 2773 [23/1/2019 17:40 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y AV|SA 0769306 ART. 1/95: GIROSIN PRECAUCIONES 
RIVERA 
6 |6/2/2019 11:49 |AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5930003288 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
A : 


s 
U 
5 
S 


5 
5 
5 
AAE 6530 [25/1/2019 9:0 BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y AV|SA 897639 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE| 1, 
ITALIA SEG 
19/1/2019 12:32 [DR JUAN C PATRON y JUSTICIA SA 0753596 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


6/2/2019 18:23 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ |CGM 5220010241 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


6/2/2019 13:49 [PIEDRAS y MISIONES SFT 1040003393  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


10/2/2019 12:4  |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5550014103 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 


6/2/2019 15:8 TRISTAN NARVAJA y COLONIA SFT 6500002931 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAF7460 [6/2/2019 15:35  |PAYSANDU y CONVENCION SFT 6500002961 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAG 4395 [30/1/2019 11:0. [AV AGRACIADA y JULIAN ALVAREZ |SA 0764791 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

AAG 4395 [30/1/2019 11:0. [AV AGRACIADA y JULIAN ALVAREZ |SA 0764791 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 


5 [30/1/2019 11:0_ [AV AGRACIADA y JULIAN ALVAREZ |SA 0764791 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 0,99 
AAG 9092 |1/2/2019 8:10 AV GRAL EUGENIO GARZON y|SA 0764799 ART. 1/34: SIN PLACAS DE| 0,99 
CARNOT MATRICULA 


AE 6530 [25/1/2019 9:0 BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV|SA 897639 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ITALIA 

2 

2 


2 
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AAG 9916 [28/1/2019 15:15 [AV MILLAN y CNO MOLINOS DE|SA 826782 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O| 2 
RAFFO ZONAS DE CARGA 
AAG1450 [5/2/2019 13:56 [PAYSANDU y RIO NEGRO SFT 1040003267 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAG1855 [6/2/2019 11:18 [DRJUAN A RODRIGUEZ y GUAYABOS|SFT 1061002211 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR| 2 
TARIFA 
aag5223 [4/2/2019 9:6 HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE|RIM 5600002032 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
CHIANCONE 
AAG5621 [6/2/2019 11:17 [CIRCUNVALACION DURANGO y|SFT 6640004933 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR| 2 
ALZAIBAR TARIFA 
AAG9519 [6/2/2019 11:4 [25 DE MAYO y COLON SFT 6640004926 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONARÍ| 2 
TARIFA 


AAH 2094 |7/2/2019 17:41 _ [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004795 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


RAMIREZ ZONAS DE CARGA 
LOPEZ BAJAS 
GARAJE 


AAH 8679 |2/2/2019 19:55  |REPUBLICA DEL SALVADOR y MAIPU |SA 834115 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 3 


AAH 9525 [22/1/2019 10:56 | AV.GRAL. FLORES y CONSULADO SA 0764808 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 
NO VISIBLE 

AAH5491 [30/1/2019 16:9 [AVDAMASO ANTONIO LARRAÑAGA]|RIM 6350002103 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 

ARRIBEÑOS 

AAH5633 [6/2/2019 15:15 [EJIDO y COLONIA SFT 6500002940 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 

AAH6888 [6/2/2019 15:46 [SORIANO y ANDES SFT 6500002975 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 

AAH9366 [6/2/2019 11:20 [25 DE MAYO y SOLIS SFT 6640004940 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


LAAI3692 [10/2/2019 13:48 [BV ARTIGAS y PEDERNAL____ [CGM6530013919 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad_| 8 | 
JAAI3815 [9/2/2019 0:23 |CNOMALDONADO y TURIN_____ |CGM 6080010929 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad_| 8 | 


MATRICULA 

ZONAS DE CARGA 
ITALIA 

ZONAS DE CARGA 
GARCIA ZONAS DE CARGA 
CAPITULARES 

TARIFA 


aaj7749 5/2/2019 9:16  |[BVJOSEBATLLE Y ORDOÑEZ y CARAFI|RIM 5600002049 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAK 2559 [28/1/2019 11:0. [AV18 DEJULIO y DR PABLO DE MARIA [SA 0755240 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


AAK 2862 [8/2/2019 6:5 BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013900 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAK 4202 [18/1/2019 19:0. [BV ARTIGAS y AV RIVERA SA 506053 ART. 1/98: GIRO EN LUGARÍ| 0,59 
PROHIBIDO 
AAK 5263 [6/2/201912:31 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 6080010935 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
PROTEO 
AAK 6302 [6/2/2019 12:25 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 6080010934 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
PROTEO 


AAK 8279 [9/2/2019 11:56 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013907 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


aak 8777 [18/1/2019 15:46 [AV MILLAN y EDUARDO PONDAL [SA 596468 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
AAK4482 [5/2/2019 14:37 [PAYSANDU y CONVENCION SFT 1040003260 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAK5550 [5/2/2019 16:59 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE|RIM 4150001408 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MEDINA 
AAL 3317 [1/2/2019 11:23 [AV 8 DE OCTUBRE y BV JOSE BATLLE|SA 897726 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
Y ORDOÑEZ ZONAS DE CARGA 
AAL 3317 [28/1/2019 9:55 [AV MILLAN y LAS VIOLETAS SA 0764733 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
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AN 3998 |1/2/2019 8:10 MERCEDES y YI SA 0755244 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 
MATRICULA 


AN 4559 |8/2/2019 1:50 CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010931 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


AN 4932 |1/2/2019 18:10 [LA PAZ y ACEVEDO DIAZ SA 895893 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


AN 4932 |1/2/2019 18:10 |LA PAZ y ACEVEDO DIAZ SA 895893 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


AN 4971 |22/1/2019 10:35 | AV.GRAL. FLORES y DR LUIS MELIAN |SA 0764708 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
LAFINUR ZONAS DE CARGA 


> 


> 
Z 


> 


> 
Z 


> 


> 


AN 6435 |2/2/2019 7:54 LEYENDA PATRIA y JOSE ELLAURI SA 897935 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


AN 6435 |2/2/2019 7:54 LEYENDA PATRIA y JOSE ELLAURI SA 897935 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


0, 

1 

3 

3 

AN 9555 |25/1/2019 11:50 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y AV|SA 0757664 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 3 
ITALIA celular 

0, 

] 5 

5 


>> 


9643 |22/1/2019 15:38 | AV ITALIA y ALBERTO ZUM FELDE A 0773211 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
1059 [5/2/2019 14:37 |SORIANO y JULIO HERRERA Y OBES_ |SFT 6500002902 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AN2918 ALZAIBAR y RECONQUISTA SFT 1040003401 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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AN3273 |5/2/2019 14:35 [SORIANO y HECTOR GUTIERREZ RUIZ|SFT 6500002899  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AN6413 |26/1/20197:41 [LEYENDA PATRIA y JOSE ELLAURI SA 896816 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


> 


> 


AN9059 [5/2/2019 14:37 [SORIANO y JULIO HERRERA Y OBES |SFT 6500002904 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AN9555 [6/2/2019 11:5 WASHINGTON y COLON SFT 6640004927 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


8/2/2019 23:42 | AVITALIA y MATAOJO CGM 6810004740 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


> 


AAO 6636 [28/1/2019 10:54 [SANTA LUCIA y AV GRAL EUGENIO [SA 0764826 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
GARZON ZONAS DE CARGA 


1 [9/2/2019 14:35 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5550014101 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


6/2/2019 18:1 AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA [SFM 1057002886 [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


0 _ [25/1/2019 12:19 [EDUARDO ACEVEDO y AV 18 DEJULIO|SA 897752 ART. 01/3: DESOBA SEÑALIZACIÓN | 1,448 


6/2/2019 15:32 [RIO BRANCO y COLONIA SFT 6500002952 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
6/2/2019 10:58  |[GUAYABOS y CARLOS ROXLO SFT 1061002206 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
AAP 2908 [26/1/2019 12:5 [COLONIA y AGRM GERMAN BARBATO |SA 866753 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


21/1/2019 11:38 |L A DE HERRERA y AV MILLAN SA 0764550 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 


AAP 5085 [29/1/2019 9:17 [AV.GRAL. FLORES y L A DE HERRERA [SA 0760608 ART. 1/111/A: ESTACIONAR EN 5 
DOBLE FILA 

AAP7101 [21/1/2019 10:26 |[L A DE HERRERA y AV MILLAN SA 0764548 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
SEG 

AAP5083 [6/2/2019 10:57 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 1040003377 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAP6869 [6/2/2019 15:42 |[CONVENCION y CANELONES SFT 6500002972  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAP7418 [6/2/2019 11:41 [25 DE MAYO y MISIONES SFT 6640004970 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAP8711 [7/2/2019 10:57 [AV8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS SFM 1061002192 |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA _ 

AAQ 3377 [24/1/2019 11:20 [AV LUIS BATLLE B y CNO DE LAS|SA 897254 ART. 1/88: NO RESPETA SEÑAS DE 5 

TROPAS FUNC TRAN 


AAO 3534 [6/2/2019 23:5  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011758 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAQ 4149 [21/1/201910:15 [ACEVEDO DIAZ y FRANCISCO]SA 897364 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
CANARO ZONAS DE CARGA 

AAQ 7522 [24/1/2019 12:32 [AV 18 DE JULIO y JULIO HERRERA Y[SA 0806191 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
OBES celular 
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FRANCIA Ñ TARIFA 


AAQ5708 [30/1/2019 17:23 | AV DAMASO ANTONIO LARRANAGA | RIM 6350002113 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


ARRIBENOS 
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AAOQ5790 [6/2/2019 14:43 [CANELONES y DR JAVIER BARRIOS|SFT 6640004975  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
AMORIN TARIFA 

AAQ6404 [6/2/2019 14:51 [COLONIA y VAZQUEZ SFT 6640004988  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 


AAQ7025 |7/2/2019 3:21 AV ITALIA y MATAOJO CGM 6500002870 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 


AAR 1606 [8/2/2019 0:27 R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6810004747 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AAR 3114 |1/2/2019 10:40 [LA DE HERRERA y CNO CARLOS|SA 0764749 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
MARIA DE PENA celular 
AAR 3206 |1/2/2019 11:15 [YAGUARON y GALICIA SA 835002 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 

ZONAS DE CARGA 


AAR 4551 _ [6/2/2019 19:20 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6570006001 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 


AAR 7096 [25/1/2019 10:15 [AV ITALIA y BV JOSE BATLLE Y|SA 0757661 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ORDOÑEZ 
AAR 8644 [6/2/2019 9:20. [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 6530013886 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
PROTEO 
ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 


AAR 8986 |10/2/2019 13:35 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013918 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
AAR2011 [5/2/2019 13:52 |RINCON y JUNCAL SFT 1068006193 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


1 
AAR2449 [6/2/2019 15:32 | MERCEDES y RIO BRANCO SFT 6500002957 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
AAR5616 [6/2/2019 9:7 BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y [RIM 6350002088 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
CAPITULARES 


AAS 2265 8/2/2019 20:12_ | CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010927 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
AAS 2373 [25/1/2019 18:0. [LINIERS y SAN JOSE SA 0773165 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


Astori] 5258 ao 2012 7] 21:30 RREPDEMBACO y COSTARICA 7] ARTIGAS y PEDERNAL ROVERIEDA 6530013912 | ART. A ceo deelocdad Exceso de velocidad 


|[AAS1371 [6/2/2019 20:12 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013182 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad | 


AAS1455 [5/2/2019 14:35 [SORIANO y ZELMAR MICHELINI SFT 6500002898  [ART. 1/110/A: EST. SIN Y] 
TARIFA 
4 


aas2418 5/2/2019 10:1 BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARAFT|RIM 5600002051 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
AAS3789 [6/2/2019 1458 |GABOTO y GUAYABOS SFT 6640004993 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAS5489 — [5/2/2019 13:44 [ITUZAINGO y 25 DE MAYO SFT 1068006182  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAS8064 [6/2/2019 18:48 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5220010242 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


AAS8228  |7/2/2019 13:18 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 5220010260 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
PROTEO 
AAS971  |23/1/2019 17:55 |CUAREIM y PANAMA SA 897614 ART. 1/111/A: ESTACIONAR EN 
DOBLE FILA 
AAS971  |23/1/2019 17:55 |CUAREIM y PANAMA SA 897614 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 


AASI271 23/1/2019 17:5_ |CUAREIM y PANAMA SA 897614 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
U3004 |7/2/2019 23:1 BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013897 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


AU 3187 [6/2/2019 15:33 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 6080010939 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
PROTEO 

AAU 3504 |28/1/2019 10:59 | AV AGRACIADA y AV CARLOS MARIA |SA 0764828 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
RAMIREZ ZONAS DE CARGA 


AAU 6083 [6/2/2019 17:21 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6570005999 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
U6153 [6/2/2019 19:14 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6570005982 | ART. 1/106: Cruzar o girar conluzrojal 5 | 


0 6938 [6/2/2019 13:32 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 6080010938 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad | 
PROTEO 
U198 [6/2/2019 17:14 [AV8DEOCTUBRE y GRAL GARIBALDI|SFM 1057002878 [|ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
U3007 [25/1/2019 11:27 |AV ITALIA y BV JOSE BATLLE Y[SA 0757663 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
ORDONEZ celular 


AAU3150 |7/2/2019 13:11 |R REP DE MÉXICO y COSTA RICA CGM 5030013173 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
AAU3163 [9/2/2019 9:7 R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5550014096 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AAU4254 [6/2/2019 15:10 [MINAS y COLONIA SFT 6500002934 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAU4523 [5/2/2019 13:46 [ITUZAINGO y 25 DE AGOSTO SFT 1068006188  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


ADI 1718 [8/2/2019 0:33 [RREP.DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6810004748 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


APK678 6/2/2019 10:20 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y [RIM 6350002071 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
CAPITULARES 


APP 593 — [7/2/2019 15:51 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004788 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


Y GARCIA HABILITADA 
AROCENA LICENCIA 


2 
2 
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AQO 820 7/2/2019 23:39 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011769 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ARO 948 [24/1/2019 11:59 [CNO DE LAS TROPAS y AV LUIS|SA 897255 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
BATLLE B 

ARO 948 [24/1/2019 11:59 [CNO DE LAS TROPAS y AV LUIS|SA 897255 ART. 1/39: MATRICULA NO 
BATLLE B - ORIGINAL 

ASC 392 BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y|CGM 6530013940 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
IBIROCAHY 


ASE 592 CGM 5930003283 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NOS 


AST 039 7/2/2019 17:48 


7 


4 
0/1/2019 18:54 [EDUARDO A RAIZ y AV LEZICA 2,47 
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ATM 6647 |1/2/2019 9:43 2 
2 
2 
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5 
2,47 


BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y |RIM 6350002068 
CAPITULARES 


N 
5 


: AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA |SA 0764851 
VIDIELLA 
AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA |SA 0764851 
VIDIELLA 
29/1/2019 11:45 | AVGRAL EUGENIOGARZON y PLAZA |SA 0764851 
VIDIELLA 
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ELRAIZ  |SA 866156 


0/1/2019 17:17 [AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ _|SA 866156 
0/1/2019 17:17 [AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ 


ASE 592 | 
ASL789 
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E961 [6/2/2019 20:31 [BV ARTIGAS y PEDERNAL 

1725 /2/2019 12:24 [CNO MALDONADO y TURIN 5 

0073 [9/2/2019 20:20 [BV ARTIGAS y PEDERNAL 

5888 [6/2/2019 17:45 |CNO MALDONADO y TURIN 

T 357 : ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 

AV.GRAL. FLORES y AV JOSE BELLONI|SA 0764703 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 

2/1/2019 9:48 | AV.GRAL. FLORES y AV JOSE BELLONI|SA 0764703 0,99 

/2/2019 17:25 5 

/2/2019 10:59 4 
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SALDUN DE RODRIGUEZ LICENCIA 

SALDUN DE RODRIGUEZ 

MEXICO 

MEXICO ANTIRREGLAMENTARIA 


AVI5224 [8/2/2019 21:16 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013902 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AVI6287  |8/2/201921:53 |AV JOSE PEDRO VARELA y BV JOSE|CGM 6810004762 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
BATLLE Y ORDONEZ 


LAVI7400 [8/2/2019 15:24 [CNOMALDONADO y TURIN___ [CGM 6080010922 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad_| 8 | 
[AV] 1659 [8/2/2019 166 [CNOMALDONADO y TURIN_____ [CGM 6080010924 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad_| 8 | 


AVJ 4714 [27/1/2019 3:6 AV RIVERA y CNEL BRANDZEN SA 0764769 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN NOS 
LICENCIA 


AVJ6664 — [8/2/201918:5 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010925 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AVJ8424  |7/2/20197:28  [|RREP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013169 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AVJ2915 — |5/2/201917:46 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE|RIM 6050001205 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MEDINA 
AVJ3007 — [30/1/2019 17:1 [AVDAMASO ANTONIO LARRAÑAGA |RIM 4150001400 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
ARRIBEÑOS 
AVJ4526 [30/1/2019 18:20 [AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA |RIM 6350002117 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
ARRIBEÑOS 


B 128498 [6/2/2019 12:21 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011754 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 134209  [6/2/201912:7 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 5930003291 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
PROTEO 
B 142292 — [22/1/2019 10:45 |[L A DE HERRERA y AV MILLAN SA 0764696 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 


B 143614 [7/2/2019 15:46 [AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 6530013934 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


RAFFO ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
SEG 

MARIA DE PENA MATRICULA 


B548141 [9/2/2019 12:50 |R REP DE MÉXICO y COSTA RICA CGM 5550014100 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
B 551891 [8/2/2019 14:40 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6810004752 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


b 563325 30/1/2019 19:39 | AV SARMIENTO y AV JOSE G REQUENA [SA 0769776 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
GARCIA ZONAS DE CARGA 


B 572983 [6/2/2019 14:34 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004766 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B 578889 [7/2/2019 16:25 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013175 [|ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 579939 22/1/2019 15:22 [SALDANHA DA GAMA y PEDRO|SA 0773154 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BUSTAMANTE ZONAS DE CARGA 


B 582056 [26/1/2019 18:0 [CERRITO y ITUZAINGO SA 897316 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


b583326 — [25/1/2019 11:20 | AV AGRACIADA y JOSE B FREIRE SA 0764813 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 
B 584386 — |25/1/2019 2:18 [|RBLA PTE CHARLES DE GAULLE y L A|SA 897647 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O| 0,99 
DE HERRERA NO VISIBLE 
B 584386 — |25/1/2019 2:18 [|RBLA PTE CHARLES DE GAULLE y L A|SA 897647 ART. 1/19: LICENCIA VENCIDA 0,99 
DE HERRERA 


B 593507 [6/2/2019 14:22 [RREP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6570005997 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


PROTEO 

FERRER SERRA NO VISIBLE 
FERRER SERRA 

FERRER SERRA 

FERRER SERRA LICENCIA 
CAMAMBU 


B 804510 [7/2/2019 19:22 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011764 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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ART. 1/111/I: EST EN ENTRADA] 0 
GARAJE 


MARTIN GARCIA y CONSTITUCION _|SA 834114 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


: 3 
ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
CHIANCONE 
ZONAS DE CARGA 
5 
5 


99 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


N 
RA. 
o 


MUNOZ ZONAS DE CARGA 
MUNOZ LICENCIA 


6/2/2019 9:12 BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y [RIM 6350002089 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CAPITULARES 
6/2/2019 15:11 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 6500002937 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
5/2/2019 14:33 [SORIANO y CARLOS QUIJANO SFT 6500002893  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
6/2/2019 15:11 [COLONIA y TACUAREMBO SFT 6500002938  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
6/2/2019 11:43 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 1061002227 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
5/2/2019 15:46 [CIRCUNVALACION DURANGO y|SFT 6500002918 —|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
ALZAIBAR 
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N 110) 
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0 
6/2/2019 9:39 BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y [RIM 6350002085 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CAPITULARES 
28/1/2019 18:9  [RREP ARGENTINA y JUAN DJACKSON |SA 0773166 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADOO| 0 
NO VISIBLE 
22/1/2019 15:58 [AV ALFREDO AROCENA y CARLOS|SA 0773157 ART. 1/111/H: EST PARADA TAXI| 0 
F SAEZ OBUS 
4/2/2019 10:33 [HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE|RIM 5600002043 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CHIANCONE 
5/2/2019 11:55 [TREINTA Y TRES y RBLA GRAN|SFT 6500002892  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
BRETANA 
29/1/2019 9:33 | AV JOSE BELLONI y CNO TTE RINALDI|SA 0764740 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
RBLA 25 DE AGOSTO DE 1825 y COLON | SFT 6640004922 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
6/2/2019 14:55 [SORIANO y PARAGUAY SFT 1061002239 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE|RIM 5600002031 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CHIANCONE 
6/2/2019 11:11 | MERCEDES y GABOTO SFT 1040003388  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MERCEDES y GABOTO SFT 1040003382 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


28/1/2019 10:30 | ARENAL GRANDE y NUEVA PALMIRA |SA 0757666 ART. 1/5/d: Circula ciclovia o bicisenda 
6/2/2019 13:55 |COLON y RECONQUISTA SFT 1040003400 |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


6/2/2019 15:38. [CONVENCION y COLONIA SFT 6500002968  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
22/1/2019 16:20 | ACEVEDO DIAZ y ANA MONTERROSO |SA 866806 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
DE LAVALLEJA ZONAS DE CARGA 
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RINCON TARIFA 
ININTERRUMPIDAS 
ZONAS DE CARGA 
TARIFA 


0,59 


BDH 685 [21/1/2019 17:13 |EJIDO y LA PAZ SA 558318 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 


[BEE 754 [9/2/2019 10:41 |BV ARTIGAS y PEDERNAL______ |CGM6530013906 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
[BEZ686 [10/2/20191:28 [BV ARTIGAS y PEDERNAL______ [CGM 6530013916 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad_| 8 | 


CAA 4154 |1/2/20198:5 [COLONIA y YAGUARON SA 0755243 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 
NO VISIBLE 

CAA 5648 [30/1/2019 9:14 [| AVGRAL EUGENIOGARZON y LANUS|SA 0764742 ART. 1/34: SIN PLACAS DEÍ| 0,99 
MATRICULA 

CAB2425 [6/2/2019 11:44 [CERRITO y TREINTA Y TRES SFT 6500002930 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

CCA 5037 [21/1/20198:32 [AV.GRAL. FLORES y ITACUMBU SA 0760889 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O| 2 
ZONAS DE CARGA 

CCA 5934 [6/2/201912:9 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV|CGM 5220010226 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 

RAMON ANADOR 


CCM 1664 [6/2/2019 9:57 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004763 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


CCM 2215 [25/1/2019 16:31 [MARCELINO SOSA y D. ARAMBURU |SA 0773216 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 


CCM 2851 |7/2/2019 16:50 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004790 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


CCM2337 [22/1/2019 9:56 [SILVESTRE BLANCO y CORONEL|SA 897630 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O| 2 
ALEGRE ZONAS DE CARGA 

CCY 569 — [6/2/201916:37 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y|CGM 6430012491 [ART. 1/106:Cruzar ogirarconluzroja[— 5 
CAMAMBU 

DAA5423 [6/2/2019 11:43 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 1061002225 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR| 2 

TARIFA 
DAB 0860 [25/1/2019 17:42 | AY DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA]|SA 0773218 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 0,99 
GRAL URQUIZA 


DAB 0860 [25/1/2019 17:42 | AVDAMASO ANTONIO LARRAÑAGA SA 0773218 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GRAL URQUIZA 
DAB4087 [6/2/2019 11:43  |PIEDRAS y TREINTA Y TRES SFT 6500002929 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


DAB4104 6/2/2019 12:16 |AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5220010232 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
DAU 439 [23/1/2019 16:38 | URUGUAYANA y FRANCISCO GOMEZ|SA 0751072 ART. 01/2: DESOB A DISPOSICION 
DAU 439 [23/1/2019 16:38 | URUGUAYANA y FRANCISCO GOMEZ|SA 0751072 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 


ZONAS DE CARGA 
JOSE DURAN MATRICULA 
JOSE DURAN LICENCIA 

GARAJE 


EMB 0692 [6/2/2019 11:23 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5930003284 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
EMB 6049 [7/2/2019 12:35 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010916 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
EMB 8658 [6/2/2019 10:56 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5930003281 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


erb 2589 30/1/2019 11:3 [AV AGRACIADA y EMILIO ROMERO [SA 0764796 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


ERB 2767 [8/2/2019 0:25 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010919 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


FRA5708 — [6/2/201911:2  [|JOSE ENRIQUE RODO y GABOTO SFT 1040003378 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

FRA5708 — [6/2/2019 14:57 [JOSE ENRIQUE RODO y GABOTO SFT 6640004991 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

FRB5261 — [6/2/2019 11:5 [MAGALLANES y COLONIA SFT 1040003385 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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FRB8985 


FRD 4121 [22/1/2019 11:34 [AV GRAL EUGENIO GARZON y AV|SA 0764710 
GAA 3067 


2 
gda 1045 


HAB 3108 [6/2/2019 10:49 ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
HAB 4294 [3/2/2019 13:7 | AV SARMIENTO y PATRIA ART. 1/111/I: EST EN ENTRADA 
GARAJE 


4 |3/2/2019 13:7 AV SARMIENTO y PATRIA ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


18/1/2019 18:3 [COLONIA y TACUAREMBO ART. 1/111/A: ESTACIONAR EN 
DOBLE FILA 
: ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
: ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
21/1/2019 9:30 [GALICIA y YAGUARON ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
6/2/2019 14:47 [AV URUGUAY y DR JAVIER BARRIOS|SFT 6640004981 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
AMORIN TARIFA 


6/2/2019 14:47 [AV URUGUAY y DR JAVIER BARRIOS |SFT 6640004980  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
AMORIN TARIFA 


AD 6459 [7/2/2019 13:5 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004781 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AE 5180 [6/2/2019 19:12 |R REP DE MÉXICO y COSTA RICA CGM 6570006000 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


7/2/2019 1:29 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 5220010249 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
PROTEO 


TP 1009 — |7/2/20199:20 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004775 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


FB 7417 
MALDONADO y WILSON FERREIRA |SFT 6500002946  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
ALDUNATE TARIFA 


S] 0585 R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013172 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


0. [AV GRAL EUGENIO GARZON y|SA 0760614 ART. 1/139: CONDUCE CON| 148 | 
HUDSON IMPRUDENCIA 
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GAA927 
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HAB 429 
HAB 5211 
HAB2199 
HAD 203 
HAD 920 
TAB6615 
TAC6112 
TAC9556 
AD 6459 | 
LLAE 5180 | 
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ITP 1009 | 
JFB 7417 | 
JFB4508 
JSJ0585 | 
JYO 3832 
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MB 5962 [8/2/2019 1:44 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010930 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


MB1478 : BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y|RIM 6350002081 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
CAPITULARES 
MB8775 : AV URUGUAY y CONVENCION SFT 6500002966 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR| 2 
TARIFA 
:0. [RIO NEGRO y COLONIA SA 0761102 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 


CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004768 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


DE HERRERA 
ZONAS DE CARGA 
IMPRUDENCIA 


5 7/2/2019 5:4 CNO MALDONADO y TURIN CGM 6530013925 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
LAA 6813 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 


LAA7393 [5/2/2019 14:39 [SORIANO y FLORIDA SFT 6500002908  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


8/2/2019 0:0 R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013177 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


8/1/2019 8:24 | AV.GRAL. FLORES y YATAY SA 897826 ART. 1/34: SIN PLACAS DE| 0,99 
MATRICULA 


6/2/2019 13:42 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5220010235 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
4  |6/2/2019 15:32 |RIO BRANCO y COLONIA SFT 6500002953 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
7/2/2019 17:12 _ |R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013176 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
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LAC 1521 |6/2/2019 13:57 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011755 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
lac2995 — |25/1/2019 9:30 [AV MILLAN y AV SAYAGO SA 897257 ART. 01/2: DESOB A DISPOSICION 


LAC 4008 [1/2/2019 10:55 [AV ITALIA y AVELINO MIRANDA SA 0777240 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

LACI805 [6/2/2019 10:38 [SANTIAGO DE CHILE y CANELONES |SFT 6500002877  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


LAL6466 — [7/2/20191:12 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 5220010257 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad — 
PROTEO 
LBA 1921 [8/2/2019 12:43 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004739 | ART. | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja] Cruzar o | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja] con luz roja] 5 | 


MALDONADO LICENCIA 

ZONAS DE CARGA 
AMORIN TARIFA 

TARIFA 
PROTEO 


LCB2293 [6/2/2019 11:15 [JUAN D JACKSON y JOSE ENRIQUE |SFT 1040003390 [|ART. 1/110/A: EST. SIN Sd E 
RODO TARIFA 


LDA 2184 [7/2/2019 13:24 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013174 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad | 5 | 


ZONAS DE CARGA 
DOBLE FILA 
id ld a da 
TARIFA 
TARIFA 
ZON AS DE CARGA 
LENGUAS ZONAS DE CARGA 


LDB1431  |5/2/2019 13:43  |RINCON y TREINTA Y TRES SFT 1068006181 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


OR DE CARGA 
NAS DE CARGA 
RBLA WILSON LICENCIA 
RBLA WILSON 
RBLA WILSON A INSP 
CAMAMBU 
ZONAS DE CARGA 
celular 
ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
TARIFA 
celular 


LMA 1671 [9/2/2019 10:0.  [|RREP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5550014097 |ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


LMA1671 [6/2/2019 15:41 |[CONVENCION y SAN JOSE SFT 6500002971 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LQA 1708 [29/1/2019 15:22 [AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A|[SA 827149 ART. 1/124: CRUZA CON BARRERAS| 1,48 
LOPEZ BAJAS 
LQA1810 [6/2/2019 10:54 [AV 18 DE JULIO y MINAS SFT 1040003374 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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LTP 2368 [6/2/2019 11:4 LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5270008443 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MAA1380 [6/2/2019 11:40 [AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y|SFT 1061002221 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR| 2 | 
COLONIA TARIFA 


maa4983 [5/2/2019 9:37  [BVJOSEBATLLE Y ORDOÑEZ y CARAFI|RIM 5600002050 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


celular 
DOBLE FILA 
JULIO ZONAS DE CARGA 
NO VISIBLE 


4/1/2019 17:32 [URUGUAYANA y BV ARTIGAS SA 0773213 ART. 1/5/A: USO INDEBIDO ACERA 
/2/2019 20:10 | AVITALIA y MATAOJO CGM 6570005983 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


6/2/2019 18:36 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 6080010942 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
PROTEO 


MAB 4317 


MAC 8790 


MAD 3471 
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MAE 2982 


MAE 5942 


PROTEO 
o jo eo 
ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
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RAFFO OBUS 
: SA 0764721 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
as — [ser $ E RETIOS 
2 [9727201995 —[RREPDEMEXICO y COSTARICA |] 


R REP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6810004759 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


: HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE|RIM 5600002044 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CHIANCONE 
6/2/2019 11:5 MERCEDES y MAGALLANES SFT 1040003384 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
6/2/2019 14:42 [MALDONADO y DR JAVIER BARRIOS |SFT 6640004974 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
AMORIN 


12/2019 16:0 FLORIDA y AV URUGUAY SFT 6500002922 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
12/2019 9:55 URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINI|CGM 6080010890 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


AV.GRAL. FLORES y CHAPICUY SA 0760890 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 

CONSTITUYENTE y CARLOS ROXLO [SFT 1061002209 ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

PLAZA CAGANCHA y AV 18 DE JULIO |SA 0755248 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 


: AV 8 DE OCCIUBRE y BV JOSE BATLLE|SA 897321 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
Y ORDONEZ ZONAS DE CARGA 


/2/2019 11:13. [RREP.DE MEXICO y COSTA RICA CGM 6810004749 | ART. 1/106: Cruzaro girar con luz roja 


: AV RAMON ANADOR y MAGARIÑOS|SA 0773163 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
CERVANTES LICENCIA 


/2/2019 11:35 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011753 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
/2/2019 14:10 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010921 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


$ Ñ RIM 6350002099 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
ARRIBENOS 


/2/2019 17:17 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5220010240 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
/2/2019 21:24 [AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 6430012520 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
/2/2019 23:26 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013898 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


RAMON ANADOR LICENCIA 
RAMON ANADOR 


/2/2019 15:11 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013908 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
/2/2019 21:39 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5680011757 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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NO VISIBLE 
43 

8 
NAD 4410 


22/1/2019 15:9 [AV DE LAS LEYES y HOCQUART SA 0773255 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
SEG 
y BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y|RIM 6350002086 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
CAPITULARES 


2/1/2019 10:33 
/2/2019 11:28 
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CHIANCONE 
ZONAS DE CARGA 


NAT2533 [6/2/2019 17:37 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 6430012514 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


NAU3029 [6/2/2019 12:50 [GALICIA y PARAGUAY SFT 6500002888 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

NAV4706 [6/2/2019 15:32 [MERCEDES y RIO BRANCO SFT 6500002955 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


NAV4710 _|5/2/2019 16:51 |BRECHA y JUAN CARLOS GOMEZ SFT 6500002924 |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 
NAX 6253 |7/2/2019 16:25 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 6530013935 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 


NAY 7174 [4/2/20199:0. [EDUARDO PONDAL y AV MILLAN — [SA 0761495 ART. 1/111/I: EST EN ENTRADAÍ| 0,99 
GARAJE 


NAY 7174 |4/2/2019 9:0 EDUARDO PONDAL y AV MILLAN SA 0761495 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 3 
NAY 7525 [6/2/2019 18:54 |URUGUAYANA y ALBERTO FLANGINT|CGM 6430012502 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 


NO VISIBLE 

ZONAS DE CARGA 
ININTERRUMPIDAS 
ZONAS DE CARGA 
LICENCIA 


OAB 6772 |29/1/2019 8:0. [AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO OLMIDA [SA 835918 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 


RBLA WILSON ENCENDIDAS 

CHIANCONE 
ls 

GARCIA 

RODRIGUEZ LARRETA ZONAS DE CARGA 

GALICIA TARIFA 

CAMAMBU 


OBF820 [6/2/2019 16:47 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5220010237 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
OBM146  |9/2/201915:3 |RREP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5550014102 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


PAA6465 [6/2/2019 15:11 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 6500002936 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


PAB 1389 l6/2/2019 8:58 |RREP DE MEXICO y COSTA RICA CGM 5030013179 [|ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
PAB 5887  [9/2/20197:44  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013905 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


PAB4143 — [30/1/2019 18:2 [AVDAMASO ANTONIO LARRAÑAGA]| RIM 4150001403 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NOS 
ARRIBEÑOS 


PAG 049 — [7/2/2019 16:52  |[CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004791 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MARIA DE PENA SEG 
GARZON MATRICULA 
SEG 


QAC 4301 [6/2/2019 18:37 |AV ITALIA y MATAOJO CGM 6570005981 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


qad1851 7/2/2019 8:58 AV 8 DE OCTUBRE y MARIANOJ|SFM 1061002185 [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
MORENO ZONAS DE CARGA 


0AS387 [9/2/2019 5:24 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013904 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


RAA6133 [6/2/2019 12:43 [MERCEDES y CONVENCION SFT 6500002887 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


RAB 2743 [6/2/20199:50  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013888 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
RAB 4859 |21/1/201917:8_ |EJIDO y LA PAZ SA 558317 ART. 01/2: DESOB A DISPOSICION 


RAB3888 [5/2/2019 14:38 [SORIANO y FLORIDA SFT 6500002907 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

RAC 4636 [1/2/2019 16:55 [|MARISCALA y AV ITALIA SA 0769996 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

RAC4302 [5/2/2019 15:26 [JUAN CARLOS GOMEZ y PIEDRAS SFT 6500002914 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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RAC4643 — [5/2/2019 14:3 [|YAGUARON y GALICIA SFT 1040003264 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NN 
TARIFA 


21/1/2019 16:50 [EJIDO y LA PAZ SA 558315 ART. 01/2: DESOB A DISPOSICION 
9/2/2019 15:59 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013909 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


2 
] | 8 | 
SAE 6250 [1/2/2019 8:3 AV GRAL EUGENIO GARZON y AV|SA 0764876 ART. 1/34: SIN PLACAS DEÍ| 0,99 
LEZICA MATRICULA 
SAE8491 — [6/2/2019 15:36 | AV URUGUAY y CONVENCION SFT 6500002963  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
1/2/2019 9:30 [AV AGRACIADA y PILAR COSTA SA 0760611 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
SEG 


97) m Al 
>| > | 
N al 

Sl % eje 
N N AS 


10/2/2019 0:7 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013914 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AK 6350 [6/2/2019 9:40 [AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ|CGM 5270008437 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad | 5 | 


5 

6/2/2019 11:44 [COLONIA y VAZQUEZ SFT 1061002230  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR| 2 
TARIFA 

1/2/2019 10:0. [MARIANOSAGASTA y AV AGRACIADA SA 0760613 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 


AU 3363  |8/2/2019 20:27 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010933 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
AU 5758 [9/2/2019 17:59 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013910 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 


7/2/2019 12:7 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO|CGM 6530013929 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GARCIA 
SCD 2892 [8/2/2019 9:15  |RREP DE MEXICO y COSTA RICA M 5550014089 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


C 
6/2/2019 20:44 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS DE|CGM 5220010256 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
PROTEO 
¡a 
5 


CJ6587 5/2/2019 17:58 | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ M 5440014737 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


G 
G 
G . 
29/1/2019 14:55 [AV RAMON ANADOR y BV JOSE|SA 0769981 ART. 1/5/A: USO INDEBIDO ACERA 
BATLLE Y ORDONEZ 
G . 
G 
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02) 02) 02) 
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6/2/2019 10:0 RAMBLA M. GANDHI y SOLANO|CGM 5270008440 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 

6/2/2019 11:35 [SARANDI y TREINTA Y TRES SFT 6640004959  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

6/2/2019 11:15 [CIRCUNVALACIÓN DURANGO y|SFT 6640004969 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
SOLIS TARIFA 

6/2/2019 0:38 AV JOSE PEDRO VARELA y BV JOSE|CGM 6810004707 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
BATLLE Y ORDONEZ 


ES 


JE 695 

JT740  |7/2/201912:24 [CNOMALDONADOyTURIN_ [CGM6810004779 | ART. 1/106: Cruzarogirar conluzroja]5 | 
px413 

KT 940 

KU 367 5 

KU 560 [8/2/2019 22:50_ [BV ARTIGAS y PEDERNAL______ [CGM6530013903 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad_| 8 | 
KU 683 
KU 750 


30/1/2019 16:19 [AV DAMASO ANTONIO LARRANAGA]|RIM 4150001397 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NOS 
ARRIBEÑOS 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 
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Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas se determinan, que se constató la contravención a las normas vigentes de tránsito, por lo 
que correspondería la aplicación de una multa. 


(1.086) 


El Director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo ha dispuesto por Expediente 2019-3503-98-000070, notificar a 
los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en planilla adjunta, que la Intendencia de Montevideo, constató la contravención del 
artículo que allí se señala, por lo que correspondería aplicar una multa. Se dispone la presente notificación confiriendo vista de estas actuaciones 
a los titulares de los vehículos relacionados, conforme lo establece el Digesto Departamental. A partir de la publicación cuenta con un plazo 
de 10 días hábiles a efectos de realizar los descargos que entienda corresponden. 


UR 


AAA 2748 [8/2/2019 10:20 [BV APARICIO SARAVIA y SA 881975 ART. 1/108/2A: ESTACIONAMIENTO 
ENRIQUE GEORGE A CONTRAMANO 


AAA 5725 [10/2/2019 4:41 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5300014180 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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aaa8168 [1/2/2019 16:50 [AV RIVERA y PEDRO SA 0769565 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BUSTAMANTE ZONAS DE CARGA 

AAA 9087 [10/2/2019 18:33 |URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008514 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

AAA1192 — [13/2/201911:2 [CIRCUNVALACION DURANGO y [SFT 1068006446 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
WASHINGTON TARIFA 

AAA3109 — [8/2/2019 14:47 [25 DE MAYO y JUNCAL SFT 1068006550  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 


AAA3120  |15/2/201917:5 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011360 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
GOMEZ 
AAA4038 [8/2/2019 11:5 [MERCEDES y EDUARDO SFT 1068006317 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
ACEVEDO TARIFA 
AAA7383 [6/2/2019 16:19 [CIUDADELA y AV URUGUAY SFT 6640005108 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR MN 
TARIFA 
AAA7841 [8/2/2019 13:2 [SORIANO y JULIO HERRERA Y SFT 1068006287 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
OBES TARIFA 
AAA8494 [8/2/2019 12:0. [CONVENCION y CANELONES SFT 1068006341  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NN 
TARIFA 
AAB7496 |2/2/20191:10  |RBLA PTE CHARLES DE GAULLE |SA 0764640 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
L A DE HERRERA LICENCIA 
AAB3705 [7/2/2019 18:52 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014788 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


MANUEL FREIRE ZONAS DE CARGA 
MEDINA 


AAB7116  |14/2/2019 20:54 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014151 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAB7485 — [14/2/2019 10:26 [SORIANO y EJIDO SFT 1057003221 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAB8832 [8/2/2019 14:25 [CERRO LARGO y CUAREIM SFT 1040003656 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAB8929 — [8/2/2019 11:44 |SANJOSE y PSJE JULIO CASTRO  |SFT 1040003568  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAB9904 [8/2/2019 11:38 [JULIO HERRERA Y OBES y SAN SFT 1068006275  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
JOSE TARIFA 


AAC 3631 [8/2/2019 9:47 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004813 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ZONAS DE CARGA 
BAROFFIO celular 
CARNOT 


AAC9209  |8/2/2019 17:21 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004828 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


TURINI ZONAS DE CARGA 
TARIFA 
ZONAS DE CARGA 
TARIFA 
GOMEZ 
LA DE HERRERA NO VISIBLE 
LA DE HERRERA ANTIRREGLAMENTARIA 
ANDRES CACHON MATRICULA 
ANDRES CACHON SEG 
ANDRES CACHON ENCENDIDAS 
ANDRES CACHON 
A 
JOSE BATLLE Y ORDONEZ 
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aad8786  |1/2/201916:17 [PARAGUAY y R REP ARGENTINA [SA 835231 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
MATRICULA 

AAD1148 — [13/2/2019 12:29 [MAGALLANES y SORIANO SFT 1057003137 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 


AAD3761 [8/2/2019 13:31 [BARTOLOME MITRE y POLICIA — [|SFT 1068006514 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
VIEJA TARIFA 

AAD4506 [16/2/2019 18:1 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5060009219 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 

AAD7801 [12/2/2019 20:3 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6480020335 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAE 1132 |4/2/20198:57 [PEDRO OLMIDA y AV 8 DE SA 0764469 ART. 01/3: DESOB A SEÑALIZACIÓN 
OCTUBRE 

AAE 1151 |7/2/201914:7 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5220010274. | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 

AAE 1612 [27/1/2019 1:26 [RBLA PTE CHARLES DE GAULLE |SA 0764767 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 

LA DE HERRERA NO VISIBLE 

aae 1970  [6/2/20198:49 | MARCO BRUTO y PLACIDO SA 558196 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
ELLAURI MATRICULA 

aae 1970  [6/2/20198:49 |MARCO BRUTO y PLACIDO SA 558196 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 1,48 
ELLAURI SEG 

aae 1970  [6/2/20198:49 [MARCO BRUTO y PLACIDO SA 558196 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ELLAURI 

aae 3709 — |2/2/20199:25 [COLONIA y AGRM GERMAN SA 0777242 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BARBATO ZONAS DE CARGA 


AAE 8155 |9/2/20197:13  |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6470013638 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
AAE 8789 [17/2/2019 22:0 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004902 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAE2607 — [7/2/201915:0. [AV AGRACIADA y VALENTIN [CGM 5440014779 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
GOMEZ 

AAE6774  |18/2/2019 18:47 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6480020714 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


AAES054 [15/2/2019 14:19 [ZABALA y RECONQUISTA SFT 1068006490 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAF8349 — |10/2/2019 9:34 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014887 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
CAMAMBU 

AAE9473 — [9/2/201911:10 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6470013661 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


AAF 1995  [8/2/20195:46 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6470013635 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AAF 2131 [10/2/2019 9:59 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010968 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MA ABELLA DE RAMIREZ 
PONDAL ZONAS DE CARGA 


AAF 8983  [9/2/20198:26 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5270008482 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAF 9702  [9/2/20196:7 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6470013641 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
AAF1084 — [13/2/2019 19:12 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019362 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
AAF4433 — [8/2/201915:3 [PIEDRAS y MISIONES SFT 1061002385 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAF4861 — [8/2/2019 11:17 [AV URUGUAY y EDUARDO SFT 1040003541 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
ACEVEDO TARIFA 
AAF4861 — [6/2/201916:4 [AV URUGUAY y EDUARDO SFT 6640005037 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
ACEVEDO TARIFA 
AAF7460 [12/2/2019 13:22 [PAYSANDU y CONVENCION SFT 1040003621  |[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAG 2206 |12/2/2019 21:51 | AV JOSE PEDRO VARELA y BV CGM 5680011828 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 


AAG 5927 [12/2/2019 12:47 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014174 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AAG9210 [10/2/2019 14:6 [|R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020372 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AAG 9723 [10/2/2019 8:13 [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6430012572 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


AAG1052 — [15/2/2019 18:37 [|R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013235 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AAG1511 [10/2/2019 16:58 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1040003423 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAG1547 — [12/2/2019 13:32 [PAYSANDU y ANDES SFT 1057003085 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
AAG2936 [13/2/2019 11:0 [BUENOS AIRES y ALZAIBAR SFT 1068006441 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
AAG?2953  |13/2/2019 16:0. [AV AGRACIADA y PABLO SFM 6640005152 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZUFRIATEGUI ZONAS DE CARGA 


AAG4174  [6/2/201916:21 [25 DE MAYO y TREINTA Y TRES  |SFT 6640005115  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
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AAG4692  |6/2/201915:5 [CIUDADELA y SORIANO SFT 1040003472 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAG4872  [8/2/20196:1 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6430012545 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 
AAG6762  |13/2/2019 14:0 [RIO NEGRO y GALICIA SFT 1057003193 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAG7033 [6/2/2019 15:49 [25 DE MAYO y SOLIS SFT 6640005079 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAG7923 — |12/2/2019 10:43 [JULIO HERRERA Y OBES y SAN SFT 6640005187  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
JOSE TARIFA 


AAG7993 — |9/2/2019 23:48 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014123 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AAH 2687 |17/2/2019 8:31 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6530014067 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 


aah 3454  [|2/2/201918:0 [LA DE HERRERA y CARDAL SA 834112 ART. 1/111/L: EST EN ENTRADA 
GARAJE 

AAH 5826 |15/2/2019 16:19 [(URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5200011133 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 

AAH7199 [10/2/20197:11 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 6430012571 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 

AAH7819 [10/2/201915:1 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6570006018 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


AAH1449 [12/2/2019 7:25 [|R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020385 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AAH2094 [6/2/2019 15:59 [MERCEDES y CARLOS ROXLO SFT 6640005016 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAH2936 [6/2/2019 16:19 [25 DE MAYO y JUNCAL SFT 6640005111 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAH4163 — |10/2/2019 13:40 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020594 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAH5570 [8/2/2019 14:54 [COLON y RECONQUISTA SFT 1068006575 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAH5724 [11/2/2019 3:27 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6480020480 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
DE PROTEO 

aah6238 [6/2/2019 9:15  |HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE [RIM 5600002055 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
CHIANCONE 

AAH8298 —|10/2/20198:7 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014900 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CAMAMBU 

AAH9493 — [8/2/2019 11:25 [AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN [SFM 6640004905 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ABREU ZONAS DE CARGA 

AAI1406  [11/2/20197:2 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO [CGM 6480020387 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 

AAI2446  [12/2/20199:3: [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6570006033 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


AAI3936  |9/2/2019 10:29 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003303 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAT4498 [10/2/2019 13:14 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008506 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

8/2/2019 4:37 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 5220010278 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 

aai 7463 6/2/2019 10:16 [CNO CARRASCO y MARTIN SA 0761109 ART. 1/111/1: EST EN ENTRADA 
USABIAGA SALA GARAJE 

AAI8514 [12/2/2019 10:14 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 6480020435 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GARCIA 


AAI9503  |18/2/20197:12 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011020 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAI 9889 15/2/2019 14:38. [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 6810004911 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
AV RAMON ANADOR 


AAI3853 — |11/2/2019 20:41 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020383 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AAI3855 14/2/2019 12:29 [PAYSANDU y CUAREIM SFT 6640005295 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAI4555 [8/2/2019 11:48 [SORIANO y DR ANDRES SFT 1068006279 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
MARTINEZ TRUEBA TARIFA 
AAI7108 [8/2/2019 14:49 [25 DE MAYO y MISIONES SFT 1068006563 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAI7215  [|16/2/20199:48 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011386 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
AAI7753 — |8/2/201910:37 [CANELONES y EJIDO SFT 1061002266 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAI8303  [|6/2/201916:7 [AV URUGUAY y CARLOS ROXLO |SFT 6640005044  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAI8522  |13/2/2019 13:17 | AV URUGUAY y FLORIDA SFT 1057003180. | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAI9183 [12/2/2019 10:37 [SORIANO y JULIO HERRERA Y — [SFT 1068006306 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
OBES TARIFA 


DiarioOficia! | N* 30.140 - febrero 25 de 2019 Documentos 127 


NAR 
SFT 1057003183 NAR 
TARIFA 
A - 


CGM 1040003441 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ABONAR 


AAJ4444 — [8/2/2019 5:59 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 5220010279 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 


AAJ4444 — [8/2/20196:1  [RREP DE MÉXICO y COSTA RICA [CGM 5300014109 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAJ4452 — [9/2/201915:31 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020500 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
AAJ6024 — |12/2/2019 15:32 | AV 8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO [SFM 1057002935 |[ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
AAJ6034 [13/2/2019 14:16 [YI y GALICIA SFT 1040003577  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAJ6162  [7/2/201917:59 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 6050001207 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MEDINA 
AAJ7241 12/2/2019 11:13 | AV URUGUAY y MINAS SFT 1068006354 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAJ7346  |7/2/20198:54 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014773 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


AAJ7400 [11/2/2019 22:33 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020538 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AAJ7706 [6/2/2019 17:10 [CONVENCION y SAN JOSE SFT 1068006261 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAJ8545 13/2/2019 10:39 |25 DE MAYO y SOLIS SFT 1068006409  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAJ9811 8/2/2019 14:55 [TREINTA Y TRES y RECONQUISTA |SFT 1061002372 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAJ9903 — [8/2/201914:8  [CIRCUNVALACION DURANGO y |SFT 6640005331  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
WASHINGTON TARIFA 
AAJ9903 6/2/2019 15:41 [BUENOS AIRES y ALZAIBAR SFT 1040003486  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAK 1164 [11/2/20199:5  [RREP DE MEXICO y COSTA RICA |[CGM 6480020379 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AAK 1181 [11/2/2019 11:52 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6570006024 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


AAK 1930 [16/2/2019 6:37 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004869 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AAK 3699 [11/2/2019 15:9 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 6480020441 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AAK 5620 [7/2/2019 18:2 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004797 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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AAK 6602 [11/2/2019 16:31 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010975 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAK7261 |4/2/20198:19 [20 DE FEBRERO y AV 8 DE SA 558186 ART. 1/139: CONDUCE CON 
OCTUBRE IMPRUDENCIA 


AAK 8276 [9/2/2019 10:32 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004850 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAK 8981 [8/2/2019 22:7 [MALDONADO y EJIDO SA 866559 ART. 1/111/1: EST EN ENTRADA 
GARAJE 


AAK 8981 [8/2/2019 22:7 [MALDONADO y EJIDO SA 866559 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


AAK3198 — [12/2/2019 11:10 [MERCEDES y EDUARDO SFT 1040003590 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
ACEVEDO 


AAK3617 [11/2/2019 17:3 |[R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014139 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAK4482 [8/2/2019 14:17 [PAYSANDU y CONVENCION SFT 1068006519 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAK4890 [11/2/2019 11:52 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020481 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 

DE PROTEO 

AAK5492 — [8/2/201915:4 [COLON y PIEDRAS SFT 1061002387 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAK6556 — |6/2/2019 15:48 [CIRCUNVALACION DURANGO — |SFT 6640005077  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 

SOLIS TARIFA 

AAK6787 — [12/2/2019 12:17 [MALDONADO y EJIDO SFT 1040003613  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 


AAK7261 [8/2/2019 11:18 _ | AV URUGUAY y GABOTO SFT 1040003547 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
AAK8369 — |16/2/2019 4:32 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014203 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 


o dl il A 
LARRANAGA y ARRIBENOS 
CHIANCONE 


AAL 2995 [12/2/2019 10:38. [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013229 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


ZONAS DE CARGA 
A o a | 
GOMEZ 
al dl E 
SALVAGNO CAMPOS 
CAMAMBU 
TARIFA 
MATEO CABRAL 
A rea | 7 
JOSE BATLLE Y ORDONEZ 
YAGUARON ZONAS DE CARGA 
CAMAMBU 


AAN 3866  |9/2/2019 1:54 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004841 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


SAGASTA ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
FLANGINI 
DIAZ Y GARCIA CRUCE PEATONAL 
li o e 
CAMAMBU 


AAN1059 [6/2/2019 14:56 [SORIANO y RIO NEGRO SFT 1040003454 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAN1465 — |13/2/2019 12:47 [CNEL BRANDZEN y ARENAL SFT 1057003155 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
GRANDE 

AAN2154  |15/2/2019 16:41 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6430012604 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL _ 

AAN2429 — |14/2/2019 15:50 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6020011313 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
AV RAMON ANADOR 

AAN2546 — |12/2/2019 17:25 [AV 8 DE OCTUBRE y ESTERO SFM 1057002957 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BELLACO ZONAS DE CARGA 

AAN2865 [6/2/2019 16:44 [25 DE AGOSTO y TREINTA Y TRES |SFT 6640005133 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

AAN4746  |6/2/201917:12 [JULIO HERRERA Y OBES y SAN — [SFT 1040003512 [ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 

JOSE 
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AAO3003 [12/2/2019 17:45 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN SFM 1057002958 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ABREU ZONAS DE CARGA 
AAO3393  [6/2/201916:6 [MAGALLANES y AV URUGUAY — |SFT 6640005040  [ART.1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAO3511 [9/2/2019 14:31 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014120 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAO3939 — [13/2/2019 10:51 [SOLIS y PIEDRAS SFT 1068006430 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAO4215  [8/2/201914:36 [YI y GALICIA SFT 6640005360 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAO5009 — [15/2/2019 14:44 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6020011340 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
DE PROTEO 
AAO5859 — [13/2/2019 10:38 [25 DE MAYO y ZABALA SFT 1068006408 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAO6360 [8/2/2019 14:24 [YI y CERRO LARGO SFT 1040003653 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAO6618 — [16/2/2019 17:49 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020674 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
DE PROTEO 
AAO7732 — [13/2/2019 10:48 [PRIMERO DE MAYO y SFT 1068006427 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
CIRCUNVALACION DURANGO TARIFA 
AAO7770  |13/2/2019 11:9 [COLONIA y FLORIDA SFT 1068006457 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAO7770 [6/2/2019 16:15 [RINCON y JUNCAL SFT 6640005101 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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AAO7955 [7/2/2019 16:13 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 4150001417 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
MEDINA 
AAO8394 [6/2/2019 16:12 [AV URUGUAY y AV GRAL SFT 1061002249 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 
RONDEAU 
AAO9206  [16/2/20191:36 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020681 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
AAO9508 — |13/2/2019 12:29 | MAGALLANES y SORIANO SFT 1057003135 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAP 3303 — [16/2/20192:52 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 6430012613 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 
aap 5838  |30/1/2019 16:43 |MARISCALA y AV ITALIA SA 866814 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
AAP 6382 [6/2/2019 19:0. [CNO CARRASCO y ANA MARIA [SA 0764910 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
RUBENS LICENCIA 
AAP 6382  [6/2/201919:0. [CNOCARRASCO y ANA MARIA [SA 0764910 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
RUBENS 
AAP 7093 [13/2/2019 11:44 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019370 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 
AAP 9051  |14/2/2019 23:57 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019431 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
AAP 9673 — [10/2/2019 21:16 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 5550014193 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GARCIA 
AAP1268 — [8/2/2019 15:25 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE |RIM 6350002120 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
MEDINA 
AAP1693 — [12/2/2019 11:20 [25 DE MAYO y JUNCAL SFT 1068006369 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAP1693 — [8/2/2019 13:22 [CERRITO y BARTOLOME MITRE [|SFT 1061002341 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAP1777 — [28/1/2019 17:10 |GUAYAQUI y PEDRO F BERRO SA 897546 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 
AAP2812 — [15/2/2019 12:59 [SORIANO y DR JAVIER BARRIOS [SFT 1068006527 | ART. 1/110/A: EST. SIN A. 
AMORIN TARIFA 
AAP3512 — [13/2/2019 12:28 [CONSTITUYENTE y MINAS SFT 1057003133 | ART. 1/110/A: EST. SIN A 
TARIFA 


2 
2 


BONAR 

: BONAR 
AAP3713 12/2/2019 0:3 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020597 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 

AAP3937 6/2/2019 14:42 [SAN JOSE y PSJE JULIO CASTRO — [|SFT 1040003471  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

: BONAR 

: BONAR 

BONAR 


AS a 

AAP4236 [8/2/2019 12:59 [SORIANO y CARLOS QUIJANO SFT 1068006281  |ART. 1/110/A: EST. SIN A 
TARIFA 

AAP4750 12/2/20199:0 [AV AGRACIADA y GRAL SFM 1061002276 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 

FRANCISCO CARABALLO ZONAS DE CARGA 

AAP5142 [12/2/2019 10:43 [RIO NEGRO y SAN JOSE SFT 6640005189 — |ART. 1/110/A: EST. SIN A 
TARIFA 

AAP5478 15/2/2019 14:23 [SARANDI y BARTOLOME MITRE |SFT 1068006491  [|ART. 1/110/A: EST. SIN A 
TARIFA 


AAP5569 9/2/20197:50__ |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020422 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AAP5798 — [13/2/2019 11:18 [25 DE MAYO y COLON SFT 1068006470 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAP5949 — [8/2/2019 15:24 [TRISTAN NARVAJA y MERCEDES |SFT 6640005389 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAP6222 [8/2/2019 11:53 [CANELONES y ZELMAR SFT 1068006340  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
MICHELINI TARIFA 
AAP6222 — [15/2/201914:6 [CANELONES y ZELMAR SFT 1068006503 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
MICHELINI TARIFA 
AAP6367 — [8/2/2019 13:15 [RECONQUISTA y LINIERS SFT 1068006295  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
AAP8319 [7/2/2019 13:4 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 5060009190 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


AAP8397 — |6/2/201915:16 [ZABALA y SARANDI SFT 1040003482 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAP9049 — |8/2/20198:49 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020449 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
DE PROTEO 

AAP9573 — [8/2/2019 10:37 [AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN SFM 6640004899 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ABREU ZONAS DE CARGA 


AAP9617 — [9/2/2019 17:18 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020591 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AAP9714 [16/2/2019 16:51 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020648 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 
aaq 1085  |1/2/201916:6 [AV MILLAN y REYES SA 826788 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


2 
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AAQ 1342 5/2/2019 20:31 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6810004888 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 

AAQ 1705 |12/2/2019 0:41 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020456 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


1 
AAO 2305  |9/2/2019 16:34 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6530013951 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
1 


aaq 2834 6/2/2019 19:51 [CNO CARRASCO y ANA MARIA [SA 0764914 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 
RUBENS ANTIRREGLAMENTARIA 


al 


E 


AAQ 4561 [12/2/2019 10:32 [SORIANO y EJIDO SFT 1068006299 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAQ5191 [12/2/2019 165 [REPUBLICA y MIGUELETE SA 895224 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 

ZONAS DE CARGA 

[REPÚBLICA y MIGUELETE_ | 


AAO 5191 |12/2/201916:5 |REPUBLICA y MIGUELETE SA 895224 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


pu 


MARIA RAMIREZ CONFUSION 
GOMEZ 
CANELONES TARIFA 
TARIFA 


12/2/2019 6:42 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014143 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAQ1570 [8/2/2019 14:56 [BRECHA y RECONQUISTA SFT 6640005385 — [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAQ1767 [12/2/2019 13:33 [CERRO LARGO y ANDES SFT 1057003086 —[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

13/2/2019 13:7 [MALDONADO y JULIO HERRERA [SFT 1057003169 —|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
Y OBES TARIFA 


4 [11/2/2019 12:0_ |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020381 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


6/2/2019 15:83. | MISIONES y CARLOS A MILES SFT 1040003473  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

8/2/2019 14:55 | RECONQUISTA y MISIONES SFT 1068006577  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


13/2/2019 10:30 | AV URUGUAY y PARAGUAY SFT 1057003104  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


13/2/2019 12:56 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 1057003159 —[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

8/2/2019 15:35 [COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 6640005394  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

14/2/2019 10:47 [MALDONADO y ANDES SFT 1040003649 —[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

12/2/2019 11:17 [| AV URUGUAY y CUAREIM SFT 1068006362 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

13/2/2019 13:20 [PAYSANDU y ANDES SFT 1057003189 —[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

6/2/2019 17:18 | MERCEDES y EJIDO SFT 1040003517  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

8/2/2019 15:13 | WILSON FERREIRA ALDUNATE y |SFT 1061002390 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
SAN JOSE TARIFA 

6/2/2019 16:31 [PIEDRAS y JUAN CARLOS SFT 6640005126  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
GOMEZ TARIFA 

13/2/2019 11:15 [PIEDRAS y TREINTA Y TRES SFT 1068006464  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAOQ5941  |16/2/20192:9 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020686 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 

DE PROTEO 

AAQ6074  |12/2/2019 12:36 [DR AQUILES R LANZA y SAN SFT 1068006395  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
JOSE TARIFA 

AAQ7450  |12/2/2019 11:24 | WASHINGTON y COLON SFT 1068006376 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

13/2/2019 10:46 [25 DE MAYO y COLON SFT 1068006422  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

AAQ9187  |8/2/201913:20 [BARTOLOME MITRE y POLICIA — |SFT 6640005346 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
VIEJA TARIFA 


10/2/2019 1:25 _|R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014124 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


AAQ9854  |8/2/201910:48 [PLAZA INDEPENDENCIA y SFT 1040003503  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
FLORIDA TARIFA 


AAR 2688 [10/2/2019 12:53 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011813 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


7 8/2/2019 13:34 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010289 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


e 
a 
AAQ2305 | 
DN 
e 
o 
AAQ5191 | 
a 
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AAR 3393 [9/2/2019 2:40 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 5680011794 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 

AAR 4296 [9/2/2019 17:17 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6570006011 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

AAR 4296 [11/2/2019 0:48 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020477 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 

AAR 4302 [5/2/2019 17:35 [AV AGRACIADA y EMILIO SA 0760630 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ROMERO ZONAS DE CARGA 


AAR 6514 [10/2/2019 3:58 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020516 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AAR 8068 [9/2/2019 6:11 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6430012558 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


aar 8566 1/2/2019 17:0. |[MARISCALA y AV ITALIA SA 865358 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


AAR 8788  |17/2/20199:13 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004895 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AAR1381 [17/2/2019 3:17 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 5300014214 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAR1397 — [6/2/2019 16:26 [RIO NEGRO y SAN JOSE SFT 1061002261 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


AAR1901 — |15/2/2019 17:13 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013233 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAR2011 — [6/2/2019 16:15 [CIUDADELA y MERCEDES SFT 6640005102  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAR2011 — [8/2/2019 14:14 [RINCON y JUNCAL SFT 6640005339 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAR2149 — [|8/2/201910:35 [AV8 DE OCTUBRE y AV SFM 6640004897 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
CENTENARIO ZONAS DE CARGA 
AAR3057 — |13/2/2019 14:13 [JULIO HERRERA Y OBES y SFT 1057003212 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
GALICIA TARIFA 


AAR4296 — |11/2/20190:50 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014136 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


AAR5086  |16/2/20197:23 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020691 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


aar5122 7/2/2019 10:46 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y [RIM 5580001582 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CAPITULARES 
AAR5851 — [8/2/2019 16:10 [SORIANO y EJIDO SFT 6640005402 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR ES 
TARIFA 
AAR5896 — |8/2/2019 11:20 [AV URUGUAY y AGRM GERMAN |SFT 1040003526  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
BARBATO TARIFA 


AAR7815 — [8/2/2019 14:43 [CANELONES y DR AQUILES R SFT 1040003663 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
LANZA 
AAR7899 [6/2/2019 16:47 [TREINTA Y TRES y BUENOS AIRES|SFT 1068006255  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR — 
TARIFA 
AAR8548 — [8/2/2019 10:52 [MERCEDES y CONVENCION SFT 1040003510 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAR8548 — |12/2/201911:2 [MERCEDES y CONVENCION SFT 6640005206 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAR8891 — [16/2/2019 18:44 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020677 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
AAR9764 [8/2/2019 9:27 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020453 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 
AAS 1136  [|9/2/20197:36  [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 5680011796 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL _ 
AAS 1323 [9/2/2019 16:38 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 4630019190 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
AAS 1898  [14/2/20198:5 [YAGUARON y NICARAGUA SA 737713 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


JAAS 2169 [16/2/2019 17:26 [BV ARTIGAS y PEDERNAL___|CGM 6530014027 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
JAAS 5929 |10/2/20195:41 [LADEHERRERA y CADIZ____[CGM 6480020517 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad__| 8 | 


AAS 7585 — [24/1/2019 16:20 [RIO NEGRO y AV 18 DE JULIO SA 0773099 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
AAS 8455  |15/2/20193:10 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6020011381 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
CALDAS 
AAS8635  |10/2/20195:50 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008496 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
FLANGINI 


AAS 8847 — |15/2/2019 18:32 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011898 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAS8858  |13/2/20199:49 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO [CGM 4630019339 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 
AAS 8953  |5/2/201915:45 [BVESPAÑA y AVSARMIENTO [SA 896030 ART. 1/111/1: EST EN ENTRADA 
GARAJE 
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AAS 8953  |5/2/201915:45 |BV ESPANA y AV SARMIENTO SA 896030 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


o 


AAS2926 — [8/2/2019 13:17 |BRECHA y RECONQUISTA SFT 6640005342 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAS3012 [8/2/2019 13:35 [PIEDRAS y JUAN CARLOS SFT 6640005313 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
GOMEZ TARIFA 
AAS3335  |9/2/201911:28 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6470013649 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
AAS3582 [13/2/2019 10:33 | AY URUGUAY y CONVENCION — |SFT 1057003107 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAS3807 — [12/2/2019 14:51 [SORIANO y CARLOS QUIJANO — |SFT 1026002045  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAS4084 — |15/2/2019 12:55 [MALDONADO y ZELMAR SFT 1068006536 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
MICHELINI TARIFA 
AAS4102 — [7/2/201915:53 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 4150001415  [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MEDINA 
AAS4250 [14/2/2019 11:8 [CERRO LARGO y JULIO HERRERA [SFT 1057003232  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
Y OBES TARIFA 


AAS4291 [6/2/2019 14:36 |SAN JOSE y FLORIDA SFT 6640005029 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


AAS4381 — |16/2/20192:21 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020687 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 


AAS4746 — [6/2/2019 16:12 [RINCON y MISIONES SFT 6640005093 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
AAS5098 [11/2/2019 12:39 [|R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014138 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAS5305  [8/2/20198:47 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019145 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

AAS5305 [15/2/2019 8:54 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011323 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


AAS6627  |12/2/2019 21:53 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014144 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


Y OBES TARIFA 
BARBATO TARIFA 


AAS8181 [16/2/2019 1:47 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014200 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AAS8490 [14/2/2019 12:26 | AV GRAL RONDEAU y GALICIA |SFT 6640005288  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
AAS8741  [|9/2/20196:23 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 5220010303 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
AAS9819 [12/2/2019 10:36 [SORIANO y PARAGUAY SFT 1068006304 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
AAU 1357 [12/2/2019 12:37 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019275 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


AAU 2735 [15/2/2019 19:25 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6810004918 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


DE PROTEO 
DE PROTEO 
LA DE HERRERA A INSP 
RAFFO ZONAS DE CARGA 
ZONAS DE CARGA 
HUDSON ZONAS DE CARGA 


AAU 5733 [16/2/2019 20:34 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011009 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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2279 — [13/2/2019 11:20 [BUENOS AIRES y COLON SFT 1068006477 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

2345 [6/2/2019 16:33 [SOLIS y PIEDRAS SFT 6640005130 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


2756 |12/2/20196:1  |RREP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020446 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


2942 [9/2/2019 10:14 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020458 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

2943 [13/2/2019 12:25 [SORIANO y DR JAVIER BARRIOS |SFT 1057003124  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
AMORIN TARIFA 

3884 [16/2/2019 9:27 |AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020638 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


3921  |11/2/20198:3  |RREP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 5300014137 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


3973 [15/2/2019 13:33 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |[|CGM 6020011333 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
4230 [8/2/2019 11:53 [CANELONES y CARLOS QUIJANO |SFT 1040003570 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
4847 [14/2/2019 12:35 | SORIANO y CARLOS QUIJANO SFT 6640005308  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


5491 [6/2/2019 16:7  |AV URUGUAY y CARLOS ROXLO_|SFT 6640005046 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


5728 [6/2/2019 14:11 RIO BRANCO y PAYSANDU SFT 6640005021  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
5996 [12/2/2019 17:22 | AV 8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO — [SFM 1057002956 ARTO: EST PROHIBIDO O 
ZONAS DE CARGA 

al a ud a 
A e [A 
a el 
ls ll 
o ll 


APV641 — |14/2/2019 14:10 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019425 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 

APW532  [9/2/20198:7 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6530014005 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


AQI 638 14/2/2019 20:19 | AV 18 DE JULIO y YAGUARON CGM 4630019415 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


IBIROCAHY 
GOMEZ 
DE PROTEO 
a a es on | 
17:37 SUAREZ LICENCIA 
A A pe | 
MAXIMO SANTOS LICENCIA 
MAXIMO SANTOS MATRICULA 
MAXIMO SANTOS 
MATEO CABRAL 


ARM 802  |10/2/2019 18:33 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013981 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
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ART 171 13/2/2019 10:6 [AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS|SA 0754193 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
A LOPEZ LICENCIA 

ART 171 13/2/2019 10:6 | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS|SA 0754193 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
A LOPEZ 

ART 171 13/2/2019 10:6 [AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS|SA 0754193 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 1,48 
A LOPEZ ANTIRREGLAMENTARIA 


ARV565 [8/2/2019 15:11 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004823 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ARZ009 — [9/2/201921:56 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 4630019208 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad —— 
ASA 709 — [16/2/2019 5:49 [LA DE HERRERA y CADIZ CM 6530014085 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ASA 709  |13/2/20198:20 [URUGUAYANA y ALBERTO GM 4630019367 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad > 
FLANGINI 


ASC 414 [11/2/2019 0:44 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013986 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
ASC 414 — [9/2/20197:3 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6430012563 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


CAMAMBU 
CAMAMBU 
CAMAMBU 
LORENZO BATLLE ZONAS DE CARGA 


ASL 914 5/2/2019 17:42 [COOPER y AV ITALIA SA 0773296 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 


ASL 914 — |5/2/201917:42 |COOPER y AV ITALIA SA 0773296 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
ASM 639 — |8/2/20199:35 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004812 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ASM808  |12/2/2019 6:7 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019299 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 

ASO 194 [13/2/2019 19:26 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019363 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

aso 831 6/2/2019 20:45 | AV DAMASO ANTONIO SA 0754182 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LARRAÑAGA y CAP HIPOLITO LICENCIA 
MORDEILLE 

ASP 074  [9/2/20191:24 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6470013639 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja NN 
GOMEZ 

ASP 074 — [|9/2/20191:24 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6470013639 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
GOMEZ 


ASS 705 16/2/2019 14:44 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010422 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AST 344 8/2/2019 19:50 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003295 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MACHADO NO VISIBLE 

MACHADO HABILITADA 

AV LEZICA 

DE PROTEO 

CNO OSVALDO RODRIGUEZ LICENCIA 
A pc 

LARRAÑAGA y ING JOSE 

SERRATO 
IO IA O IS 

LARRANAGA y ING JOSE LICENCIA 

SERRATO 

IMPRUDENCIA 
CAMAMBU 


ASZ 249 10/2/2019 20:58 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020343 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ss il 
CAMAMBU 
MATEO CABRAL 
ZONAS DE CARGA 
CAMAMBU 
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CAMAMBU 
CAMAMBU 
CAMAMBU 
CAMAMBU 
GOMEZ 


ATC 1057 — |12/2/2019 11:12 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014173 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ATC 1187 — |13/2/2019 16:54 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014145 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


a: 


ATC 1758 [8/2/2019 9:54 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004814 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ATC 1867  |16/2/20197:7 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011371 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

ATC 1889  [13/2/20198:0. [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019345 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

ATC856 [13/2/2019 22:15 | CNO CARLOS MARIA DE PENA y |SA 897027 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
AV MARIA E VAZ FERREIRA LICENCIA 

ATE 484 8/2/2019 16:36 | CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004826 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 

ATE 484 8/2/2019 16:36 | CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004826 [| ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 


li a 


AT] 258 8/2/2019 6:27 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5030013224 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


ATK010  |22/1/201915:20 [JOSE L TERRA y MARTIN GARCIA [SA 835246 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 0,99 
NO VISIBLE 
ATK273 — |14/2/2019 3:44 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [|CGM 6020011301 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 


ATK 681 8/2/2019 9:59 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014809 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ATK681 — [8/2/20199:59  |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020420 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


ATK751  |11/2/20193:37 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011840 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
ATM 2665  |15/2/2019 4:42 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010406 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
ATM 3090 [4/2/2019 10:39 [AV BRASIL y PEDRO F BERRO SA 0753142 ART. 1/111/A: ESTACIONAR EN 
DOBLE FILA 


AIM527  |12/2/20197:27 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013996 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


CONTRARIO 
IMPRUDENCIA 
ZONAS DE CARGA 
BARRIOS AMORIN 
CENTENARIO ZONAS DE CARGA 
FEBRERO ZONAS DE CARGA 
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ATO 951 16/2/2019 0:4 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004866 |ART. 1/106: Cruzaro girar con luz roja] 5 | 


ld o e Y oc EN 
LICENCIA 

CAMAMBU 

ASENCIO ZONAS DE CARGA 

CAMAMBU 


ATS 898 8/2/2019 22:14 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004832 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


A o A Y 
IBIROCAHY 
SALVAGNO CAMPOS 
TARIFA 


ATV656 — [13/2/2019 22:6 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014177 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ATV717  |4/2/20197:57  |AV8 DE OCTUBRE y PTE BERRO _|SA 558183 ART. 1/5/C: EST. SOBRE ACERA 


o ll E 
CHIANCONE 
CALDAS 
A a e e | 7 
DE PROTEO 
sd: al a E 
ORDONEZ LICENCIA 


ATZ 622 12/2/2019 2:13 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014168 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AUB543 — [8/2/2019 11:42 [JUAN B PANDIANTI y JOSE LLUPES|SA 881980 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 
NO VISIBLE 

AUB 543 — [8/2/201911:42 [JUAN B PANDIANI y JOSE LLUPES|[SA 881980 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN NN 
LICENCIA 


AUB 543 — [8/2/2019 11:42 |JUAN B PANDIANI y JOSE LLUPES|SA 881980 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 


a a a 
a a 


AUI468 10/2/2019 5:51 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1040003443 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AUJ 885 11/2/2019 21:16 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014165 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AUL686  |15/2/2019 17:19 [|URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5030013254. | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 

AUM 256 — |13/2/2019 16:36 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 4630019341 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 

AUM890 — |13/2/2019 17:25 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019333 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 

AUN488  [9/2/20192:43 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014842 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 

AUN48g — ]9/2/20192:43 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014842 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 2,47 
CAMAMBU 

UuO0073 — [13/2/2019 20:0. [AV AGRACIADA y VALENTIN GM 6480020609 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 

GOMEZ 

auo 421 6/2/2019 20:27 [AV DAMASO ANTONIO SA 866256 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LARRAÑAGA y CAP HIPOLITO LICENCIA 
MORDEILLE 

UO874  |9/2/2019 6:43 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 5300014115 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 

AU 0073 — [15/2/2019 17:55 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6020011347 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 

AUP225  |27/1/20192:5 [LA DE HERRERA y RBLA COST  |SA 897267 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 1,48 
MA ABELLA DE RAMIREZ ANTIRREGLAMENTARIA 

AUP225  |27/1/20192:5 [LA DE HERRERA y RBLA COST  |SA 897267 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
MA ABELLA DE RAMIREZ MATRICULA 

AUTO045 — [15/2/2019 23:4 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6810004889 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 
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AUU 018 — |11/2/20198:31 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011845 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 


AUVO44  |12/2/20193:30 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5680011880 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
AUV 044 — [8/2/2019 3:23 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6470013632 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AUX2466 17/2/2019 1:43 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 5440014920 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
CAMAMBU 


Uz328  |9/2/20191:3  |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6430012550 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad —— 
UZ399 — [8/2/2019 18:13 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004829 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


UZ913 — [10/2/2019 14:30 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6430012584 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 

UZ594 11/2/2019 14:11 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 5930003334 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad NON 
CAMAMBU 


AVG823 — |10/2/2019 13:40 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010972 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AVG 823 — |10/2/2019 13:40 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010972 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
AVH 2138  |17/2/20191:16 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011010 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja A 


AVH 2532 |5/2/201912:0  [AVLIB BRIGGRAL LAVALLEJA y |SA 835929 ART. 1/5/A: USO INDEBIDO ACERA 
COLONIA 


avh 4398 [6/2/2019 20:35 |AVDAMASO ANTONIO SA 0764918 ART. 1/19: LICENCIA VENCIDA 
LARRAÑAGA y CAP HIPOLITO 
MORDEILLE 
AVH 6434 [12/2/2019 4:49 [AV AGRACIADA y VALENTIN GM 4630019297 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz al 5 
GOMEZ 
AVH7828 [10/2/2019 13:48 | AV AGRACIADA y VALENTIN GM 5680011817 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad SN 
GOMEZ 


AVH 8382  |16/2/20197:58 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014050 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AVH 8588 [8/2/2019 22:30 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6470013636 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AVH3162 — |15/2/2019 12:57 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020652 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


AVH4774  |18/2/201918:7 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5030013259 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


AVH8436  |7/2/20199:21  [HIPOLITO YRIGOYEN y DR RIM 6350002175 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
SALVAGNO CAMPOS 


AVH9190 [9/2/2019 0:46  |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014816 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


CAMAMBU 
A a e | 7 
R REP DEL PERU LICENCIA 


AVI3352  |9/2/2019 21:16 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020593 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


RUBENS 

RUBENS ANTIRREGLAMENTARIA 

JOSE BATLLE Y ORDONEZ 
a a 

IBIROCAHY 


AVI6476  |17/2/20190:50 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014033 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AVI6476  |16/2/20191:50 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011930 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 

AVI6476 [12/2/2019 10:54 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019245 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
GOMEZ 

AVI6476  |16/2/20190:48 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6530014065 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
IBIROCAHY 


[AVI8868 [10/2/2019 15:29 | R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013227 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
|AVI8868 9/2/2019 1:49 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014113 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad__| 8 | 
LAVI1373  [9/2/201919:29 [CNO MALDONADO y TURIN___ |CGM 6480020592 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


CAMAMBU 
E 
GOMEZ LICENCIA 


AVJ3267 — |12/2/2019 13:20 | CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014175 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MATEO CABRAL 

a e eo [pa 
AV ITALIA LICENCIA 
AV ITALIA PROHIBIDO 


AVJ4212 [11/2/2019 18:48 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011893 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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avj 4259 6/2/2019 21:9 [AVDAMASO ANTONIO SA 0764923 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LARRAÑAGA y CAP HIPOLITO LICENCIA 
MORDEILLE 

AVJ 4273 — [|14/2/201911:9 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 4630019393 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GARCIA 

AVJ 4566 — [15/2/2019 22:57 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020684 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 


AVJ5715 [9/2/2019 15:39 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004855 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


IBIROCAHY 
LA DE HERRERA 


AVJ7184 — |15/2/2019 17:38 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010409 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AVJ7184 — [9/2/201917:59 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 5440014873 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
IBIROCAHY 


AVJ7538 [8/2/2019 13:56 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6530013950 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AVJ3711 7/2/2019 16:53 |HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 4150001418 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
MEDINA 

AVJ3711 8/2/2019 15:58 |HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 6350002126 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
MEDINA 


AVJ5715 12/2/2019 7:39 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020599 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


AVJ7183 15/2/2019 10:25 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020625 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 


B 115900  [9/2/20192:50 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003299 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 119054 — [15/2/2019 21:56 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020683 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 


B124155  |16/2/20197:6  |AVITALIA y MATAOJO CGM 6810004870 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 125337 — [7/2/201918:40 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014787 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


B 130980  |10/2/20199:56 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020399 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


DE PROTEO 

IBIROCAHY 

DE PROTEO 

dl o el 

FLANGINI 

FLANGINI 

DE PROTEO 

ALBO 


B147629 — |9/2/20191:20  |RREPDE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014112 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


B 149811 — [16/2/20197:28 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6020011373 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
DE PROTEO 

B 205675 — [15/2/2019 13:55 |URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5200011132 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 

B 205726 [14/2/2019 16:25 | ACEVEDO DIAZ y DR SALVADOR |SA 881007 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
FERRER SERRA ZONAS DE CARGA 

B 205726 [14/2/2019 16:25 | ACEVEDO DIAZ y DR SALVADOR |SA 881007 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 3 
FERRER SERRA 

B 207995 — |10/2/20197:28 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011801 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

B 208404 — |15/2/20197:30 |URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6020011319 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

B 210194 — |27/1/20190:40 |RBLA PTE CHARLES DE GAULLE [SA 0764786 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 

L A DE HERRERA LICENCIA 

B 211030  [8/2/20198:23 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 5440014807 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 

DE PROTEO 


B211617 — |7/2/201921:21 |CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004804 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B211817 — [15/2/2019 13:21 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004863 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 304323 — |8/2/201914:0 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5270008469 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 

B 304836  [8/2/20198:24 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5220010285 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 

B 400508  [9/2/20198:51  [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6530014023 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
IBIROCAHY 
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B 501995 — [10/2/2019 15:32 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014126 [ ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B 509795 — [10/2/2019 15:34 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5220010318 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
B516620 [15/2/2019 23:16 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014197 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


B 520502  [9/2/201916:19 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6570006010 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


B 524686 [10/2/2019 13:48 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |[CGM 6480020371 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 526277 16/2/2019 14:4 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020644 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GOMEZ 


|[B 528635 [11/2/2019 17:29 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020443 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
EUGENIO GARZON ZONAS DE CARGA 
MATEO CABRAL 


B528891 — |12/2/201911:1 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013999 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 533513 — [8/2/2019 13:31 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 4630019154 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


B 534284 — [|10/2/201918:7 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5220010323 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


B 539806 — [10/2/2019 21:46 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6080010994 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 

B 540542  [9/2/20199:58 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6470013655 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

B 540542 [9/2/2019 15:18 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019205 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

B 542530 13/2/2019 18:35 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019359 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

B 542727 — [4/2/2019 10:50 [NANCY y SAMUEL BLIXEN SA 558190 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 

ZONAS DE CARGA 

B 543292 [13/2/2019 18:42 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019360 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 

GOMEZ 


B5439029 — |8/2/20199:48  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010290 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 545291 — [9/2/20193:54 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 6530014004 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
CAMAMBU 
B 547544 — [15/2/2019 12:45 |YAGUARON y COLONIA SFT 1068006512 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
B 547715 — [17/2/2019 11:28 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6480020704 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
b547735 — [2/2/2019 11:55 [COLONIA y EJIDO SA 0777245 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
SEG 
b547735 — [2/2/201911:55 [COLONIA y EJIDO SA 0777245 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 
celular 
B 549765  [9/2/20198:29 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |[CGM 5680011798 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
MATEO CABRAL _ 
B 550380 [10/2/2019 18:32 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 5030013241 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY _ 
B 551651  [16/2/20193:2  [|BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6430012614 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 


B551891 — [8/2/2019 14:40 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014111 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


B 551898  [16/2/20195:2 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6480020688 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
DE PROTEO 


B 553240 [12/2/2019 14:53 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6480020332 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B553290 [10/2/2019 20:1 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020414 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


CAMAMBU 
ll el 

GOMEZ 

JORGE CANNING SEG 

JORGE CANNING 

IBIROCAHY 
ll el 

GOMEZ 

GOMEZ 


B 560242 — |11/2/20191:50 |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020528 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
b 560763 12/2/2019 13:45 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6480020330 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 561293 5/2/2019 10:35 [AV 18 DE JULIO y EJIDO SA 865161 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
MATRICULA 
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B563151 — |14/2/2019 15:45 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014149 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 564197 4/2/20198:30  |AV RIVERA y AV LUIS PONCE SA 0777249 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


B564197 — |4/2/20198:30  |AV RIVERA y AV LUIS PONCE SA 0777249 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 
B 564199 — |11/2/2019 20:49 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020514 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 564658  [9/2/20196:53 |URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6430012562 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 

B 565281 — [8/2/201917:31 [|BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6530014016 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY _ 

B 566766  |4/2/201910:17 |AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y [SA 835923 ART. 01/3: DESOB A SEÑALIZACIÓN 
COLONIA 

B 567076 — [4/2/20198:56 [| AV8 DE OCTUBRE y PEDRO SA 558188 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
OLMIDA ZONAS DE CARGA 


B 567226  |10/2/2019 13:20 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020340 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B567625  |15/2/2019 21:27 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010414 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B567811  |10/2/2019 18:38 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5300014183 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 568282  [9/2/201912:27 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [CGM 6480020495 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
DE PROTEO 
B 568323 — |13/2/2019 10:34 | AY URUGUAY y FLORIDA SFT 1068006414 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
B 570272 [15/2/2019 16:55 | AV AGRACIADA y VALENTIN [|CGM 6480020633 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 


B 571992 — |11/2/2019 16:49 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011889 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


DE PROTEO 

A eras | 7 
JOSE BATLLE Y ORDONEZ 
MATEO CABRAL 


B 576151 [17/2/2019 9:27 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6530014061 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 578112 [17/2/2019 23:54 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 6530014071 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 
B 578889 — |10/2/2019 4:49 |CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010962 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 579406 [10/2/2019 3:28 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010961 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B 579406 — |10/2/2019 3:19 |CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010959 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 579566 — [10/2/2019 6:38 [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6430012570 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
AVRAMON ANADOR | 

B 580031 — [7/2/201922:57 [BVJ]OSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6530013969 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
IBIROCAHY 


B 580332  |11/2/2019 11:55 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |[CGM 6480020380 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B 58111 11/2/2019 11:14 | AV SARMIENTO y LUIS FRANZINI[SA 881913 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


B 58111 11/2/2019 11:14 | AV SARMIENTO y LUIS FRANZINI[SA 881913 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


B 581518 — [9/2/201918:27 |BV]OSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 5440014863 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
IBIROCAHY 


B582300 8/2/2019 16:47 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003293 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


IBIROCAHY 
DE PROTEO 
A a a a | 7 
DE PROTEO 
A er | 
MATEO CABRAL 
MATEO CABRAL 


B584329 — |12/2/2019 9:58 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013228 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad E 


[SOM 50011900. 5680011900 | ART. [ART.1/106: Cruzar o gar con Ruz roja | Cruzar o girar con luz mal 5 | 
CAMAMBU 
B 584808 [6/2/2019 20:58 [AV DAMASO ANTONIO nn 865298 ART. pr SIN PLACAS DE 
MORDEILLE 
a a il 
IBIROCAHY 
FLANGINI 


B585855 — |12/2/2019 4:32 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020444 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


B 586603 [10/2/2019 16:19 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 5030013237 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 
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B 586741 [10/2/2019 13:23 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6530013953 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
B 589088 [15/2/2019 23:35 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014198 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


B 59001 10/2/2019 13:40 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008507 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
FLANGINI 

B 590758 16/2/2019 14:32 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 5680011910 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 


B 590956 — |16/2/20198:34 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014052 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


DE PROTEO 
ZONAS DE CARGA 


B 591307 — [9/2/2019 11:35 [MERCEDES y VAZQUEZ SA 829210 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


B 591656 [12/2/2019 17:35 |URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019287 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


B 591784 — [7/2/201913:52 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 5060009192 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


B 592803 10/2/2019 17:4 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020411 |ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
B 592842 — [11/2/2019 14:52 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020440 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
B 59294 8/2/2019 11:47 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014812 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 704828  [9/2/201923:28 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020336 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
B 705753 |9/2/201915:56 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020393 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


LA DE HERRERA SEG 
B 707829 27/1/2019 0:51 [RBLA PTE CHARLES DEGAULLE [SA 897283 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 2,96 
y LA DE HERRERA SEG 


B 708747 — |9/2/201917:35 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |[CGM 6430012552 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
AV RAMON ANADOR 
B 709816 [11/2/2019 18:55 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011894 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 711852 [15/2/2019 18:40 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020634 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 


B712661  [4/2/20198:10 [SILVESTRE BLANCO y OBLIGADO |SA 0777247 ART. 1/139: CONDUCE CON 1,48 
IMPRUDENCIA 

B712661 — [4/2/20198:10 [SILVESTRE BLANCO y OBLIGADO |SA 0777247 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
SEG 


B 713949 — |17/2/2019 22:57 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004903 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B 803197 6/2/2019 21:0. [AVDAMASO ANTONIO SA 0754184 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
MORDEILLE 

B 803197 6/2/2019 21:0. | AVDAMASO ANTONIO SA 0754184 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 0,99 
LARRANAGA y CAP HIPOLITO 
MORDEILLE 


B803939 — [|9/2/20198:43  |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020423 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


B128316 13/2/2019 12:59 [EJIDO y COLONIA SFT 1057003162 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
B131092 14/2/2019 10:30 [SORIANO y WILSON FERREIRA — [SFT 1040003637 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
ALDUNATE TARIFA 
B131914 12/2/2019 10:41 [CONVENCION y SAN JOSE SFT 6640005185 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


B131914 6/2/2019 16:25 [CONVENCION y SAN JOSE SFT 1061002259  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


GARIBALDI ZONAS DE CARGA 
GARIBALDI 
TARIFA 


B133953 6/2/2019 16:31 [EJIDO y SAN JOSE SFT 6640005059 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


B136133 13/2/2019 14:10 [CERRO LARGO y RIO NEGRO SFT 1057003208 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
B136155 14/2/2019 11:4 [WILSON FERREIRA ALDUNATE y [|SFT 6640005281  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
SAN JOSE TARIFA 
B138583 [7/2/2019 10:47 [HIPOLITO YRIGOYEN y DR RIM 6350002171 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
SALVAGNO CAMPOS 
B144367 12/2/2019 13:19 [AV 18 DE JULIO y RIOBRANCO — |SFT 1061002326  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
B146197 5/2/2019 15:15 [AV AGRACIADA y MARIANO SA 0760626 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
SAGASTA ZONAS DE CARGA 
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B208094 14/2/2019 11:0. |[CONVENCION y SAN JOSE SFT 6640005279 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
B211922 /2/2019 12:33 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6640005005 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 
B302637 6/2/2019 15:57 [MERCEDES y AGRM GERMAN SET 6640005011  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
BARBATO 
B400887 6/2/2019 15:45 [CIRCUNVALACION DURANGO y [SFT 6640005069 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
ALZAIBAR TARIFA 
B401005 8/2/2019 13:24 [PIEDRAS y JUAN CARLOS SFT 1061002348  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
GOMEZ TARIFA 
1 


> 
2 
= 
> 


> 
2 
= 
> 


B509767 3/2/2019 12:30 [CARLOS ROXLO y SORIANO SFT 1057003138  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

B525315 13/2/2019 15:37 [AV AGRACIADA y FRANCISCO SEM 6640005147 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
GOMEZ ZONAS DE CARGA 

B526776 15/2/2019 14:19 | ALZAIBAR y RECONQUISTA SFT 1068006488  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

b526793 6/2/2019 11:26 [CNO CARRASCO y ANA MARIA [SA 0764911 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
RUBENS 


> 
2 
= 
> 


7 
B401042 6/2/2019 15:4 | RECONQUISTA y MISIONES SFT 1040003463  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
7 


B528557 /2/2019 17:16 | HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 4150001419 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MEDINA 


B537071 10/2/2019 18:42 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1040003424 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


B541449 — [6/2/201916:47 [SARANDI y TREINTA Y TRES SET 6640005145 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

542290 0/1/2019 16:59 | AV 18 DEJULIO y GABOTO SA 0761482 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 

ZONAS DE CARGA 

[AV 18 DEJULIO y GABOTO | 


3 
b542290 30/1/2019 16:59 | AV 18 DE JULIO y GABOTO SA 0761482 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
3 


b542290 0/1/2019 16:59 | AV 18 DEJULIO y GABOTO SA 0761482 ART. 1/139: CONDUCE CON 
IMPRUDENCIA 


B544049 6/2/2019 16:5 | AV URUGUAY y GABOTO SFT 6640005039 —[ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
59 


13/2/2019 13:10 [PARAGUAY y AV 18 DE JULIO SFT 1057003173  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


B548362 8/2/2019 13:18 [JUAN CARLOS GOMEZ y BRECHA |SFT 6640005343 — | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

B548538 8/2/2019 11:16 [AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO |SFT 1068006315  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

AV URUGUAY 

B543638 6/2/2019 16:12 [RINCON y MISIONES SFT 6640005090  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

B548925 13/2/2019 10:39 [25 DE MAYO y COLON SFT 1068006411  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

B550629 12/2/2019 13:33 [FLORIDA y PAYSANDU SFT 1057003087  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 


B551943 13/2/2019 14:14 | RIO NEGRO y GALICIA SFT 1057003213 __|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


LAVALLEJA 
RONDEAU TARIFA 
TARIFA 


B555183 8/2/2019 16:13 [EJIDO y PAYSANDU SFT 6640005406 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


12/2/2019 10:34 [SORIANO y CARLOS QUIJANO — [|SFT 1068006336 |[ART.1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

b555535 — [|4/2/201910:30 [AV MILLAN y MICENAS SA 0764879 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 
MATRICULA 

8/2/2019 15:35 [COLONIA y TACUAREMBO SFT 6640005395 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


B557308 6/2/2019 14:58 _ [SORIANO y FLORIDA SFT 1040003457  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 


PA E ui Jr as $ 
LARRANAGA y ARRIBENOS 
Y OBES TARIFA 
TARIFA 
BELLACO ZONAS DE CARGA 
TARIFA 


Dm 
Aa 


> 
2 
= 
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> 
2 
= 
> 


> 
2 
= 
> 
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B566363 8/2/2019 16:26 [YI y COLONIA SFT 6640005415  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 


TARIFA 


6/2/2019 16:17 [AV URUGUAY y FLORIDA SFT 1061002256 — [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


B568323 


B568323 13/2/2019 10:33 | AV URUGUAY y FLORIDA SFT 1057003111  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 


TARIFA 
3/2/2019 12:29 | MAGALLANES y SORIANO SFT 1057003136  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


4/2/2019 12:29 | PAYSANDU y CUAREIM SFT 6640005296 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
5 


8/2/2019 14:4 ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
COLON TARIFA 

12/2/2019 12:36 ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
AQUILES R LANZA 


6/2/2019 16:10 [AV URUGUAY y CURIALES SFT 6640005054 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 


B569059 
B569253 
B569582 


TARIFA 


8/2/2019 14:56 | RECONQUISTA y BRECHA SFT 6640005384  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


13/2/2019 12:30 | CONSTITUYENTE y DR LORENZO [SFT 1057003139 —|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
CARNELLI TARIFA 


6/2/2019 15:57 | MERCEDES y AGRM GERMAN SFT 6640005012  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
BARBATO TARIFA 


13/2/2019 13:18 | MERCEDES y FLORIDA SFT 1057003184  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


12/2/2019 11:13 | MAGALLANES y AV URUGUAY — [SFT 1068006350  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


8/2/2019 11:46 [SANTIAGO DE CHILE y SAN JOSE |SFT 1068006272  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 


TARIFA 


6/2/2019 13:48 [PIEDRAS y JUAN CARLOS SFT 1040003360  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
GOMEZ TARIFA 


8/2/2019 16:56 [AV AGRACIADA y GRITO DE SFM 6640004914 [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
ASENCIO ZONAS DE CARGA 
13/2/2019 14:3 [GALICIA y CUAREIM SFT 1057003196 —[ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
14/2/2019 12:34 [CANELONES y CARLOS QUIJANO |SFT 6640005305 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


6/2/2019 15:83. | RECONQUISTA y MISIONES SFT 1040003476  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
14/2/2019 11:9 |[PAYSANDU y JULIO HERRERA Y [S5FT 1057003234  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
OBES TARIFA 
8/2/2019 13:0. [SORIANO y ZELMAR MICHELINI [SFT 1068006334  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
8/2/2019 17:8. | HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 6350002135 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MEDINA 


12/2/2019 10:36 [SORIANO y PARAGUAY SFT 1068006305  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

8/2/2019 10:38 [CANELONES y HECTOR SFT 1061002271  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

GUTIERREZ RUIZ TARIFA 

15/2/2019 15:22 | R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013232 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 

13/2/2019 12:40 [JOSE ENRIQUE RODO y GABOTO [SFT 1057003147  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


8/2/2019 145 [25 DE MAYO y COLON SFT 6640005328 — [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 


TARIFA 


6/2/2019 20:24 [AV DAMASO ANTONIO SA 865295 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 
LARRANAGA y CAP HIPOLITO MATRICULA 
MORDEILLE 


18/2/2019 3:27 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011017 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


3/2/2019 0:12  [AVDRJUAN ANDRES CACHON y [SA 827224 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
RBLA WILSON LICENCIA 

9/2/2019 9:16 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6530014006 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


1/2/2019 17:25 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013991 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
/2/2019 13:50_ [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5550014180 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


al 


e 


es) 


MALDONADO IZQUIERDA 
MALDONADO 

MALDONADO LICENCIA 
MATEO CABRAL 


E 
E 
E 
|[B569059 | 
|[B569253 | 
E 
BDS 345 

PE 
PE 
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17:10 AV DAMASO ANTONIO ANTIRREGLAMENTARIA 
LARRANAGA 

17:10 AV DAMASO ANTONIO LICENCIA 
LARRANAGA 


BGA 0062 [10/2/2019 15:30 | R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 6480020375 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
BTU 1155 — [18/2/2019 10:40 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 6530014074 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 


PALADINO ZONAS DE CARGA 
THIEBAUT GARAJE 
THIEBAUT 

GOMEZ 


CAA 3552 |8/2/201920:21 [URUGUAYANA y ALBERTO GM 4630019178 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

CAA 8750  |13/2/2019 19:53 [URUGUAYANA y ALBERTO GM 5030013251 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


CAA 9781 |9/2/20196:36  |URUGUAYANA y ALBERTO GM 6530014015 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

CAA1652 — |12/2/2019 13:14 [SORIANO y JULIO HERRERA Y SFT 1068006398  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
OBES TARIFA 


CAA2557  |12/2/2019 17:57 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 4630019311 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
AV RAMON ANADOR 

CAA5943 — |13/2/201913:5 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 4630019342 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
AV RAMON ANADOR 

CAA9333  |16/2/2019 8:15 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6020011376 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


CAB 1099 [15/2/2019 11:23 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 5680011906 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GARCIA 
CAB666  |11/2/2019 21:20 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5550014188 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


CAB2425 8/2/2019 10:0 0 [|AV8 DE OCTUBRE y PSJE ASILO  |SFM 664000489 — |ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


CCA 9424 [11/2/2019 20:5 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011895 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja | 5 | 


CCA6213 — |14/2/2019 10:29 [SORIANO y PARAGUAY SFT 1057003224 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONA! MA 
TARIFA 
12/2/2019 13:31 | ANDES y AV URUGUAY SFT 1040003631 | ART. 1/110/A: EST. SIN 
CCA6213 TARIFA 
CCA6496 — [8/2/201910:37 [CANELONES y DR AQUILES R SFT 1061002269 | ART. 1/110/A: EST. SIN 
LANZA TARIFA 
E 


CCA7666 15/2/2019 12:54 |SORIANO y ZELMAR MICHELINT |[SFT 1068006513 _ | ART. 1/110/B: TICKET E 


MITRE TARIFA 
MITRE TARIFA 


CCB 4521  |9/2/20198:41  |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014821 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja | 5 | 


CCB 4709 [11/2/2019 6:33 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011843 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
CCB 8843 — [|5/2/201915:58 [| AV.GRAL. FLORES y CHUBUT SA 0773401 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
CCB5811 — |7/2/201917:23 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014783 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


CCB6870 [15/2/2019 20:44 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014196 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


CCB6974 — [6/2/2019 12:43 [MERCEDES y CONVENCION SFT 1040003353 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 

CCB9317 — [13/2/2019 11:12 [CIUDADELA y PIEDRAS SFT 1068006460 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 

CCB9360  |10/2/2019 10:29 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |[CGM 6430012577 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 

AVRAMON ANADOR 

CCB9592 — [6/2/2019 15:49 [MERCEDES y ANDES SFT 6640004997 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 

TARIFA 


CCG359 — |10/2/2019 23:4 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020344 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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CO 311 12/2/2019 16:45 | AY CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 4630019307 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
CAMAMBU 

CCK 079 — [17/2/2019 4:35 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014923 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 

CCK079 [17/2/2019 4:35 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 5440014923 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
CAMAMBU 


COM 1422 [11/2/2019 12:3 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020347 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


A A e 
FLANGINI 
a A a E 
LICENCIA 
ANTIRREGLAMENTARIA 
NO VISIBLE 
a O ina | 7 
JOSE BATLLE Y ORDONEZ 
CAMAMBU 
GOMEZ 
DE PROTEO 
TARIFA 
TARIFA 
TARIFA 


CGM 6810004899 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


SFT 1040003596 
TARIFA 


2 


ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 


EAY 694 9/2/2019 6:8 CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004844 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


EBE 618 7/2/2019 9:53 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5220010266 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CAMAMBU 

EFM0841 — [12/2/2019 13:33 [PAYSANDU y FLORIDA SFT 1057003088 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

EMA1706 [12/2/2019 11:24 [SARANDI y COLON SFT 1068006378 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

EMA1706 [13/2/2019 11:19 [SARANDI y COLON SFT 1068006473  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

EMA5813 — |12/2/2019 11:14 |[TACUAREMBO y AV URUGUAY — |SFT 1040003592  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


EMA9111 — [6/2/2019 16:14 [RINCON y JUAN CARLOS GOMEZ |SFT 6640005098  |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
EMB 0276 [9/2/2019 13:23 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5270008488 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


EMB 7031 [22/1/2019 11:22 | AV RIVERA y AV LUIS PONCE SA 0761101 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
EMB 7371  |11/2/2019 17:45 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011863 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
GOMEZ 


EMB2162 — [12/2/2019 13:24 [CONVENCION y COLONIA SFT 1068006310 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


EMB2640 8/2/2019 14:37 [YI y GALICIA SFT 6640005361  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

EMB4349 12/2/2019 11:6 | MERCEDES y EJIDO SFT 6640005211  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

EMB4528 13/2/2019 11:32 | WILSON FERREIRA ALDUNATE y [SFT 1057003115 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
SAN JOSE TARIFA 


* | 
? | 
? | 
A | 
|? 
A | 
| 8 | 


EMB4735 — |12/2/2019 16:46 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6480020333 | ART. 1/106: Cruzar o gi n luz roja 


EMB5301 — [8/2/2019 11:37 [CONVENCION y SAN JOSE SFT 1040003566 [| ART. 1/110/A: EST. SIN 
TARIFA 
EMB5385 — |14/2/2019 12:32 [SORIANO y ZELMAR MICHELINI |SFT 6640005302  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
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E 

TARIFA 

DE PROTEO 

LANZA TARIFA 

AV RAMON ANADOR 

AV RAMON ANADOR 

AV RAMON ANADOR 

AV RAMON ANADOR 

AV RAMON ANADOR 

AV RAMON ANADOR 

AV RAMON ANADOR 
LICENCIA 
NO VISIBLE 

IBIROCAHY 


ETU 5151  |8/2/20196:20  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010285 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
FAI 510 4/2/2019 22:15 |YAGUARON y LA PAZ SA 0801148 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


LICENCIA 
RBLA WILSON LICENCIA 
fra 7403 6/2/2019 20:56 | AV DAMASO ANTONIO SA 0754183 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LARRAÑAGA y CAP HIPOLITO LICENCIA 
MORDEILLE 
lO o E 
GOMEZ 


FRB 3854 — [9/2/201916:14 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003313 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FRB 5088 [11/2/2019 23:22 |[R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5550014191 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


FRB 7929 — [11/2/2019 9:57 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011846 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 


FRB2989 — [13/2/2019 14:19 | YI y CERRO LARGO SFT 1040003580 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


FRB8814 15/2/2019 14:30 [FLORIDA y PAYSANDU SFT 1057003077 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


FRC 1364 [11/2/2019 0:34 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020346 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


FRC1504 — [8/2/201914:24 [YI y CERRO LARGO SFT 1040003652 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 


ERC1504 [11/2/2019 7:47 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020377 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FRD 1636 [15/2/2019 17:6 |AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004864 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
FRD 2400 [10/2/2019 5:7 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020337 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


FRD 7544  |16/2/20197:50 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM6020011349 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
FRD 9892 — [14/2/2019 19:15 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019404 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 
FRD1021 — [13/2/2019 12:55 [MINAS y COLONIA SFT 1057003156 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


FRD1201 [14/2/2019 5:40 [AV 18 DEJULIO y YAGUARON CGM 4630019414 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


FRD4411 — [16/2/2019 8:52 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6020011379 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

FRD5210 — [6/2/2019 14:12 [RIO BRANCO y PAYSANDU SFT 6640005022  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

FRD9604 — [13/2/2019 14:30 [PAYSANDU y AV GRAL SFT 1040003574 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
RONDEAU TARIFA 

FRD9627 — [16/2/2019 12:48 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020666 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


EXR 755 9/2/2019 21:47 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011788 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


GAA3048 [12/2/2019 13:20 | AY URUGUAY y RIO BRANCO SFT 1061002331  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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GAA3048 — [6/2/2019 14:11 [AV URUGUAY y JULIO HERRERA [SFT 1040003452  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
Y OBES TARIFA 
GAA6809 — [6/2/2019 15:49 [25 DE MAYO y SOLIS SFT 6640005078 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
GAA7525 [12/2/2019 11:26 | ALZAIBAR y RECONQUISTA SFT 1068006382  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
GAA9781 [8/2/2019 11:28 [AV 8 DE OCTUBRE y BV JOSE SFM 6640004906 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BATLLE Y ORDOÑEZ ZONAS DE CARGA 
GAB 3926 [3/2/2019 0:35 [AV DRJUAN ANDRES CACHON y |SA 0755372 ART. 1/34: SIN PLACAS DE 0,99 
RBLA WILSON MATRICULA 
GAB1558 [15/2/2019 14:42 [MALDONADO y EJIDO SFT 1057003065 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
GAB3537 [11/2/2019 15:8 [AV AGRACIADA y GRITO DE SFM 1057002928 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ASENCIO ZONAS DE CARGA 
GAB3840  [8/2/201911:0. [MERCEDES y VAZQUEZ SFT 1040003532  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NN 
TARIFA 
GAB3908 — [6/2/2019 14:22 [PIEDRAS y JUNCAL SFT 6640005026  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR MG 
TARIFA 
GAB3912 — [8/2/2019 14:49 [25 DE MAYO y PRIMERO DE SFT 1068006565 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
MAYO TARIFA 
GAB3912 [6/2/2019 16:22 [25 DE MAYO y PRIMERO DE SFT 6640005120 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
MAYO TARIFA 
GAB4915 — [8/2/2019 17:25 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE |RIM 6350002137 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
MEDINA 
GAB5476 — [12/2/2019 10:40 [| ANDES y SAN JOSE SFT 6640005184 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
GAB5476 — [6/2/2019 14:38 [CONVENCION y SAN JOSE SFT 6640005034  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
GAB5476 [8/2/2019 11:36 [ANDES y SAN JOSE SFT 1040003565 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
GAO 1010 |14/2/20192:3 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011299 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 


GBA 4315 [9/2/2019 2:40 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004842 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


GBA 5589 — |12/2/2019 11:15 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019272 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
GBA4570 [13/2/2019 12:26 | CONSTITUYENTE y SALTO SFT 1057003127 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NN 
TARIFA 


[GBA5695 | 15/2/2019 7:44 AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014157 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja [| 5 | 


A 
o o o E 


HAA 3413 |11/2/2019 16:52 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011890 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MATEO CABRAL 
MITRE TARIFA 
DE PROTEO 
CAMAMBU 
il lo sl 
DE PROTEO 
TARIFA 


HAB5027 — |11/2/2019 13:44 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020382 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
HAO376 — |12/2/20190:23 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020540 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


HAX827 [16/2/2019 14:42 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020618 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


HAZ 068 — |11/2/2019 15:55 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011888 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


HAZ811 6/2/2019 16:15 [RINCON y JUNCAL SFT 6640005100 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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HBC779 8/2/2019 17:1  |HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE |RIM 6350002134 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MEDINA 
HBC931 3/2/2019 13:18 | MERCEDES y FLORIDA SFT 1057003182  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 


1 
HBD 381  |16/2/2019 8:58 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014056 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
HBI315 L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5300014192 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


1/2/2019 0:46 

IA A2370 13/2/2019 13:18 | MERCEDES y ANDES SFT 1057003185  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

IA A2370 8/2/2019 10:51 | MERCEDES y FLORIDA SFT 1040003507  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


j 5 

5 

: 2 

TA A2370 12/2/2019 11:1 [MERCEDES y FLORIDA SFT 6640005205  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 

: 2 

5 

5 

5 


1AA2630 8/2/2019 20:35 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630019179 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 
S 


IAB 5189 8/2/2019 20:33_ [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004830 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
TAB5514 6/2/2019 15:13 |PIEDRAS y MISIONES FT 1040003467 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


1 


TAC 2751 9/2/2019 8:46  |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630019189 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


TAC 4688 9/2/2019 15:35 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003311 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


LA DE HERRERA MATRICULA 
RBLA WILSON NO VISIBLE 


TAC 7999 15/2/2019 11:30 | R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013231 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
1 


1AC2144 1/2/2019 16:21 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020486 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
TAC5553 13/2/2019 11:33 [JULIO HERRERA Y OBES y SAN SFT 1057003117  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
JOSE TARIFA 
1AC6112 8/2/2019 10:52 | MERCEDES y CONVENCION SFT 1040003509 — [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
1AC8081 12/2/2019 13:39 | FLORIDA y CANELONES SFT 1057003095  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
TIAD 1295 11/2/2019 2:10 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 4630019226 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


TIAD 3101 8/2/2019 14:29 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5440014813 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
TAD 7796 9/2/2019 4:15 _|LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011780 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


TIAD 7895 5/2/2019 9:37 [RAMBLA OHIGGINS y DR SA 835553 ART. 1/68: CIRCULAR POR 
ALEJANDRO GALLINAL IZQUIERDA 
1AD5208 8/2/2019 13:0. [SORIANO y ZELMAR MICHELINI |SFT 1068006333  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
1AD9030 15/2/2019 14:7 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011336 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
lae 5630 2/2/2019 12:12 |[DRJAVIER BARRIOS AMORIN y  |SA 834103 ART. 1/111/1: EST EN ENTRADA 
AV 18 DEJULIO GARAJE 
1AE2876 8/2/2019 11:54 [CANELONES y ZELMAR SFT 6640005166  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
MICHELINI TARIFA 
1AE3380 6/2/2019 15:53 |BUENOS AIRES y COLON SFT 6640005087  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
1AE5889 15/2/2019 14:6 [CANELONES y DR AQUILES R SFT 1068006502  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
LANZA TARIFA 
TAE7390 15/2/2019 19:6 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6020011368 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


ICE 320 3/2/2019 2:23 [SARANDI y JUAN CARLOS SA 834124 ART. 1/5/A: USO INDEBIDO ACERA 
GOMEZ 


1AD1925 8/2/2019 14:56 |BRECHA y RECONQUISTA SFT 1061002375  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

ICM 858 8/2/2019 10:13 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 5440014808 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


5 
0,99 
5 
2 
2 
2 
5 
0,99 
2 
2 
5 
0,99 
2 
2 
2 
5 
4 
5 
5 
5 


ICR 219 8/2/2019 23:14 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004835 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
ICR 219 11/2/2019 14:13 | ¿NO MALDONADO y TURIN CGM 6080010974 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ICT2551  [6/2/201920:35 [CAP HIPOLITO MORDEILLE SA 866257 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
y AV DAMASO ANTONIO LICENCIA 
LARRAÑAGA 
ICT2551  [6/2/201920:35 [CAP HIPOLITO MORDEILLE SA 866257 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 0,99 
y AV DAMASO ANTONIO NO VISIBLE 
LARRAÑAGA 
JEB0795 12/2/2019 11:14 ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
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Y OBES TARIFA 
SOLIS TARIFA 
GOMEZ 


JFL 386 7/2/2019 18:13 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004798 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


JSJ 0585 15/2/2019 9:53. [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 6020011326 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 

JY] 0902 10/2/2019 12:2 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 5030013200 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
CALDAS 


JYO 3568 [10/2/2019 16:26 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5220010320 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


JYO 6443 5/2/2019 8:50 |RBLA TOMAS BERRETA y RAFAEL |SA 835551 ART. 1/111/L: EST JUNTO A 3 
BARRADAS CANTERO CENTRAL 


JYO 9148 [11/2/2019 12:34 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6480020348 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


JYO0975 12/2/2019 13:19 [RIO BRANCO y COLONIA SFT 1061002328 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
JYO4427 12/2/2019 11:14 | AY URUGUAY y DR JAVIER SFT 1068006356 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
BARRIOS AMORIN TARIFA 


JYO7550 16/2/2019 10:15 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014205 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


OBES TARIFA 
DOBLE FILA 


KAL 1927 — |8/2/2019 12:14 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014110 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 


MALDONADO 

TARIFA 
P FABINI TARIFA 
GOMEZ 


KCA 3545 [7/2/2019 23:4 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5440014801 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


KCA 3750 [8/2/2019 5:56 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6530013976 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


KCA2597 — [8/2/2019 0:49 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5030013220 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
KCA3112  |8/2/201913:23 [CERRITO y BARTOLOME MITRE — [SFT 1061002343  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
KCA3658 — |6/2/201916:5 [AV URUGUAY y TRISTAN SFT 6640005038  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
NARVAJA TARIFA 
KCA3792 — |14/2/201911:1 [SORIANO y CONVENCION SFT 1040003676 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
KDA4874 — |10/2/2019 22:54 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 4630019213 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
AV RAMON ANADOR 
KDA7490 [15/2/2019 14:32 [RIO BRANCO y PAYSANDU SFT 1057003080 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
KDC 870  |5/2/20198:32 [AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y [SA 835926 ART. 8/19: BASURA EN LA VIA 2,47 
COLONIA PUBLICA 
KDC870  |5/2/20198:30 [AV LIB BRIGGRAL LAVALLEJA y [SA 835925 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
COLONIA 
KDC870  |5/2/20198:30 [AV LIB BRIGGRAL LAVALLEJA y [SA 835925 ART. 01/3: DESOB A SEÑALIZACIÓN 
COLONIA 
KDM 707 — [12/2/2019 16:53 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019251 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GOMEZ 
KMA 5289 [15/2/2019 17:23 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6810004885 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 
KMA1361  [8/2/201915:10 [AV AGRACIADA y JOSE NASAZZI [SFM 6640004911 [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
KMA4069 [12/2/2019 10:41 |[CONVENCION y SAN JOSE SFT 6640005186 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
KMA4069 [13/2/2019 11:32 | CONVENCION y SAN JOSE SFT 1057003114 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
KMA5095 — |13/2/2019 14:53 [AV AGRACIADA y GRITO DE SFM 1061002298 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ASENCIO ZONAS DE CARGA 
KMA8628 [8/2/2019 10:14 [AV8 DE OCTUBRE y CNO SFM 6640004893 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
MALDONADO ZONAS DE CARGA 
KMA9626 [6/2/2019 16:38. [AV URUGUAY y DR JAVIER SFT 6640005049 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
BARRIOS AMORIN TARIFA 
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Kmb 5814  |28/1/2019 7:43 | AVELINO MIRANDA y AV ITALIA |SA 897404 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


KMB 7105 [3/2/2019 16:29 [R REP DE MEXICO y ARAUCANA |SA 0777565 ART. 1/5/C: EST. SOBRE ACERA 


KMB 9650 [10/2/2019 7:51 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011805 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
GOMEZ 

KMB2533 — [12/2/2019 10:35 [SORIANO y ZELMAR MICHELINI |SFT 1068006301  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR o 

TARIFA 

KMB5203  |17/2/2019 0:12 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GM 5060009222 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 

KMB6849 — [16/2/20197:31 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6020011374 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
DE PROTEO 

KNH 1777 [10/2/2019 0:41 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y [|CGM 5440014880 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 


KRA 2558 [11/2/2019 22:53 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5680011878 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad [| 8 | 


KRA2297 — [12/2/2019 11:12 | AY URUGUAY y GABOTO SFT 1068006348 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
KRA2611 — [7/2/201918:14 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 5060009205 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


laa 9320 17/2/2019 9:10 [BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6480020702 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
LAA 9975 — [10/2/2019 13:39 [L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020521 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 8 | 


LAA1543 — [6/2/201916:7 [AV URUGUAY y CARLOSROXLO |SFT 6640005045  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

LAA1543 — [8/2/201911:19 [TACUAREMBO y AV URUGUAY — |SFT 1040003528  [ART.1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

LAA2108 — [6/2/2019 14:11 [RIO BRANCO y PAYSANDU SFT 6640005020 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


LAA2164 — [12/2/2019 11:23 [25 DE MAYO y MISIONES SFT 1040003605 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LAA2378 — [8/2/201912:20 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010334 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad — 
GOMEZ 


LAA4144 [10/2/2019 0:34 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020466 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 
LAA4669 — [6/2/201916:13 [RINCON y ITUZAINGO SFT 6640005096 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


LAA7393 — [12/2/2019 13:38 [SORIANO y FLORIDA SFT 1057003094 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 


LAA7954 — [13/2/2019 10:38 [25 DE MAYO y MISIONES SFT 1068006406 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR — 
TARIFA 
LAA8952  |12/2/2019 10:33 [SORIANO y CARLOS QUIJANO — [|SFT 6640005181  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LAA9543 [10/2/2019 11:5 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6480020473 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
LAB 2006  |2/2/20199:19 [AV COLOMBES y RBLA SA 0773269 ART. 1/5/C: EST. SOBRE ACERA 4 
REPUBLICA DE CHILE 


LAB 2660  [8/2/20195:29 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6470013633 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
LAB 2660 [12/2/2019 5:27 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5680011881 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


MA ABELLA DE RAMIREZ MATRICULA 

GRAL LAVALLEJA MATRICULA 
IBIROCAHY 

GARZON ZONAS DE CARGA 


LAB8241  [9/2/20191:28 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011777 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


COOPER 
ALZAIBAR TARIFA 
GOMEZ TARIFA 
GOMEZ TARIFA 
PROHIBIDO 
MITRE TARIFA 
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MITRE TARIFA 

LAVALLEJA TARIFA 

MANUEL FREIRE ZONAS DE CARGA 
TARIFA 


LAB8247 — [9/2/2019 11:44 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020424 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


LAB8247 — |9/2/201914:56 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020425 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 

LAC 1517 — [14/2/201917:5 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019408 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

lac 4173 1/2/2019 9:38. [DR PABLO DE MARIA y CNEL SA 896021 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BRANDZEN ZONAS DE CARGA 

LAC 5082 — [10/2/2019 17:20 |URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008511 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

LAC 5559 [11/2/2019 10:19 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 6480020433 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GARCIA 

LAC 6569  |27/1/20190:30 |RBLA COST MA ABELLA DE SA 897261 ART. 1/142: NO PRESENTAR VEHIC. 2,47 
RAMIREZ y L A DE HERRERA A INSP 

lac3578 6/2/2019 9:29  [HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE [RIM 5600002056 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
CHIANCONE 

LAC3688 — [6/2/2019 14:6 [PLAZA INDEPENDENCIA y SFT 1040003412  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
CIUDADELA TARIFA 

LAC4621 — [7/2/2019 18:14 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 5060009206 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

LAC5805 — |15/2/2019 12:45 [YAGUARON y COLONIA SFT 1068006510  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

LAC6049 — [8/2/2019 14:43 [DR AQUILES R LANZA y SFT 1040003664 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 

MALDONADO TARIFA 


LAC6443 — [10/2/2019 5:37 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020471 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 


LAC6529 — |6/2/201916:7  |AV URUGUAY y MINAS SFT 6640005042 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


LAC7179 — [12/2/2019 17:58 [PEDRO OLMIDA y AV 8 DE SFM 1057002960 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
OCTUBRE ZONAS DE CARGA 
LAL6313 — [13/2/2019 13:20 [CERRO LARGO y ANDES SFT 1057003192 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


LAL6886 — [6/2/2019 12:49 [GALICIA y RIO NEGRO SFT 1040003346 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
LAL6995 [8/2/2019 13:33 [PIEDRAS y BARTOLOME MITRE  |SFT 1068006516 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LAL7023 [16/2/2019 8:51 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6020011378 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
LBA2954 [8/2/2019 10:33 [SORIANO y SANTIAGO DE CHILE |SFT 1061002262  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LBA5546 — |13/2/2019 11:13 [AV 8 DE OCTUBRE y GRAL FELIX [SFM 1061002294 [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
LABORDE ZONAS DE CARGA 
LBA6070 [12/2/2019 10:56 | CIUDADELA y SORIANO SFT 6640005203  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LCA 1639 — [5/2/2019 10:49 [28 DE FEBRERO y CNO ARIEL SA 0760540 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
- ZONAS DE CARGA 
LCA 1749 — |16/2/2019 13:23 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6020011351 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
LCA 1749 — [3/2/2019 2:18 [BUENOS AIRES y JUAN CARLOS [SA 865260 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 1,48 
GOMEZ SEG 
LCA 5956 — |10/2/2019 11:25 | AY DRJUAN BAUTISTA ALBERDI [CGM 5550014189 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
COOPER 
LCA 9083 — |20/1/20191:16 |RBLA PTE CHARLES DE GAULLE |SA 723173 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
L A DE HERRERA LICENCIA 
LCA 9083 — |20/1/20191:16 |RBLA PTE CHARLES DE GAULLE |SA 723173 ART. 1/81: MARCHA ATRAS 0,3 
L A DE HERRERA INNECESARIA 
LCA 9369  [7/2/201912:0. [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 5060009182 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
LCA4204 [12/2/2019 11:26 [ZABALA y RECONQUISTA SFT 1068006384 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LCA4204 [8/2/2019 13:12 [ZABALA y RECONQUISTA SFT 1068006291 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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|R REP DE MÉXICO y COSTA RICA | 


LCA9809 — [10/2/2019 17:50 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014129 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


4/2/2019 8:13 ILVESTRE BLANCO y OBLIGADO |SA 0777248 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

LCB1565  [8/2/201912:12 [PAYSANDU y CUAREIM SFT 6640005218  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

LCB1694 [13/2/2019 13:10 [PARAGUAY y AV 18 DE JULIO SFT 1057003172  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 
LCB1814 — [16/2/2019 17:44 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 5060009218 [ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
MATEO CABRAL 


CB3376 [16/2/2019 12:39 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA [CGM 5300014207 [ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
8/2/2019 6:57 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004905 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


1 
LDA3348 — [12/2/2019 14:53 [SORIANO y RIO NEGRO SFT 1026002049 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR NN 
TARIFA 
LDA3348 [14/2/2019 10:29 [SORIANO y RIO NEGRO SFT 1040003635 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR NN 
TARIFA 
LDA3581 — |12/2/2019 13:17 [WILSON FERREIRA ALDUNATE y [|SFT 1061002322 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
CANELONES TARIFA 
LDAs678 — |13/2/2019 11:33 [JULIO HERRERA Y OBESy SAN — [|SFT 1057003116  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
JOSE TARIFA 
LDA5157 — [12/2/2019 10:49 [SORIANO y SANTIAGO DE CHILE |SFT 6640005192  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NN 
TARIFA 


2 
2 
2 
2 
2 
2 


FLORIDA TARIFA 
DE PROTEO 
GOMEZ 


G 
GM 
LDA7028 9/2/201919:1 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014864 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
GM 


LDA7028 — [15/2/2019 10:45 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020626 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 
LDA7464 [15/2/2019 14:20 [RECONQUISTA y MISIONES SFT 1068006489  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDA7464 — [6/2/201915:3 [RECONQUISTA y MISIONES SFT 1040003462  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDA7464 [13/2/2019 11:25 [RECONQUISTA y MISIONES SFT 1068006484  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDA7549 — [8/2/2019 14:54 [ZABALA y RECONQUISTA SFT 1068006576  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDA7549 — [13/2/2019 10:48 [RINCON y CIRCUNVALACION — [SFT 1068006428  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
DURANGO TARIFA 
LDA7549 — [6/2/2019 16:47 [SARANDI y TREINTA Y TRES SFT 6640005142 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDA8932 — [7/2/201911:18 [AVDRJUAN BAUTISTA ALBERDI [CGM 5220010261 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
COOPER 
LDA9001 — [6/2/2019 14:9 [PAYSANDU y CONVENCION SFT 1040003415  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDA9112  [9/2/201910:9 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 5220010306 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
LDB 1046 — [16/2/2019 16:58 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6810004891 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 


LDB 2950 [10/2/2019 10:29 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010970 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
LDB 4093 — [18/2/2019 10:35 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011022 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


ldb 4276  [|9/2/201923:4 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6480020464 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 

LDB 4522 [15/2/2019 20:4 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 5680011913 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
CALDAS 


LDB 4536  |11/2/20191:7  |LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020502 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


LDB 4901  [9/2/201917:24 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019202 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


LCB 1193 
LDA 7955 
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LDB 4980 [3/2/2019 2:55 [BUENOS AIRES y JUAN CARLOS [SA 741371 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
GOMEZ SEG 


LDB1905 12/2/2019 13:31 | ANDES y COLONIA SFT 1040003629 — [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LDB2581 8/2/2019 16:19 [MERCEDES y YAGUARON SFT 6640005410  [ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
1 


CAMAMBU 
ANTONIO LARRANAGA ZONAS DE CARGA 
TARIFA 
DE PROTEO 
EUGENIO GARZON SEG 
DE PROTEO 
REPUBLICA FRANCESA MATRICULA 
REPUBLICA FRANCESA ANTIRREGLAMENTARIA 
REPUBLICA FRANCESA RUIDOSO 
REPUBLICA FRANCESA LICENCIA 
N 


y 
y 
1 
y 
1 
1 


1 
1 
0 
1 
0 
0 


LEE 195 13/2/2019 20:53 [JUAN MARIA GUTIERREZ y SA 896999 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 
REPUBLICA FRANCESA NO VISIBLE 

LFA2653 15/2/2019 12:52 | CUAREIM y COLONIA SFT 1068006532  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

LFA5042 12/2/2019 13:15 [CANELONES y JULIO HERRERA — [SFT 1061002317  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
Y OBES TARIFA 

LGA3195 16/2/2019 12:7 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |[CGM 5440014932 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 

LGA5043 7/2/2019 9:51. [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6640005003 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


LGA5102 9/2/2019 22:27 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014122 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


GOMEZ 
| 
REQUENA GARCIA 
REQUENA GARCIA IMPRUDENCIA 
5 
5 


JOSE BATLLE Y ORDONEZ 
le o 
MATEO CABRAL 
a e e | 
BUXAREO LICENCIA 
A o | 
FLANGINI 
GOMEZ 


LHA 8202  |12/2/20197:27 |AV ITALIA y MATAOJO CGM 6530013956 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


LHA1524 [13/2/2019 10:31 | AV URUGUAY y RIO NEGRO SFT 1057003105 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LHA3469 — |16/2/2019 10:17 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020689 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
LHA4537 — [6/2/2019 16:18 [CIUDADELA y PARANA SFT 6640005106 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
LHAs593  |8/2/201915:35 [HIPOLITO YRIGOYEN y FELIX DE [RIM 6350002121  [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MEDINA 
LHA6063 — [12/2/2019 11:10 [MERCEDES y EDUARDO SFT 1040003588 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
ACEVEDO 


LFA2341 16/2/2019 23:24 | R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014213 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


48 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
5 
48 
99 
48 
99 
99 
5 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
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LHA6818 — [8/2/2019 14:11 [RINCON y ZABALA SFT 6640005334 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
LHA7386 — [15/2/2019 14:37 |CUAREIM y COLONIA SFT 1057003067 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
LHA8208 — [14/2/2019 12:21 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011309 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
LJA 1600  |9/2/201914:16 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 4630019195 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
MATEO CABRAL 
LJA 2604 — [13/2/2019 10:11 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019321 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 


[LJA 2663 [15/2/2019 17:32 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6020011365 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad | 5 | 


LJA3773 6/2/2019 14:37 [| ANDES y SAN JOSE SFT 6640005033 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NON 
TARIFA 


[LKA 1998 [10/2/2019 15:22 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5220010316 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
Ika 2065 1/2/2019 15:25 |R REP ARGENTINA y EJIDO SA 558325 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 


LMA2360 [12/2/2019 9:40 [AV AGRACIADA y FRANCISCO SFM 1061002277 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
GOMEZ ZONAS DE CARGA 


LOA 1358 — [9/2/2019 12:37 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004852 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


AV RAMON ANADOR 
ZONAS DE - CARGA. 
a a lid E 
ZONAS DE : CARGA 
REPUBLICA DE CHILE A INSP 
REPUBLICA DE CHILE ANTIRREGLAMENTARIA 
poor foo [ER 
MARZO LICENCIA 
MARZO ZONAS DE CARGA 


MAA 6257 [9/2/2019 8:37  |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003301 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
MAA 6652 [10/2/2019 15:38 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020408 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MAA 8018 [10/2/2019 18:22 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y — |CGM 5030013240 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


MAA5945 [16/2/2019 11:10 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014206 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


LORENZO FERNANDEZ GARAJE 
LORENZO FERNANDEZ 

a ll E 
MATEO CABRAL 


MAB 4588 [16/2/2019 6:15 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004868 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
MAB 4642 [10/2/2019 12:58 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020506 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MAB 6588 [9/2/2019 16:43 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020394 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


mab 8946 [6/2/2019 19:40 [CNO CARRASCO y LUGO SA 897576 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LICENCIA 


mab 8946 [6/2/2019 19:40 [CNO CARRASCO y LUGO SA 897576 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
MAB 9173 [16/2/2019 19:0. [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014026 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


MAB 9970 [13/2/2019 12:56 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019371 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

MAB1757 [12/2/2019 17:43 [AV AGRACIADA y MATURANA — [SFM 6640005057 |[ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 

ZONAS DE CARGA 

MAB1966 |7/2/201912:3 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6640005004 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

MAB3915  |15/2/2019 12:59 [SORIANO y DR JAVIER BARRIOS [|SFT 1068006528 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
AMORIN TARIFA 


MAB3976 — [10/2/2019 1:39 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5030013206 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MAB4100  [|9/2/201913:33 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 4630019193 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
MATEO CABRAL 

MAC 2840 [16/2/2019 8:56 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6020011380 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


MAC 3199 [16/2/2019 3:28 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014047 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MAC 6328 |27/1/2019 1:10 [R REP DEL PERU y FELIX SA 897930 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 0,99 
BUXAREO NO VISIBLE 

MAC 6829 [20/1/2019 16:15 [RBLA ARMENIA y BENIGNO SA 0769350 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
PAIVA 
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MAC 8243 [7/2/20198:51 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 5220010271 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GARCIA 


MAC3976  |13/2/2019 14:6 [CERRO LARGO y EJIDO SFT 1057003203 |ART. 1/110/8: TICKET VENCIDO 


A e 

VILLAGRAN ZONAS DE CARGA. 

o pr e | 
COLON TARIFA 

pl o ol E 
FLANGINI 


MAD 154 [9/2/2019 20:30 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010949 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


a a 
LA DE HERRERA LICENCIA 
LA DE HERRERA 


MAD 4262 |15/2/20197:41 |AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014156 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MAD 4901 [7/2/2019 14:43 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 5060009198 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
MATEO CABRAL 
MAD 4936 [11/2/2019 7:38 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013989 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MAD 4954 [9/2/2019 14:11 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019185 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


MAD 7489 [3/2/2019 2:59 [BUENOS AIRES y BARTOLOME [SA 897939 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
MITRE LICENCIA 

MAD 7489 [3/2/2019 2:59 [BUENOS AIRES y BARTOLOME [SA 897939 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
MITRE SEG 

MAD 8729 [10/2/2019 16:59 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 5030013238 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 

MAD 9997 [12/2/2019 18:21 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019255 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad A — 
FLANGINI 

MAD3639 —|13/2/2019 16:59 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019332 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GOMEZ 

MAD6044 [13/2/2019 13:83. [MALDONADO y PARAGUAY SFT 1057003170 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

MAD9280 [8/2/2019 15:0. [25 DE MAYO y BARTOLOME SFT 1061002378  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
MITRE TARIFA 

MAD9493  |11/2/20197:53 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5030013246 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


MAD9515  |6/2/201915:17 [ZABALA y RBLA FRANCIA SFT 6640005060 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
MAE 1762 [14/2/2019 14:32 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 5300014148 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MAE 2492 |11/2/2019 16:11 | AV DRJUAN BAUTISTA ALBERDI |CGM 5440014834 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
COOPER 

MAE 2875 [16/2/2019 5:14 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 6530014081 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 

MAE 2898  [12/2/20190:10 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 5680011903 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
CAMAMBU 

MAE 9078 [15/2/2019 15:30 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6020011356 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CALDAS 

MAE 9078 |15/2/2019 15:30 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6810004884 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 

MAE1744  |13/2/20198:6  [AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN SFM 1061002282 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O MN 
ABREU ZONAS DE CARGA 

MAE4310 — [6/2/2019 13:49 [PIEDRAS y ITUZAINGO SFT 1040003362 | ART. 1/110/A: EST. SIN 

TARIFA 

MAE4602 — [13/2/2019 12:38 | CARLOS ROXLO y JOSE ENRIQUE |SFT 1057003145 | ART. 1/110/A: EST. SIN 
RODO TARIFA 

MAE7380 [8/2/2019 11:38 [WILSON FERREIRA ALDUNATE y |SFT 6640005163 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
SAN JOSE TARIFA 


MAE7710 _ [6/2/2019 16:17 | AV URUGUAY y FLORIDA SFT 1061002255 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


| 1 | 
MAE7710 [12/2/2019 11:19 | ANDES y AV URUGUAY SFT 1040003598  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR MN 
TARIFA 


MAE8323 6/2/2019 15:59 | MERCEDES y TACUAREMBO SFT 6640005015 ART. 1/110/A: EST. SIN 
TARIFA 
MAE9014 8/2/2019 15:24 [MERCEDES y EDUARDO SFT 6640005390 ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
ACEVEDO 
MAE9716 8/2/2019 13:19 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010337 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
MAF 1121 [5/2/2019 11:47 [PIEDRAS y COLON SA 0764471 ART. 1/111/p: Est. en ciclovia o 
bicisenda 
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MAF 1793 [16/2/2019 15:45 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5680011922 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CAMAMBU 


MAF 2774 [8/2/2019 12:16 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020421 |ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MAF 2929 [15/2/2019 6:23 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6430012599 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
FLANGINI 


MAF 5593 [9/2/2019 16:37 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003314 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
MAE 6393 [17/2/2019 8:15 [AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004894 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


MAF 6627 |5/2/201917:25 [SAN QUINTIN y CNEL SA 826798 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
BOLOGNESE ZONAS DE CARGA 
MAF 6726 [12/2/2019 11:48 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019246 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 
MAF 7785 [30/1/2019 15:20 [MACIEL y CERRITO SA 895882 ART. 1/111/I: EST EN ENTRADA 
GARAJE 


MAF 8230 [11/2/2019 12:31 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5680011874 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


MAF 8618 [12/2/2019 1:45 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y [|CGM 5680011904 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 
MAF 9638 |10/2/20198:5 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020395 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MAF1121  [6/2/201916:9 | AV URUGUAY y AGRM GERMAN |SFT 6640005052 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
BARBATO TARIFA 

MAF2905 — |6/2/201914:39 [JULIO HERRERA Y OBES y SAN SFT 1040003344  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
JOSE TARIFA 


. : 2 
MAF3572 [6/2/2019 15:43 [CIRCUNVALACION DURANGO y |SFT 6640005064  [|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 
WASHINGTON 
MAF4501 — [13/2/2019 13:12 | AV URUGUAY y PARAGUAY SFT 1057003175 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
MAF4737 — |14/2/2019 11:9 [PAYSANDU y JULIO HERRERA Y [SFT 1057003225 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
OBES TARIFA 
ABONAR 2 
2 


MAF6233 — [6/2/201916:42 [PIEDRAS y MISIONES SFT 6640005132 [| ART. 1/110/A: EST. SIN NN 
TARIFA 
MAF6465  [8/2/201914:5 [25 DE MAYO y COLON SFT 6640005330 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MAF6610 [12/2/2019 12:47 [GALICIA y CUAREIM SFT 1061002311 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
MAF7224  [8/2/201911:23 [AV8 DEOCTUBRE y MARIANO — [SFM 6640004901 [ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
MORENO ZONAS DE CARGA 
MAF7651 — [8/2/2019 14:37 [CERRO LARGO y YAGUARON SFT 6640005363  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MAF8210  [8/2/201922:52 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 5220010301 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
DE PROTEO 


MAF8753 [8/2/2019 16:14 [CERRO LARGO y EJIDO SFT 6640005409 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


MAF9230 [8/2/2019 10:51 [MERCEDES y FLORIDA SFT 1040003506  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MAG 3275 [8/2/2019 9:45 [JOSE LLUPES y AV CARLOS SA 344248 ART. 1/139: CONDUCE CON 1,48 
MARIA RAMIREZ IMPRUDENCIA 


MAG 5481 |8/2/20192:57 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6530013973 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


MAG 7145 [8/2/2019 17:41 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5220010287 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 


MAG 7674 [10/2/2019 20:31 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020510 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MAG 9283 [11/2/2019 16:43 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011859 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 
MAG1113 [8/2/2019 11:7. | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO|SFT 1068006314  |ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 2 
MERCEDES TARIFA 


MAG1246 [10/2/2019 10:83. [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020520 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


MAG1844 [13/2/2019 14:3 [YI y GALICIA SFT 1057003197 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MAG2348 [12/2/2019 11:27 [RECONQUISTA y MISIONES SFT 1040003609 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MAG2379 [8/2/2019 17:23 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [CGM 5220010300 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 


MAG299 [11/2/2019 13:43 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5300014195 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


GOMEZ TARIFA 
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MAG6934 [8/2/2019 15:15 [RIO NEGRO y SAN JOSE SFT 1061002392 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
[LA DE HERRERA y CADIZ____ | 


MAGs8884 _|11/2/2019 16:17 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020534 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
1 


MAH 1133 [10/2/2019 14:59 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 6430012585 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


MAH 1464 |7/2/2019 19:25 |BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5440014802 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MAH 2131 |9/2/20195:27  |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5680011781 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


INDEPENDENCIA ZONAS DE CARGA 

Y OBES TARIFA 

CALDAS 

BATLLE Y ORDONEZ celular 
1 : 


MATEO CABRAL 
MATEO CABRAL 


5 
MAL 2755  |12/2/20198:15_ |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013997 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
MAL 2787 7/2/2019 13:26 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014036 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


MAL 3131 9/1/2019 12:20 | COLONIA y EJIDO SA 865608 ART. 01/3: DESOB A SEÑALIZACIÓN 1,48 


MAL1391 [6/2/2019 15:41 [| ALZAIBAR y SARANDI SFT 6640005063  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 


MAL1578 /2/2019 16:14 [RINCON y JUAN CARLOS GOMEZ |SFT 6640005097 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 
MAL1955 5/2/2019 12:52 | CUAREIM y AV 18 DE JULIO SFT 1068006533 _|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 1 
5 


MAL2067 4/2/2019 12:28 | GALICIA y CUAREIM FT 6640005291 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


1 
1 
MAL1498  |8/2/2019 14:12 [RINCON y TREINTA Y TRES SFT 6640005337 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
6 : 
1 
1 
MAL2154  |8/2/2019 12:12 [PAYSANDU y YI SFT 6640005219 —[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
MAL2257  |12/2/2019 11:25 |BUENOS AIRES y COLON SFT 1068006379 —[|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


MAL2619 — [15/2/2019 14:18 | COLON y RECONQUISTA SFT 1057003061  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


MAL2737 — |13/2/2019 12:55 | MINAS y COLONIA SFT 1057003157  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

MAL2922  |15/2/201913:0 [SORIANO y SANTIAGO DE CHILE |SFT 1068006500 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


M 6810004827 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
MAX 462 14/2/2019 13:17 | AV ITALIA y FRANCISCO DE 4630019432 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 
1 . : ] 


MAT 495 8/2/2019 17.0. [CNO MALDONADO y TURIN Cc 
Cc 


G 

GM 

MBA 258 6/2/2019 19:51 [BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 6480020722 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 

IBIROCAHY 

MEC 276 16/2/2019 14:51 | BV JOSE BATLLE Y ORDONEZ y CGM 6480020716 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 

MBD 092 11/2/2019 14:0 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |[CGM 5930003333 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CAMAMBU 

MBD148 7/2/2019 17:31 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |[CGM 5220010270 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
CAMAMBU 

MBD148 7/2/2019 17:31 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [|CGM 5220010270 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 2,47 
CAMAMBU 

MBF 386 9/2/2019 21:37 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y |[CGM 5440014850 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
CAMAMBU 


MBF 386 9/2/2019 21:37 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 5440014850 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
CAMAMBU 


MBH 634 12/2/2019 10:0. [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013998 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 


MBQ 803 — [8/2/2019 4:35  [AVCARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5680011775 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 

MBQ 803 — [8/2/2019 4:35  [AVCARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 5680011775 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
CAMAMBU 


MBTg854 [9/2/2019 17:4 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003315 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MBV 229 — |14/2/20190:24 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011298 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 

MBW 452 — [10/2/2019 15:23 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y [CGM 5030013236 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 
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MBY 666 16/2/2019 2:20. [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5030013256 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


MBY 733 [16/2/2019 19:20 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014029 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
MCA 220  |8/2/201911:3_ [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6810004816 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja | 5 | 


MCB 1640 [8/2/2019 20:13 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 4630019176 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 

MCB 2021 [10/2/2019 10:34 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010371 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 


MCB 3745 [11/2/2019 15:47 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6530013955 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


MCB 528 — |13/2/2019 23:40 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 4630019387 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 

MCB 528 — [13/2/2019 23:40 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  |CGM 4630019387 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
CAMAMBU 


MCB 7300  |9/2/201910:19 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003302 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MCB 7753 [11/2/2019 17:44 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5680011876 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
MCB 7993 [9/2/2019 0:34  |AV18 DEJULIO y YAGUARON CGM 6480020358 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


9/2/2019 21:55 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014851 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 
9/2/2019 21:55 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014851 | ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 
CAMAMBU 
nab 2381 — [1/2/201916:39 [AV 8 DE OCTUBRE y MARIA SA 895889 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
STAGNERO DE MUNAR ZONAS DE CARGA 
NAE5211 — [13/2/2019 13:38 [PIEDRAS y MISIONES SFT 1068006329  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
13/2/2019 11:19 [SARANDI y COLON SFT 1068006475 [| ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
NAG 7603 |15/2/2019 14:48 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6020011342 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
NAG7603  |16/2/2019 8:10 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6020011375 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
NAJ143 [16/2/2019 18:21 [ AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014928 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU, 
nak2797 — |6/2/20199:34  [HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE |RIM 5600002057 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
CHIANCONE 
NAK2797 |7/2/20199:34  [HIPOLITO YRIGOYEN y DR RIM 6350002181 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
SALVAGNO CAMPOS 
NAN 5075 |10/2/2019 2:26 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020469 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
DE PROTEO 
NAN5892 [13/2/2019 12:56 | COLONIA y CARLOS ROXLO SFT 1057003158  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
NAN5961  |7/2/201911:10 [AV AGRACIADA y VALENTIN [|CGM5440014775 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


NAO 683 — [11/2/2019 15:2 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020511 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
NAO 683 — [10/2/2019 17:0 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5220010322 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


NAP793 — [8/2/2019 20:25 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010341 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 


NAP7309 — [16/2/2019 6:49 | AV 18 DE JULIO y YAGUARON CGM 6430012609 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


NAP7335 [10/2/2019 14:0 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010373 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
NAP7866 — [8/2/2019 14:50 [WASHINGTON y COLON SFT 1068006570  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
NAR 9945 [15/2/2019 17:14 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6020011361 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 
NAS 1099 [21/1/2018 16:20 [R REP ARGENTINA y EJIDO SA 0769375 ART. 1/35: PLACAS MAL ESTADO O 0,99 
NO VISIBLE 
NAS1628 — [12/2/2019 10:53 [SORIANO y PARAGUAY SFT 6640005197  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 


NAV 4656 [16/2/2019 21:1 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004875 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


NAX 6253  [|16/2/201919:0. [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |[CGM 5680011911 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GARCIA 

NAZ8418 [15/2/2019 11:65 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6020011328 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

NBA 1003 [10/2/2019 14:13 [|URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008508 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

NBA1208  |12/2/2019 15:53 [ESTERO BELLACO y AV 8 DE SFM 1057002940 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
OCTUBRE ZONAS DE CARGA 

NCA9059 [12/2/2019 16:1 [AV8 DE OCTUBRE y PTEBERRO [SFM 1057002943 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 

ZONAS DE CARGA 
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NCC2146 [7/2/2019 8:58  [|HIPOLITO YRIGOYEN y DR RIM 6350002165 |ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
SALVAGNO CAMPOS 
NCD3025 — |13/2/2019 13:17 | AV URUGUAY y FLORIDA SFT 1057003181 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
NCD3025 [8/2/2019 11:27 [ANDES y AV URUGUAY SFT 1040003560 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR EA 
TARIFA 
OAA 9707 [5/2/2019 16:0. [| AV8 DE OCTUBRE y GDOR SA 865359 ART. 1/111/H: EST PARADA TAXI O 
VIANA BUS 
OAA9707 — [13/2/2019 11:31 [AV 8 DE OCTUBRE y ING JOSE SFM 1061002296 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
SERRATO _ ZONAS DE CARGA 
OAB6772  [11/2/20199:11 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 6080010999 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
MATEO CABRAL 
OAB 6914 [15/2/2019 12:43 [EJIDO y COLONIA SFT 1068006508 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
OAB8229 [8/2/2019 13:53 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6530013972 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
OAB9766 [7/2/2019 11:11 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |CGM 5060009179 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GARCIA 
OAB 9993 [15/2/2019 12:16 [|URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6020011329 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 


OAB1002 [8/2/2019 11:31 |AV8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS | SEM 6640004908 | ART. 1/5/C: EST. SOBRE ACERA 


OAB7346 [12/2/2019 13:29 [SORIANO y ANDES SFT 1040003625 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
OAB7838  [|12/2/20197:44 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [|CGM 6480020490 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
DE PROTEO 


OAB8208  |9/2/2019 20:43 |AV ITALIA y MATAOJO CGM 1040003429 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


TARIFA 
MATEO CABRAL 
AV RAMON ANADOR 
MITRE TARIFA 


OAC2555  |11/2/2019 18:49 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 6480020416 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
0AC 3343  |10/2/2019 12:27 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020369 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


OAC5950 |15/2/2019 17:41 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 6810004914 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 
AV RAMON ANADOR 


OAC 6452  |10/2/2019 4:41 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5550014183 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
OAC7164  |10/2/20190:31 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013944 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 


0AC7483 [11/2/2019 12:32 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6570006027 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 


OAC8644  |7/2/2019 11:53 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5030013211 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


RBLA WILSON ENCENDIDAS 
ORDONEZ celular 

GARCIA 

BRASIL ZONAS DE CARGA 


0AC3460  |10/2/20198:7 [LA DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020504 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
0AC4327 — |8/2/2019 15:24 [MERCEDES y GABOTO SFT 1061002399 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 


OAC7627 [6/2/2019 15:43 [CIRCUNVALACION DURANGO y [SFT 1040003488  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
WASHINGTON TARIFA 

OAC7790 [12/2/2019 12:37 [DR AQUILES R LANZA y SFT 1061002303  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
MALDONADO TARIFA 

OAC8412 [12/2/2019 11:12 | AV URUGUAY y GABOTO SFT 1068006346  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

OAC8949  |13/2/20198:8 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019346 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

OAD 2077 [10/2/2019 10:32 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6430012578 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


OAD 3326 |18/2/2019 9:35 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011021 [| ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
OAD368 — |12/2/2019 10:53 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020600 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


OAD1622 [13/2/2019 10:55 | AV 8 DE OCTUBRE y AGUSTIN SFM 1061002291 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ABREU ZONAS DE CARGA 
OAD2093 — [14/2/2019 12:28 [GALICIA y CUAREIM SFT 6640005292 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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OAD2504  [9/2/20193:51 [AVDAMASO ANTONIO RIM 6350002149 [| ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
LARRAÑAGA y ARRIBEÑOS 

OAD2703 — [13/2/2019 12:58 | AGRM GERMAN BARBATO y SFT 1057003161  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
COLONIA TARIFA 

OBE 425  |[7/2/201922:31 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014799 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU, 

OBF820  |9/2/201916:46 [AV AGRACIADA y VALENTIN [|CGM5440014868 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 

obh354 [6/2/2019 19:48 [CNO CARRASCO y LUGO SA 866255 ART. 1/140/1B: CONDICIONES 1,48 

ANTIRREGLAMENTARIA 

OBH 958 — [8/2/2019 19:38 [AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 5030013196 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CALDAS 

OID1190 [12/2/2019 12:47 | GALICIA y CUAREIM SFT 1061002310  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 

P2 6823 16/2/2019 17:14 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS [CGM 6480020671 [ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

PAA 1537  [8/2/20198:7 [CNO ARIEL y AV GRAL EUGENIO [SA 0764978 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 
GARZON _ ZONAS DE CARGA 

PAA 9113 — [10/2/2019 16:25 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6080010989 [ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 


PAA7501 16/2/2019 2:5__|R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014202 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
PAB 7272 11/2/2019 12:39 | R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020438 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


DE PROTEO 
LA DE HERRERA MATRICULA 
LA DE HERRERA NO VISIBLE 
DE PROTEO 
GOMEZ 
A o ras earn | 7 
RODRIGUEZ TARIFA 
a dl 
GOMEZ 
a a ll A 
TARIFA 
a A e ol 
GOMEZ 
GOMEZ TARIFA 
CAPDEHOURAT ZONAS DE CARGA 
TARIFA 
Y OBES TARIFA 
IBIROCAHY 


PBT1618 [17/2/2019 9:12 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014035 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


IBIROCAHY 

MA ABELLA DE RAMIREZ 
A e ll EN 

IBIROCAHY 


PSA 2302 [12/1/2019 16:10 |EJIDO y SAN JOSE SA 895022 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


QAA 1136 [9/2/2019 13:46 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CGM 6080010978 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 


QOAA 2294 [11/2/2019 17:6 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6480020595 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
QAA 5422 [17/2/2019 7:35 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014216 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
QAA 5837 [17/2/2019 11:48 | AV ITALIA y MATAOJO CGM 6810004896 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


QAA 7453 [10/2/2019 11:35 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6430012581 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
QAA 7748 [15/2/2019 8:43 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 6020011322 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
FLANGINI 
QAA3313 [8/2/2019 13:1 [SORIANO y PARAGUAY SFT 1068006285 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
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OAB 1370  |11/2/20191:32 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013987 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


QAB 5065 [8/2/2019 14:1 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6530014001 [ ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
IBIROCAHY 


QAB 7643  |3/2/2019 16:30 [R REP DE MEXICO y ARAUCANA |SA 0761298 ART, 1/5/C: EST. SOBRE ACERA 


TARIFA 
AV URUGUAY 
ZONAS DE CARGA 
o a ca E 
RUBENS LICENCIA 
DUVIMIOSO TERRA GARAJE 
DIEGO PEREYRA ZONAS DE CARGA 
ITALIA 


OAD 5065 [10/2/2019 15:30 [BV ARTIGAS y AV MILLAN CGM 5220010317 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


QAD3387 — [8/2/2019 10:24 [AV 8 DE OCTUBRE y JAIME CIBILS [SFM 6640004895 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 


[QAD4318 11/2/2019 13:23 [LA DE HERRERA y CADIZ___|CGM 5300014194 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja | 5 | 
[QAD6162 11/2/2019 19:21 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014141 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja | 5 | 
[QAD7301 [9/2/2019 0:39 [AV 18 DE JULIO y YAGUARON __ |CGM 6480020359 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja [5 | 
[QAE 2786 3/1/2019 9:25 [GUARAPIRU y AV.GRAL. FLORES [SA 0760806 ____ | ART. 1/5/C: EST. SOBREACERA___| 4 | 


QAE2932 [8/2/2019 11:27 [AV URUGUAY y RIO BRANCO SFT 1040003557  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR NN 
TARIFA 
gal 2075 1/2/2019 15:22 [MALDONADO y JULIO HERRERA [SA 834053 ART. 1/111/C: ESTACIONAR EN 0,99 
Y OBES CRUCE PEATONAL 


QAL 2242 [9/2/2019 16:17 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 5270008492 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
FLANGINI 

QAS 549 11/2/2019 12:31 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011849 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 


QBC790  |15/2/20190:40 [AV]OSE PEDRO VARELA y BV CGM 6430012595 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
OSE BATLLE Y ORDOÑEZ 
OME 1188 |16/2/2019 16:29 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011007 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


QME1188 [15/2/2019 14:32 [PAYSANDU y JULIO HERRERA Y [SFT 1057003079 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
OBES TARIFA 

RAA 8144 [10/2/2019 11:55 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011811 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GOMEZ 


RAA1935 [13/2/2019 10:33 | AV URUGUAY y FLORIDA SFT 1057003110  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
RAA8000 [10/2/2019 16:36 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020376 [ ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


RAB 3672  [12/2/20197:5 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013995 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 8 | 
RAB 5466 — [12/2/20191:3 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 5680011884 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 
rab8665  [1/2/201916:12 [AV MILLAN y CCEMENCEAU SA 596473 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 
RAB3703 — [7/2/2019 16:25 [AV AGRACIADA y VALENTIN — [|CGM 5440014781 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
RAB3888 [14/2/2019 10:31 [SORIANO y FLORIDA SFT 1040003639 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
RAC6750 — [6/2/2019 14:37 [ANDES y SAN JOSE SFT 6640005032  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
|[CONVENCION y COLONIA | 1 


RAC6750  |12/2/2019 13:24 | CONVENCION y COLONIA SFT 1068006309 |ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO Lo 1 >] 


RAC7312 — [13/2/2019 12:41 [TRISTAN NARVAJA y GUAYABOS |SFT 1057003150  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 2 
TARIFA 
:18 | AVITALIA y MATAOJO | 


RAC7755 — |9/2/2019 22:18 _ | AV ITALIA y MATAOJO CGM 1040003430 | ART. 1/106: Cruzar o gi n luz roja 


RAC7854 [8/2/2019 15:29 [JUAN D JACKSON y JOSE SFT 6640005392  [ART. 1/110/A: EST. SIN NAR 2 
ENRIQUE RODO TARIFA 

RAD 5753 —|15/2/2019 19:56 | AV ITALIA y FRANCISCO DE CGM 6810004887 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CALDAS 


raq 217 6/2/2019 21:40 | AV DAMASO ANTONIO SA 866262 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
LARRANAGA y CAP HIPOLITO LICENCIA 
MORDEILLE 
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LARRANAGA y CAP HIPOLITO ANTIRREGLAMENTARIA 
MORDEILLE 
IBIROCAHY 
0 
AV RAMON ANADOR 
NO VISIBLE 
GOMEZ 
TARIFA 


FERNANDEZ CRESPO DOBLE FILA 
Y OBES TARIFA 
TARIFA 
GOMEZ TARIFA 
TARIFA 
BARTOLITO MITRE ININTERRUMPIDAS 
BARTOLITO MITRE 
TARIFA 
a il 
TARIFA 
a il 
IBIROCAHY 
MA ABELLA DE RAMIREZ A INSP 
MARZO DOBLE FILA 
AV RAMON ANADOR 
RODO 
ODO RUIDOSO 


SAJ 9812 3/2/2019 0:25 AV DR JUAN ANDRES CACHON y |SA 0764272 ART. 1/148/3: SIN CINTURON DE 
RBLA WILSON SEG 


ININTERRUMPIDAS 
a al a 
MATEO CABRAL 
RBLA WILSON MATRICULA 
ll il il 
IBIROCAHY 


SAO 6865  |8/2/20194:52 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010284 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


5AO4319 [10/2/2019 3:18 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5220010324 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 


SAO7648 — [11/2/2019 20:48 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014163 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


SAP 3343 — [|9/2/201919:51 |AVJOSE PEDRO VARELA yBV  [CGM 5440014860 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 

SAP9903 — [10/2/2019 15:58 | AY CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014891 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU, 


SAO 4785 [17/2/2019 19:8. [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530014041 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


SAQ2062 — [8/2/2019 10:37 [CANELONES y EJIDO SFT 1061002268 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
SAR 2657 — [16/2/2019 0:25 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6530014064 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
IBIROCAHY 
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A CONTRAMANO 
GOMEZ 
a A pe psa [7 
CNO OSVALDO RODRIGUEZ LICENCIA 
ll a 
CNO OSVALDO RODRIGUEZ 
VIGENTES 


SAS 3738 [9/1/2019 12:50 [PALMAR y JUAN PAULLIER SA 895206 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO| 3 | 


SAS8189 [5/2/2019 9:47  |CNOCOLMAN y MANUEL ROSE |SA 0760897 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZONAS DE CARGA 

SA97738 8/2/2019 13:23 [PIEDRAS y BARTOLOME MITRE — |SFT 1061002345  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 

sau 1171 14/1/20198:4  [CARACE y RAMBLA M. GANDHI [SA 896976 ART. 1/116: EST. 48 HS 0,59 
ININTERRUMPIDAS 


14/1/2019 8:4  |CARACE y RAMBLA M. GANDHI _|SA 896976 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 


SAW1881 [16/2/2019 4:19 |BV]JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 5060009214 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


SAX7628 [9/2/2019 23:4 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 6080010950 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


SAX 7721 [16/2/2019 4:53 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014940 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 


SAY8945  |12/2/20190:7 [CNO MALDONADO y TURIN CGM 5300014166 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


SBA 2187 — [10/2/2019 11:11 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  |CGM 6430012579 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 
SBA1084 — [7/2/201917:9 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014782 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
SBA1166  [8/2/201916:22 |AV AGRACIADA y PABLO SFM 6640004913 | ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ZUFRIATEGUI _ ZONAS DE CARGA 
SBA2187 — [10/2/2019 11:25 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [|CGM 6430012580 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 
SBA6297 — |16/2/201923:1 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014925 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU 
SBC9118 13/2/2019 10:46 | CERRITO y COLON SFT 1068006420  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
SBG 1541 [29/1/2019 19:25 [L A DE HERRERA y CARDAL SA 598414 ART. 1/111/[: EST EN ENTRADA 
GARAJE 
SBG 1669 — [17/2/201913:0 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5680011927 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
CAMAMBU 
sbh 3037 10/1/2019 9:7 [JOSE MARTI y JUAN BENITO SA 0764418 ART. 1/116: EST. 48 HS 0,59 
BLANCO ININTERRUMPIDAS 
sbh3037  [10/1/20199:7  |JOSE MARTI y JUAN BENITO SA 0764418 ART. 8/17: VEHICULO GUINCHADO 
BLANCO 
SBH 8489 — [15/2/2019 12:48 | AY AGRACIADA y VALENTIN CGM 6810004909 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
GOMEZ 
SB] 5978 11/2/2019 12:40 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y — [|CGM 5550014198 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12 
IBIROCAHY 
SBN8867 — [13/2/2019 14:7 [CERRO LARGO y YAGUARON SFT 1057003206  |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
SBP4941 12/2/2019 13:19 [RIO BRANCO y COLONIA SFT 1061002329 |ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
SBR7580 8/2/2019 13:32 [CERRITO y BARTOLOME MITRE  |SFT 1061002355  [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
SCN 3297 — |26/12/2018 CARLOS ROXLO y GUAYABOS SA 0751499 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
11:36 ZONAS DE CARGA 
SCN 3436 [3/1/2019 10:40 [MALDONADO y SANTIAGO DE [SA 0755125 ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
CHILE ZONAS DE CARGA 


SCN 3458 — [29/12/2018 18:8 | AV ITALIA y BOLONIA SA 0806190 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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SON 4553 — [8/2/2019 12:55 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 5530010301 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL _ 

SCN 5718 — [17/2/2019 14:52 [BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6480020709 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 

SCN 5986 — [11/2/2019 14:10 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |[CGM 6570006028 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 

SCN 5996 — [14/2/2019 8:25 [RAMBLA M. GANDHI y SOLANO [CGM 4630019391 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GARCIA 

sen 6400 [|4/2/201910:23 | AV MILLAN y CNO CASTRO SA 0764878 Art. 4/4/2: Conduce manipulando 

celular 

SCN 6816 [26/1/2018 0:54 [RBLA WILSON y AV DR JUAN SA 896009 ART. 1/19: LICENCIA VENCIDA 0,99 

ANDRES CACHON 


SEN 6871  |9/2/201911:51 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003305 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


5CN 8752 19/2/2019 15:52 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019188 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
FLANGINI 


SCN3264 8/2/2019 0:43 |AV18 DEJULIO y YAGUARON CGM 6480020355 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


SCN5996 12/2/2019 8:46 |R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6480020447 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


5CN6059 10/2/2019 20:20 [RAMBLA OHIGGINS y MOTIVOS |CGM 6480020454 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
DE PROTEO 
5CN6194 6/2/2019 15:51 | WASHINGTON y COLON SFT 6640005085 — [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
S5CN6330 8/2/2019 13:25 [PIEDRAS y JUAN CARLOS SFT 1061002350  [|ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
GOMEZ 


SCN6381 15/2/20197:2  |AV18 DEJULIO y YAGUARON CGM 1040003642 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 


SCN6481 — [12/2/2019 13:15 | CANELONES y JULIO HERRERA  [SFT 1061002316 [ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
Y OBES TARIFA 
SCN6494 — [10/2/2019 6:25 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010368 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja NN 
GOMEZ 
SCN6706 — [12/2/2019 17:58 | AV 8 DE OCTUBRE y PEDRO SFM 1057002961 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
OLMIDA ZONAS DE CARGA 
SCN6755 [10/2/2019 3:34 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5220010325 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 
SCN6844 — [8/2/201918:8. | AV8 DE OCTUBRE y AGUSTIN SFM 1057002920 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
ABREU ZONAS DE CARGA 
SCN7055 — [8/2/2019 14:55 [TREINTA Y TRES y RECONQUISTA |SFT 6640005383 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
SCN8003 — [15/2/2019 12:44 |YAGUARON y COLONIA SFT 1068006509 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
SCN8096 — [12/2/2019 11:12 | AV URUGUAY y GABOTO SFT 1068006345 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
SCN8219 [12/2/2019 18:42 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019291 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
SCN8572 [14/2/2019 10:29 [SORIANO y PARAGUAY SFT 1040003633 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
SCN8572 [12/2/2019 10:53 [SORIANO y PARAGUAY SFT 6640005198 | ART. 1/110/A: EST. SINABONAR 
TARIFA 
SCN8707 — [12/2/2019 12:36 [DR AQUILES R LANZA y AV 18 DE [SFT 1068006393 | ART. 1/110/B: TICKET VENCIDO 
ULIO 
SES0364 14/2/2019 10:29 | SORIANO y PARAGUAY SFT 1040003634 [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
SGX 566  [11/2/20190:2 [AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5930003322 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
CAMAMBU _ 
SHI 776  |7/2/201919:18 [BVJOSE BATLLE Y ORDONEZ y  [|CGM 6530013968 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 
SIM 2236 [12/2/2019 13:16 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 4630019277 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
CAMAMBU 
SKR 908 6/12/2018 16:40 |RBLA CONCEPCION DEL SA 0777002 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 2,47 
URUGUAY y ALMERIA 
SKS 958 10/1/2019 16:53 | AV AGRACIADA y SAN SA 0769971 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN NN 
FRUCTUOSO LICENCIA 


SKU 017 10/2/2019 19:21 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 5300014184 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
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SKU 017 10/2/2019 19:21 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020524 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


DISPOSICION 
Sl ci a 
ANDRES CACHON LICENCIA 
A a pa en | 
18:19 JACKSON LICENCIA 
Sl A 
18:19 JACKSON 
A a eee | 7 
GOMEZ 
o A a reee | 7 
MATEO CABRAL 
GOMEZ 
FERNANDEZ CRESPO ZONAS DE CARGA 
e cl 
GOMEZ 
po A Je Ep 
LARRAÑAGA y CAP HIPOLITO HABILITADA 
MORDEILLE 
[SKU 676  [9/2/201915:37 [BV ARTIGAS y PEDERNAL___[CGM 5930003312 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad | 5 | 
[SKU 676 [16/2/2019 19:51 [BV ARTIGAS y PEDERNAL_ |CGM 6530014030 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


SKU 700 18/2/2019 6:13 [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 6530014072 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 
SKU700 [9/2/2019 6:13  [R REP DE MEXICO y COSTA RICA |CGM 5300014114 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


SKU730 [15/2/2019 12:59 |BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 6020011331 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
IBIROCAHY 


SKU 740) 17/2/2019 17:48 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011015 [ ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
SKUg885  |21/1/20198:43 |[MATURANA y AV AGRACIADA _ |SA 0802522 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 


sku 900 6/2/2019 21:10 [AV DAMASO ANTONIO SA 0754186 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
A E O O 
MORDEILLE 
NO VISIBLE 
GOMEZ 


16/2/2019 14:36 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020617 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
SKV 057 — |20/12/2018 BV ARTIGAS y LA DE HERRERA [SA 0751196 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
15:54 LICENCIA 


SKV 142 10/1/2019 12:20 [CAMPISTEGUY y PEDERNAL SA 0779189 ART. 1/170: CIRCULAR SIN CASCO 


DISPOSICION 
OSE BATLLE Y ORDONEZ 


SKV 348 17/2/2019 20:39 |BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6080011016 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 


SKv353 — [16/2/2019 14:17 |RAMBLA M. GANDHI y SOLANO |[CGM 5680011909 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GARCIA 

SKw 119 — [|11/2/201917:36 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5680011861 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GOMEZ 

SKwW 119 — [10/2/2019 13:10 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5550014195 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

SKw170 — |27/1/20191:5  [R REP DEL PERU y FELIX SA 0799753 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
BUXAREO LICENCIA 

SKW 170  [27/1/20191:5  |RREP DEL PERU y FELIX SA 0799753 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 
BUXAREO 

SKw305  |16/1/201921:5 [CNO CARRASCO y HIPOLITO SA 865822 ART. 1/8/1: CONDUCE SIN 
YRIGOYEN LICENCIA 

SKw305  |16/1/201921:5 [CNO CARRASCO y HIPOLITO SA 865822 ART. 1/141: NO LLEVA LIC O DIV 0,99 
YRIGOYEN 

SKW370  [|15/2/201915:36 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020632 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NO 
GOMEZ 


SKW 426  [|11/2/20193:45 |L A DE HERRERA y CADIZ CGM 6480020531 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


SKw 448 — |7/2/201920:13 [AV AGRACIADA y VALENTIN [CGM 6430012526 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 

SKW 448 [16/2/2019 15:44 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020657 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 
GOMEZ 
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SKW 473 — [16/2/2019 17:45 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020649 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 

SKW 519 — [15/2/2019 11:55 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020627 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 


SKw 608 — |12/2/2019 2:16 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 6530013994 [| ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad | 8 | 


SKW 692 [15/2/2019 1:43 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6430012596 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
GOMEZ 

SKw692  [15/2/20190:22 [AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 6430012594 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NON 
GOMEZ 


SKW 823 — [5/2/2019 11:30 [COLONIA y RIO NEGRO SA 835928 ART. 1/19: LICENCIA VENCIDA 
SKW 823 — [5/2/2019 11:30 [COLONIA y RIO NEGRO SA 835928 ART. 01/3: DESOB A SEÑALIZACIÓN 


SKW 826 — |9/2/201915:43 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 5440014849 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU, 


SKW 886 [4/2/2019 14:30 | SORIANO y EJIDO SA 0773271 ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
SKW 953 — [9/2/2019 20:15 [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5930003319 [| ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 


SKW 967 — |11/2/2019 18:25 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y [CGM 5930003341 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
CAMAMBU, 

skw119  [8/2/201914:33 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 4630019155 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

SKw543 — [15/2/2019 16:9 [BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM6020011345 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 5 
IBIROCAHY 

SKX077 — [8/2/201913:3 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5530010336 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
GOMEZ 

skKx 148 — [13/2/2019 158 | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y  [CGM 4630019327 [ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
CAMAMBU, 


SKX66 8/2/20190:22_ [BV ARTIGAS y PEDERNAL CGM 5530010280 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 5 


| 5 | 
SOF 4625 [13/2/2019 8:17 [URUGUAYANA y ALBERTO CGM 4630019319 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad NN 
FLANGINI 
SOF7783 — [8/2/201915:9 [AV AGRACIADA y DR EVARISTO [SFM 6640004910 [| ART. 1/110: EST PROHIBIDO O 2 
CIGANDA ZONAS DE CARGA 
spb8087 — [6/2/201910:34 [HIPOLITO YRIGOYEN y ENRIQUE [RIM 5600002064 | ART. 1/103/2B: Exceso de velocidad 
CHIANCONE 
SRE0103 — [14/2/2019 12:32 | ZELMAR MICHELINI y SAN JOSE |SFT 6640005300 | ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 
TARIFA 
|CGM 1040003437 | | 5 | 
| 5 | 


2 
STIO011 11/2/2019 4:42 | AVITALIA y MATAOJO CGM 1040003437 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 
STUO333 10/2/2019 4:12 | AVITALIA y MATAOJO CGM 1040003444 | ART. 1/106: Cruzar o girar con luz roja 

2 


sTx 1945  [9/2/201919:12 |BVJOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y  [CGM 4630019198 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
MATEO CABRAL 

STX1915  |7/2/201918:12 | AV AGRACIADA y VALENTIN CGM 5440014786 | ART. 1/103/2A: Exceso de velocidad 
GOMEZ 

STX1918 14/2/2019 18:40 | AY AGRACIADA y VALENTIN CGM 6480020603 | ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad NS 
GOMEZ 

STX1948 8/2/2019 12:14 [MERCEDES y YAGUARON SFT 6640005176  [|ART. 1/110/A: EST. SIN ABONAR 

TARIFA 


Pablo Inthamoussu, Director General, Departamento de Movilidad. 


5 
5 
5 
1 
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AVISOS 


(Ley 16.044 Arts. 30., 4o. y 50.) 

Los señores Jueces Letrados de Familia han 
dispuesto la apertura de las Sucesiones 
que se enuncian seguidamente y citan y 
emplazan alos herederos, acreedores y demás 
interesados en ellas, para que, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, comparezcan a 
deducir en forma sus derechos ante la Sede 
correspondiente. 


Aperiura 
de Sucesiones 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


RICARDO ARTURO ESTEVEZ JAUGE (IUE 
2-4516/2014). 

Montevideo, 16 de noviembre de 2018. _ 
Alicia Beatriz VARELA NUNEZ, 
Administrativo IV. 


Pronera Publicación 
01) 5 5664 10/p 4116 Feb 25- Mar 12 


GLORIA TERESA LOBEIRAS ACERENZA 
y CARLOS JOSE LAURITO LOBEIRAS (UE 
2-25641/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 


Pronera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4010 Feb 25- Mar 12 


Raquel Berta Westheimer Richard y Jacobo 
Radzewicz Birenbaum o Birembaum (IUE 
2-52572/2018). 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. 
PRISCILLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, 
Actuario Adjunto, Administrativo III. 

01) 5 6209 10/p 3956 Feb 22- Mar 11 


CARLOS HOMERO ARRECHE GRAZIANI 
y ROSA IRMA CAGGIANO CLAVIJO (IUE 
2-49301/2018). 

Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
PRISCILLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, 
Actuario Adjunto, Administrativo III. 

01) $ 6209 10/p 3874 Feb 22- Mar 11 


CARLOS MARÍA CRISCI PISANO (TUE 
2-48677/2018). 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. 
PRISCILLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, 
Actuario Adjunto, Administrativo III. 

01) $ 6209 10/p 3773 Feb 21- Mar 08 


ES 
SES 


GUARNALUS (IUE 2-49312/2018). 
Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. 
PRISCILLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, 
Actuario Adjunto, Administrativo III. 

01) (Sin Costo) 10/p 3696 Feb 21- Mar 08 


PABLO DUARTE FARIAS (IUE 2-46205/2018). 
Montevideo, 12 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3684 Feb 21- Mar 08 


JOSE LUIS ARVELO TRINIDAD (FICHA 
2-28220/2010). 

Montevideo, 29 de julio de 2010. 

Ma. ALICIA CURI PEREZ, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3655 Feb 20- Mar 07 


Julio Omar Castro (IUE 2-43651/2018) 
Montevideo, 14 de noviembre de 2018 _ 
Alicia Beatriz VARELA NUNEZ, 
Administrativo IV. 

01) $ 5664 10/p 3628 Feb 20- Mar 07 


MARÍA ELENA VÁZQUEZ CASTELO (TUE 
2-27717/2018). 

Montevideo, 6 de agosto de 2018. 
Susana BARREIRO SEIJAS. 

01) $ 5664 10/p 3493 Feb 19- Mar 06 


ARMANDO FERNÁNDEZ SCHIAVONI (IUE 
2-46419/2018). 

Montevideo, 12 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3404 Feb 19- Mar 06 


CARLOS ANIBAL TONELLO PELUFFO (IUE 
2-50268/2018). 

Montevideo, 12 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3202 Feb 18- Mar 01 


CARLOS MARÍA PERUZZO ROMÁN (TUE 
2-44119/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019, 

KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2949 Feb 14- Feb 27 

ROBERTO ANGEL MACCIÓ GARCÍA (TUE 
2-46902/2018), 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2919 Feb 14- Feb 27 


Pablo José Aquilino Fernández Moreira o Pablo 
José Fernández Moreira (IUE 2-52322/2018) 
Montevideo, 11 de febrero de 2019 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2697 Feb 13- Feb 26 


MARINA ELIDA CADENAZZI FERNANDEZ 
(EXPEDIENTE IUE 2-50514/2017). 


Montevideo, 27 de febrero de 2018. 

Esc. SUSANA BARREIRO SEIJAS, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2600 Feb 13- Feb 26 


GABRIE EULOGIO CLEMATA o GABRIEL 
EULOGIO CLEMATA o CLEMATA CASTRO 
(FICHA 2-48068/2018). 
Montevideo, 13 de noviembre de 2018. 
MA. CATALINA ELHORDOY PERDOMO, 
ACTUARIA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4120 Feb 25- Mar 12 


LUIS MARIO SILLA GHIOSSO y MABEL 
ANGELICA BITANCURT BIAGIOTTI (IUE 
2-52942/2018). 
Montevideo, 21 de febrero de 2019. 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4011 Feb 25- Mar 12 


JULIO AGUSTIN SEVERI VIDOVICH (IUE 

2-4807/2019) 

Montevideo, 19 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 

Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4003 Feb 25- Mar 12 


CARLOS LEONEL BIDEGAIN GUTIERREZ 
(JUE 2-3672/2019) 

Montevideo, 18 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3681 Feb 21- Mar 08 


WALTER HUGO MOREIRA CALZADA y 
de MIRTHA o MIRTA IRENE SEIJAS (IUE 
2-2431/2019) 

Montevideo, 14 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3639 Feb 20- Mar 07 


ALEJANDRA COBERTTI CORA (JUE 
2-1849/2019) 

Montevideo, 18 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3586 Feb 20- Mar 07 


JULIO CESAR NUNEZ GALLO (JUE 
2-56979/2018). 

Montevideo, 7 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3312 Feb 18- Mar 01 


DELIA VILMA o WILMA PORTEIRO 
RODRIGUEZ (IUE 2-58740/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3189 Feb 18- Mar 01 


IRENE MARTINA RUBIDO y MARIA JULIA 
PACHIAROTTI RUBIDO (JUE 2-52229/2018). 
Montevideo, 6 de diciembre de 2018. 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3156 Feb 15- Feb 28 
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JOSE RAMIRO MARTINEZ FERNANDEZ 
(TUE 2-1156/2019). 

Montevideo, 7 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3132 Feb 15- Feb 28 


HORACIO RUBEN PÉREZ GÓMEZ (1UE 
2-56039/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3009 Feb 14- Feb 27 


ALEJANDRA DIAZ (TUE 2-45457/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2941 Feb 14- Feb 27 


Montevideo, 05 de febrero de 2019 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3672 Feb 20- Mar 07 


FELIPE SANTIAGO TOURREILLES 
RODRIGUEZ y LEONOR ANDREA 
GONZALEZ LOPEZ (1UE 2-47484/2018). 
Montevideo, 12 de noviembre de 2018. 

Esc. PATRICIA GONCALVES FLORES, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3654 Feb 20- Mar 07 


MARIO ROBERTO NUÑEZ SILVERA (TUE 
2-57054/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019, 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3389 Feb 19- Mar 06 


ALICIA GONZALEZ MACHADO (JUE 
2-52021/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2702 Feb 13- Feb 26 


RAUL ALEJANDRO VILLAR BACARDAZ 
(JUE 2-1612/2019) 
Montevideo, 07 de febrero de 2019 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2689 Feb 12- Feb 25 


ENRIQUE MOREIRA BAUZA (IUE 
2-56555/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto, Actuario. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4169 Feb 25- Mar 12 


MARIO RUBEN LANGONE RODRIGUEZ 
(JUE 2-1649/2019). 
Montevideo, 12 de febrero de 2019, 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4059 Feb 25- Mar 12 


JOSÉ o JOSEPH CHAMIAN o CHAMYAN 
CONSTANTIAN o KONSTANTIAN o 
COSTATIAN (TUE 2-52235/2018). 
Montevideo, 12 de febrero de 2019, 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4058 Feb 25- Mar 12 


ELBIA OXLEY FERNANDEZ (IUE 
2-50296/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3800 Feb 21- Mar 08 


AURORA MUNOZ GARCIA (IUE 
2-54989/2018). 
Montevideo, 14 de diciembre de 2018. 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 
01) 5 5664 10/p 2897 Feb 14- Feb 27 
CARLOS ANDRÉS SASSI GONZALEZ (IUE 
2-44024/2018). 
Montevideo, 21 de noviembre de 2018. 
Esc. PATRICIA GONCALVES FLORES, 
ACTUARIA. , 

Ultima Publicación 
01) 5 5664 10/p 2684 Feb 12- Feb 25 


CARLOS MARX LOPEZ SARACINI (IUE 
2-57447/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019, 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2563 Feb 12- Feb 25 


LUIS ANGEL CESTARO BARBE (IUE 
2-57232/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019, 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2562 Feb 12- Feb 25 


MYRIAM VARELA CABRERA (IUE 
2-3240/2019). 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

Prinera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4117 Feb 25- Mar 12 
ESTHER JUANA RABAGO ZARANDONA 
(TUE 2-2071/2019). 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4100 Feb 25- Mar 12 


PABLO PEREZ MORENO (IUE 2-56724/ 2018). 
Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3790 Feb 21- Mar 08 


AMALIO MARTINEZ CABRERA (IUE 
2-58540/2018) 


ODILA MABEL VALDEZ FERRO (IUE 
2-57840/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4009 Feb 25- Mar 12 


JUAN FRANCISCO SALTORIO BUFFA (JUE 
2-54610/2018). 
Montevideo, 12 de diciembre de 2018. 
NATALIA VERONICA MELONI MACHADO, 
Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 
01) $ 5664 10/p 4007 Feb 25- Mar 12 


ANTONIO FRANCISCO CETINIC 
NALBADIAN (TUE 2-56529/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019, 

NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3854 Feb 22- Mar 11 


GERALHA EBEID EBEID (1UE 2-57049/ 2018) 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
NATALIA VERONICA MELONI MACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3835 Feb 21- Mar 08 


ENRIQUE MARIO DUARTE (IUE 2-4150/2019) 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
NATALIA VERONICA MELONI MACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3791 Feb 21- Mar 08 


RAUL QUEFAU FERNANDEZ (IUE 
2-46013/2018) 

Montevideo, 28 de noviembre de 2018 
NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3468 Feb 19- Mar 06 


MIGUEL ANGEL MARQUEZ BENITEZ (IUE 
2-50562/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019, 

NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3426 Feb 19- Mar 06 


JULIA ELENA PASEYRO AMESTOY (IUE 
2-57977/2018) 

Montevideo, 07 de febrero de 2019 
NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3337 Feb 18- Mar 01 


JUAN DIAZ MARTIN (1UE 2-57684/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019. 
NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3321 Feb 18- Mar 01 


CARLOS PEDRO DIAZ LOPEZ (JUE 
2-58629/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3223 Feb 18- Mar 01 


MARTA BEATRIZ PIÑEYRO NAVARRO (IUE 
2-55681/2018). 

Montevideo, 17 de diciembre de 2018. 
Natalia Veronica MELONI MACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3191 Feb 18- Mar 01 


DELIA GARCIA FERREIRO (TUE 2-56129/ 2018) 
Montevideo, 06 de febrero de 2019 
NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3174 Feb 15- Feb 28 


MARIA ZULEMA SILVA MARTINEZ (JUE 
2-58135/2018) 
Montevideo, 06 de febrero de 2019 
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NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3170 Feb 15- Feb 28 


LIDIA JUSTER (IUE 2-54902/2018). 
Montevideo, 12 de diciembre de 2018. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3150 Feb 15- Feb 28 


CIRO ENRIQUE PEÑA FAGIAN (IUE 
2-57234/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3010 Feb 14- Feb 27 


BLANCA PEREZ FIRMARI (1UE 2-41090/2018). 
Montevideo, 13 de diciembre de 2018. 
LUIS GUSTAVO MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) 5 5664 10/p 4099 Feb 25- Mar 12 


JOSE ENRIQUE GARCIA SAMANDU (TUE 
2-48236/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019, 
IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4024 Feb 25- Mar 12 
PASQUALINA o PASCUALINA CARRABS 
(TUE 2-52337/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019, 
IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3803 Feb 21- Mar 08 


ADOLFO MARQUICIO CORBO o CORVO 
o ADOLFO MARQUICIO COTOGNO (IUE 
2-37639/2018). 

Montevideo, 29 de octubre de 2018. 

Esc. LUIS G. MAQUIEIRA VERAZA, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3674 Feb 20- Mar 07 

SARA ADDAD (IUE 2-59089/2018). 
Montevideo, 4 de febrero de 2019, 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3554 Feb 20- Mar 07 


NIBIA PADRON GONZALEZ (IUE 
2-42347/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019, 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3487 Feb 19- Mar 06 


RAFAEL JOSE GUNTIN TAJES (IUE 
2-53266/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3298 Feb 18- Mar 01 

LUIS FELIPE DIAZ CHAVES (IUE 
2-57440/2018). 

Montevideo, 1 de febrero de 2019, 

Luis Gustavo MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3155 Feb 15- Feb 28 


DORA SATURNINA PIMIENTA 
LAURENCENA (TUE 2-52828/2018). 
Montevideo, 13 de diciembre de 2018. 

LUIS GUSTAVO MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3137 Feb 15- Feb 28 
ADORACIÓN ISABEL ARCIERI CIMINELLI 
(TUE 2-48783/2018). 
Montevideo, 19 de noviembre de 2018. 
Esc. Luis G. Maquieira Veraza, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3125 Feb 15- Feb 28 


RAQUEL EGRISELDA CORREA GUTIERREZ 
(TUE 2-58948/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019, 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2809 Feb 13- Feb 26 


ROBERTO CERVIERI VALERI (IUE 
2-46289/2018). 
Montevideo, 13 de noviembre de 2018. 
Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4161 Feb 25- Mar 12 


NELLY HAYDÉE SINTES BAZAN (TUE 
2-46765/2018). 

Montevideo, 16 de noviembre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4119 Feb 25- Mar 12 


MINA BDIL LAPCHIK (IUE 2-44465/2018). 
Montevideo, 8 de noviembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 4000 Feb 22- Mar 11 


EMA REINA MOREIRA FERNANDEZ (IUE 
2-48177/2018). 

Montevideo, 20 de noviembre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3992 Feb 22- Mar 11 


GABRIEL CARLOS BENTANCOR VERA 
y LYLIAM SONIA VERA MORO (IUE 
2-32804/2018). 

Montevideo, 19 de octubre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3987 Feb 22- Mar 11 


ALICIA MABEL MATONTE CORREA (IUE 
2-28494/2018). 

Montevideo, 3 de diciembre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3969 Feb 22- Mar 11 


JUAN MIGUEL QUINTANA ESPINDOLA 
(JUE 2-51195/2018). 

Montevideo, 29 de noviembre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3836 Feb 21- Mar 08 


JORGE WASHINGTON MORENA ZUCOTTI 
(TUE 2-49081/2018). 
Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 


Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3796 Feb 21- Mar 08 


ARLINDO FELIPE LUIS ARANA DROCO 
(JUE 2-41782/2018). 

Montevideo, 19 de octubre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3676 Feb 20- Mar 07 


ZULMA RODRIGUEZ (IUE 2-32723/2017). 
Montevideo, 6 de marzo de 2018. 

Esc. Gustavo Gutierréz Fernández, 
ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3661 Feb 20- Mar 07 


MARIA TERESA ROSA BONAFEDE 
MELLADO y VALENTIN ENRIQUE RAMON 
THOMPSON TESSI (1UE 2-22204/2018) 
Montevideo, 06 de febrero de 2019 

BEATRIZ CARMEN PEREZ ABALO, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3501 Feb 19- Mar 06 


AGUSTÍN LORENZO BARREIRO ADOBATTI 
(JUE 2-47380/2018). 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3497 Feb 19- Mar 06 

ELIDA FERVENZA BOLONINI (IUE 
2-42988/2018). 

Montevideo, 23 de octubre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3453 Feb 19- Mar 06 

LUIS ALBERTO FLORES BRITOS y MARÍA del 
ROSARIO FALERO ORTIZ (IUE 2-36953/2018). 
Montevideo, 12 de setiembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3318 Feb 18- Mar 01 


HAYDEE MICAELA ABREU CAZENAVE 
(TUE 2-42813/2018) 

Montevideo, 17 de diciembre de 2018 
BEATRIZ CARMEN PEREZ ABALO, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3305 Feb 18- Mar 01 


MARIO SEIJAS APARICIO (TUE 2- -49884/2018), 
Montevideo, 13 de febrero de 2019.- 

Andrea María Rodriguez Arregui, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2923 Feb 14- Feb 27 

EMILIA ADELA MOLESINI TREVISANI (1UE 
2-56262/2017). 

Montevideo, 26 de noviembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) $ 5664 10/p 2830 Feb 13- Feb 26 


ONORIO ACEVEDO RAMOS (IUE 

2-41404/2018). 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 5664 10/p 2683 Feb 12- Feb 25 


JULIO ROGELIO CAMEJO MEDEROS y y 
DELIA MARGOT CASTRO CAMEJO (IUE 
2-39228/2018). 
Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 
Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. , 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2678 Feb 12- Feb 25 
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ERNESTO MACHADO BOUZAS (IUE 
2-48719/2018). 

Montevideo, 7 de febrero de 2019, 

BEATRIZ CÁRMEN PÉREZ ABALO, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2669 Feb 12- Feb 25 


Raúl Sigifredo Correa Posi o Possi (IUE 
2-33851/2018). 
Montevideo, 14 de setiembre de 2018. 
Susana BARREIRO SEIJAS. 

Primera Publicación 
01) $ 5664 10/p 4149 Feb 25- Mar 12 


Gladys Gonzalez Maggio o Cuggio (IUE 

2-48381/2018). 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. 

PRISCILLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, 

Actuario Adjunto, Administrativo III. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4056 Feb 25- Mar 12 


RUBEN TOMAS SILVA MARTÍNEZ 
(EXPEDIENTE IUE 2-23733/2016). 
Montevideo, 30 de junio de 2016. 

Esc. SUSANA BARREIRO SEIJAS, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3984 Feb 22- Mar 11 


IVONA O IVONNE RAVERA O RAVERO 
PAGLIANO O PALIANO O PAGLIANI (1UE 
2-54356/2018) 

Montevideo, 15 de febrero de 2019 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3629 Feb 20- Mar 07 


DANIEL DE LEIVAS SUAREZ (JUE 
2-52081/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3576 Feb 20- Mar 07 


RICARDO FRANCISCO VERNAZZA 
MUNOZ (IUE 2-53635/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3573 Feb 20- Mar 07 


MARIA CELIA FONTAINA MINELLI (1UE 
2-54927/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3481 Feb 19- Mar 06 


ARTIGAS CIRILO PALADINO FORMAGGIA, 
ESTHER RÍOS, ESTHER RÍOS ROSSANO O 
ROSANO O ROMANO (IUE 2-53239/2018) 
Montevideo, 15 de febrero de 2019 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3309 Feb 18- Mar 01 


ELVIRA TERESA TRILLO PELEGRINI (JUE 
2-32064/2018). 

Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) (Sin Costo) 10/p 3235 Feb 18- Mar 01 


ANA MARIA CAGGIANI GALLINBERTI o 
GALLIMBERTI (1UE 43-544/2001). 
Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3008 Feb 14- Feb 27 


STELLA MARYS LABORDE PENADES (JUE 
2-56474/2018). 

Montevideo, 12 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2979 Feb 14- Feb 27 


PEDRO ALBERTO BOTTERO PELISSERO o 
PELLISSERO (1UE 2-53962/2018). 
Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2823 Feb 13- Feb 26 


NELLY ESTHER FUMEAU TEJEIRO (IUE 
2-2117/2019). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3357 Feb 19- Mar 06 


ADRIANA MARIA RODRIGUEZ ELIAS (IUE 
2-56739/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3343 Feb 19- Mar 06 


BERTA ROVETA VILLAFAN y ANTONIO 
MASULLO CERVINO (IUE 2-57775/2018). 
Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3281 Feb 18- Mar 01 


Carlos Adhemar Lanz Menini (IUE 
2-44444/2018) 

Montevideo, 14 de noviembre de 2018 _ 
Alicia Beatriz VARELA NUNEZ, 
Administrativo IV. 

01) 5 5664 10/p 2785 Feb 13- Feb 26 


PAUL BERNARD PENSKY o PAUL 
BERNARD PENSKY ROSEN o ROSSEN (IUE 
2-55137/2018). 

Montevideo, 7 de febrero de 2019. 

KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2655 Feb 12- Feb 25 


ABRIL MAINENTI o MAINENTTI 
MARTIRENA (IUE 2-47639/2018). 
Montevideo, 20 de febrero de 2019. 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4063 Feb 25- Mar 12 


GRISELDA MARGARITA COPPOLA 
LOUREIRO (FICHA 2-40566/2018). 
Montevideo, 5 de octubre de 2018. 

MA. CATALINA ELHORDOY PERDOMO, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3937 Feb 22- Mar 11 


JORGE LUIS OLIVER SOBA (IUE 
2-55245/2018). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3805 Feb 21- Mar 08 


MARIA DE LOS ANGELES MAS MARRONE 
(TUE 2-54999/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3793 Feb 21- Mar 08 


ALBINO JOSE OLMOS CAZABONET o 
CAZABONNET (IUE 2-1317/2019) 
Montevideo, 08 de febrero de 2019 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3649 Feb 20- Mar 07 


AMANDA DELORENZI ARROLLI (1UE 
2-48496/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3184 Feb 18- Mar 01 


MIRTA JULIA LAYES VILLALBA (JUE 
2-45986/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3168 Feb 15- Feb 28 


ALCIDES MORA MARTINOL (UE 2- 1973/2019) 
Montevideo, 8 de febrero de 2019, 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3135 Feb 15- Feb 28 


ROSA RODRIGUEZ ROSA (JUE 2-21988/2017). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3134 Feb 15- Feb 28 


SELVA ALICIA SUAREZ SANCHEZ (IUE 
2-53124/2018). 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3130 Feb 15- Feb 28 


JOSE MANUEL NIETO ROCA (IUE 
2-53897/2018). 

Montevideo, 14 de diciembre de 2018. 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3053 Feb 15- Feb 28 


LORENZO ISIDORO GALLI NICOLAZZO 
(TUE 2-59001/2018). 

Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3016 Feb 15- Feb 28 


GABRIEL LUIS HORACIO DURANTE 
CENSATO y VENUS AMANDA CASTELLI 
RODRIGUEZ (IUE 2-51906/2018). 
Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 
MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. ' 

Ultima Publicación 
01) $ 5664 10/p 2667 Feb 12- Feb 25 
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MARY NASSOUR DUMIT y PAULINA 
NASSOUR DUMIT (IUE 2-51506/2018) 
Montevideo, 03 de diciembre de 2018 
MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) 5 5664 10/p 4166 Feb 25- Mar 12 


NILDA GADEA DIAZ y GENARO ULISES 
DIAZ CRUZ (TUE 2-40220/2018). 
Montevideo, 3 de diciembre de 2018. 
MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) 5 5664 10/p 4115 Feb 25- Mar 12 


GAIL DIADEMA CLUZET PORCIRES, 
OSCAR EBER ROSSI CLUZET, MARIA 
ELENA ROSSI CLUZET y ANATOLE ROSSI 
GIACOVASO (IUE 2-33918/2018). 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
MARÍA ELISA ALVAREZ PENA, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4034 Feb 25- Mar 12 


RAQUEL CARMEN SANSONE BUONO (TUE 
2-2723/2019). 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4031 Feb 25- Mar 12 


LUIS ALBERTO ECHENIQUE MACHADO 
(TUE 2-58107/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 

MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3604 Feb 20- Mar 07 


MARIA LUCILA NOCETI ROSSI y FELIPE 


ARIEL BRUSSONI o BRUZZONI TABOADA 
(TUE 2-1363/2019). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3580 Feb 20- Mar 07 


CARMEN NELLY DUARTE PAEZ (TUE 
2-37266/2018). 

Montevideo, 9 de octubre de 2018. - 
Dra. Esc. MARIA ELISA ALVAREZ PENA, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3507 Feb 19- Mar 06 

ALICIA NOEL GARCIA CROCCE (IUE 
2-26287/2018). 

Montevideo, 12 de diciembre de 2018. 
MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 5664 10/p 3354 Feb 19- Mar 06 


GEORGINA DEL CARMEN ROUILLON (TUE 
2-1596/2019). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3193 Feb 18- Mar 01 


ERACLITO HEBER MEDINA (IUE 
2-56127/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 

MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3175 Feb 15- Feb 28 


LUBA FURSZTEIN WIJHAUS y JOSE 
SCHAMIS ELBERT (TUE 2-44378/2018). 
Montevideo, 3 de diciembre de 2018. 
MARIA ELISA ALVAREZ PENA, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3139 Feb 15- Feb 28 


ANTONIO FELICIANO LEDDA VILLABONA 
(JUE 2-52879/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 
MARIA ELISA ALVAREZ PENA, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3014 Feb 15- Feb 28 


MARIA LIRIA LOPEZ REBOLLO (IUE 
2-48632/2018). 

Montevideo, 3 de diciembre de 2018. 
MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2906 Feb 14- Feb 27 


IRENE LIDIA PASSARINO BARIZONE (IUE 
2-45751/2018) 

Montevideo, 03 de diciembre de 2018 
MARÍA ELISA ALVAREZ PENA, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2770 Feb 13- Feb 26 


ESTHER MARINA SUAREZ BOUNINE (UE 
2-53237/2018) 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018 
MARÍA ELISA ALVÁREZ PEÑA, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2699 Feb 13- Feb 26 


NELLY JULIA PATRON CROSSA (JUE 
2-34167/2018). 

Montevideo, 19 de octubre de 2018. 

Esc. PATRICIA GONGCALVES FLORES, 
ACTUARIA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2694 Feb 12- Feb 25 


MARTA SUSANA VERGARA QUINTANA 
(JUE 2-3726/2018). 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
NATALIA VERONICA MELONI MACHADO, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4152 Feb 25- Mar 12 


ANITA SAMNIK FELDMAN (IUE 
2-2779/2019). 
Montevideo, 21 de febrero de 2019. 
SILVIA GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

Prunera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4151 Feb 25- Mar 12 


DORA MANFREDO PALLAS (IUE 
2-50565/2018). 
Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 
NATALIA VERONICA MELONI MACHADO, 
Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 
01) $ 5664 10/p 4114 Feb 25- Mar 12 


FILOMENA TEOLA (IUE 2-50683/2018). 
Montevideo, 4 de diciembre de 2018. 

SILVIA GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3986 Feb 22- Mar 11 


LYLIAM INMACULADA SPOSATO SILVA 
(IUE 2-26175/2018). 


Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3965 Feb 22- Mar 11 


CELSO GENDRA OTERO (TUE 2-58146/ 2018) 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3964 Feb 22- Mar 11 


ALDONIA ANITA KAMINSKAS DEBECY TE 
(IUE 2-40462/2018) 

Montevideo, 04 de diciembre de 2018 
SILVIA GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3846 Feb 21- Mar 08 


MARIA DELCARMEN ALVAREZ 
BAGNASCO (IUE 2-58424/2018). 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3799 Feb 21- Mar 08 


RUBEN GERMAN BENÍTEZ BENTOS (JUE 
2-43521/2018). 

Montevideo, 4 de diciembre de 2018. 

SILVIA GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3750 Feb 21- Mar 08 


BLANCA ELSA SILVERA (IUE 2-57242/2018) 
Montevideo, 15 de febrero de 2019 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3627 Feb 20- Mar 07 


ALVARO GELABERT GORDILLO (IUE 
2-52259/2018) 

Montevideo, 06 de diciembre de 2018 
SILVIA GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3605 Feb 20- Mar 07 


JULIAN GONZALEZ ORTEGA (TUE 
2-57766/2018) 

Montevideo, 08 de febrero de 2019 
NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3465 Feb 19- Mar 06 


MARIA DEL CARMEN CAMEJO MESA y 
JUAN FRANCISCO CAMEJO MESA (TUE 
2-54990/2018). 

Montevideo, 18 de diciembre de 2018. 
SILVIA GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3344 Feb 19- Mar 06 


CARMEN ALEJANDRA CANTERA 
CORRALES (TUE 2-57769/2018). 
Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

NATALIA VERÓNICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3257 Feb 18- Mar 01 


EVA MATILDE PEREZ BERTRANCHIPZ (JUE 
2-55489/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
NATALIA VERONICA MELONIMACHADO, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3256 Feb 18- Mar 01 


EDELIR TRINDADE RAMIREZ (JUE 
2-37144/2018). 
Montevideo, 4 de diciembre de 2018. 
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SILVIA GIANINA FREDA MUÑOZ, Actuario 
Adjunto. 
01) $ 5664 10/p 3144 Feb 15- Feb 28 


HUGO SERGIO SARDELLA FERRETTI (IUE 
2-27797/2018). 

Montevideo, 5 de setiembre de 2018. 

Esc. SILVIA FREDA, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 2834 Feb 13- Feb 26 


MARÍA BURUNSUZIAN DICHEKIMIAN 
(JUE 2-45465/2018). 

Montevideo, 9 de noviembre de 2018. 

Esc. NATALIA MELONI, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 5664 10/p 2685 Feb 12- Feb 25 


ROSA MARIA BRUNO PERAZZO (JUE 
2-2331/2019) 

Montevideo, 19 de febrero de 2019 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3847 Feb 21- Mar 08 


OSCAR LUIS SORIA DALZOTTO (TUE 
2-57994/2018). 

Montevideo, 1 de febrero de 2019, 

Luis Gustavo MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3821 Feb 21- Mar 08 

NILDA SOFIA PAEZ UMPIERREZ y BETTY 
BOZZOLASCO PAEZ (IUE 2-52586/2018). 
Montevideo, 1 de febrero de 2019, 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3703 Feb 21- Mar 08 


LUIS ALBERTO MIRANDA MENDEZ (TUE 
2-1473/2019). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3685 Feb 21- Mar 08 


GUILLERMO BELLINI GARIBALDI (JUE 
2-35894/2018) 

Montevideo, 13 de diciembre de 2018 

LUIS GUSTAVO MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3658 Feb 20- Mar 07 


FRANCISCA ESTELA HERMOSILLA 
ROMERO (IUE 2-1874/2019). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3310 Feb 18- Mar 01 


CLEYNS ROSA PAGLIAI BREGONZI (IUE 
2-56498/2018). 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 

LUIS GUSTAVO MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2916 Feb 14- Feb 27 


ASAEL RIVERO (1UE 2-55138/2018). 
Montevideo, 13 de diciembre de 2018. 

LUIS GUSTAVO MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2874 Feb 14- Feb 27 


NELLY VICTORIA FALABRINO y 
BONIFACIO ALPUY BANCHERO (IUE 
2-51545/2018). 

Montevideo, 1 de febrero de 2019, 

Luis Gustavo MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2851 Feb 14- Feb 27 


RAQUEL MARTINEZ CAÑEDO (TUE 
2-1640/2019) 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2844 Feb 13- Feb 26 


ELBA RAQUEL GIMENEZ DOTTA (JUE 
2-46394/2018). 

Montevideo, 13 de diciembre de 2018. 

LUIS GUSTAVO MAQUIEIRA VERAZA, 
Actuario Adjunto. 

01) 5 5664 10/p 2811 Feb 13- Feb 26 


INOCENCIA MARGARITA DIAZ BAYARRES 

(FICHA 2-42337/2018). 

Montevideo, 18 de octubre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4162 Feb 25- Mar 12 


CELSO LOIRA LOSADA (TUE 2-48728/2018). 
Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 
Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4130 Feb 25- Mar 12 


Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3457 Feb 19- Mar 06 


WALTER GIMENEZ BERRUTTI (IUE 
2-51220/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, 


ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3455 Feb 19- Mar 06 


Laura Antonia PALOMERA RODRIGUEZ 
(TUE 2-56011/2018) 

Montevideo, 06 de febrero de 2019 

BEATRIZ CÁRMEN PÉREZ ABALO, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3440 Feb 19- Mar 06 


CONSTANTINO BASILIADIS MIJAILIDU 
(TUE 2-43648/2018). 

Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 5 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) (Sin Costo) 10/p 3396 Feb 20- Mar 07 


SARA LINA CARRERAS LÓPEZ (IUE 
2-33038/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3325 Feb 18- Mar 01 


LENORE IRENE NELSON (TUE 2-47827/2018). 
Montevideo, 19 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3264 Feb 18- Mar 01 


FLORISBELA VÁZQUEZ FERREIRA (IUE 
2-49728/2018). 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. 
BEATRIZ CARMEN PEREZ ABALO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3871 Feb 22- Mar 11 

TERESA HILDA DUARTE MOREIRA (TUE 
2-41013/2018). 

Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

BEATRIZ CÁRMEN PÉREZ ABALO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3856 Feb 22- Mar 11 


Julio Mario ESCUDER VOLONTE (IUE 
2-52210/2018) 

Montevideo, 08 de febrero de 2019 

BEATRIZ CARMEN PEREZ ABALO, Actuario 
Adjunto, Actuario. 

01) 5 6209 10/p 3850 Feb 22- Mar 11 


CLARIBEL HEROÍNA BARRETTO (IUE 
2-32718/2017). 

Montevideo, 28 de noviembre de 2017. 

Esc. Gustavo Gutierréz Fernández, 
ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3662 Feb 20- Mar 07 


DANIEL NEVER CABRERA MEDEIROS (JUE 
2-44440/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3467 Feb 19- Mar 06 


REGINA SOTELO RODRIGUEZ (IUE 
2-38525/2018). 
Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 


TAUBA KAC de CHILEWSKI (IUE 
2-42197/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019, 

BEATRIZ CARMEN PEREZ ABALO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3242 Feb 18- Mar 01 


ANA MARIA CASADA RIBAS (JUE 
2-36882/2018). 

Montevideo, 30 de octubre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3162 Feb 15- Feb 28 


RAMON HEBER ECHEVERRIA APARICIO 
y CIRILA DIONISIA DELGADO (IUE 
2-48334/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3161 Feb 15- Feb 28 


HUGO JOSÉ DE ROGATIS ECHEVARRÍA 
(JUE 2-40277/2018). 

Montevideo, 14 de noviembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, 


ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3152 Feb 15- Feb 28 


LUIS ENRIQUE BACCT MARQUEZ (JUE 
2-41845/2018). 

Montevideo, 18 de octubre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3128 Feb 15- Feb 28 


RICARDO DANIEL ROSA TORTEROLA (IUE 
2-34247/2018). 
Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 
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Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 2977 Feb 14- Feb 27 


CARDOZO DE ORTA BONIFACIO (TUE 
2-27744/2017). 

Montevideo, 26 de setiembre de 2017. 

Dra. CLAUDIA SOSA MACHADO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2967 Feb 14- Feb 27 


CLAUDIO MANUEL MATTOS RODRIGUEZ 
(IUE 2-43489/2018). 

Montevideo, 1 de noviembre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2963 Feb 14- Feb 27 


MARIA LUISA BATLLE IRIBARNE (JUE 
2-40763/2018). 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 

Dra. ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2962 Feb 14- Feb 27 


ERNESTO JOSE MORANDIJAUREGUY (IUE 
2-42106/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

BEATRIZ CÁRMEN PÉREZ ABALO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2764 Feb 13- Feb 26 


JUAN ANTONIO BOTTAZZI MAGNI (TUE 
2-49543/2018). 

Montevideo, 27 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa R. Planamente, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2692 Feb 12- Feb 25 


BERTA IRMA DOCE FERRO (1UE 2-56546/ 2018). 
Montevideo, 6 de febrero de 2019. 
BEATRIZ CARMEN PEREZ ABALO, Actuario 
Adjunto. - 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2641 Feb 12- Feb 25 


CARLOS YAMANDU GONZALEZ NUÑEZ 
(TUE 2-43191/2018). 

Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 
01) (Sin Costo) 10/p 2596 Feb 13- Feb 26 


SUSANA DAMELE GUIDET (IUE 

2-1162/2019). 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. 

Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4004 Feb 25- Mar 12 


OFELIA MARTA TRIFONI SIGNORINI o 
TRIFONI DE GARCÍA (TUE 2-2802/2019). 
Montevideo, 21 de febrero de 2019. 

Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3922 Feb 22- Mar 11 


EMILIO RICARDO DE LOS RIOS ROBLEDO 
(TUE 2-43606/2018). 

Montevideo, 24 de octubre de 2018. 

Maria Noel CAYAFA TAPTE. 

01) 5 5664 10/p 3470 Feb 19- Mar 06 


MARTHA ASUNCION SENESE FILLOY (IUE 
2-26755/2018). 


Montevideo, 8 de febrero de 2019. 
Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3397 Feb 19- Mar 06 


ENRIQUE MARIO ALONSO FERNÁNDEZ 
(TUE 2-59339/2018). 

Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3063 Feb 15- Feb 28 


ADOLFO JOSE SAPONE URSI (IUE 
2-56037/2018). 

Montevideo, 14 de diciembre de 2018. 

Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
01) $ 5664 10/p 2700 Feb 13- Feb 26 


ARTURO ISAAC REQUEJO y NÉLIDA LUISA 

TAGLIORETTI (UE 2-56229/2018). 

Montevideo, 8 de febrero de 2019, 

Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2592 Feb 12- Feb 25 


Juan Antonio MARCHICIO CANTONI o 
CANTONE o CANTON (IUE 2-55692/2018) 
Montevideo, 19 de diciembre de 2018 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 5664 10/p 4046 Feb 25- Mar 12 


CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ GONZALEZ 
(IUE 2-58738/2018). 
Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

Prinera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4014 Feb 25- Mar 12 


JULIO ARTIGAS MARQUEZ SILVEIRA (IUE 
2-49500/2018). 

Montevideo, 4 de diciembre de 2018. 
Rossina María MERELLO ELDUAYEN, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3982 Feb 22- Mar 11 


FÉLIX FRANCISCO BUSQUETS DE NAVA 
(JUE 2-59172/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3936 Feb 22- Mar 11 


JORGE BOUNINE VILLAR y BELGICA 
VILLAR GARCÍA (UE 2-56238/2018). 
Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3860 Feb 22- Mar 11 


JUAN DELVAIR PEREIRA SILVEIRA (IUE 
2-56458/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019, 

Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3857 Feb 22- Mar 11 


CÁNDIDO OSCAR BORDONI BARBERO 
y ZULMA CARBALLO CASTRO (IUE 
2-1616/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3787 Feb 21- Mar 08 


José Pedro Antonio CAROL REIG (IUE 
2-2262/2019) 

Montevideo, 15 de febrero de 2019 

Maria Noel CAYAFA TAPIE, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3633 Feb 20- Mar 07 


ISAK LUIS KORYTNICKI KOWADLO « o 
KOVADLO (IUE 2-58115/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3515 Feb 20- Mar 07 

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ IBARRA (TUE 
2-55125/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3216 Feb 18- Mar 01 


Víctor Fermín LORENZELLI ARRIBILLAGA 
(JUE 2-58357/2018) 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 

Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3169 Feb 15- Feb 28 


GENEROSO PARAFITA PEREIRA y RENÉE 
CAL LISTA (TUE 2-51262/2018). 

Montevideo, 26 de noviembre de 2018. 
Rossina María MERELLO ELDUAYEN, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3151 Feb 15- Feb 28 


NORMA RAQUEL RODRIGUEZ BORGES 
(JUE 2-57457/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3099 Feb 15- Feb 28 


JOSE JOAQUIN BERAZA MALLI (IUE 
2-44240/2018) 

Montevideo, 20 de noviembre de 2018 
Rossina María MERELLO ELDUAYEN, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3012 Feb 14- Feb 27 


JULIO CESAR ANTONIO NACARATTO 
D'ALESSANDRO (TUE 2-54554/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2888 Feb 14- Feb 27 


DIONIRIS COSTA (TUE 2-51851/2018). 
Montevideo, 29 de noviembre de 2018. 
Rossina María MERELLO ELDUAYEN, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 2815 Feb 13- Feb 26 


2-57976/2018) 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 

Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2772 Feb 13- Feb 26 


Pedro MONROS DOT (TUE 2-57058/2018) 
Montevideo, 06 de febrero de 2019 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. - 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2696 Feb 12- Feb 25 


PEROUZE PAPAZIAN PAPAZIAN y JUAN 
KAIPEKIAN PAPAZIAN (TUE 2-31429/2018). 
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Montevideo, 26 de noviembre de 2018. 
Rossina María MERELLO ELDUAYEN, 
Actuario. ) 

Ultima Publicación 
01) $ 5664 10/p 2681 Feb 12- Feb 25 


GUALTERIO BENINI (TUE 2-56310/2018). 
Montevideo, 14 de febrero de 2019. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) 5 6209 10/p 3957 Feb 22- Mar 11 


ALBIN RODRIGUEZ ESCOTO y DELMA 
ESTHER GARRIDO MONTES DE OCA (IUE 
2-54547/2018). 

Montevideo, 19 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 


Primera Publicación 
01) $ 5664 10/p 4012 Feb 25- Mar 12 


ARTURO HECTOR OTERO BERGONZONI 
(JUE 2-56970/2018). 

Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3983 Feb 22- Mar 11 


ROSINA AVIGLIANO SPROVIERO (TUE 
2-57912/2018). 

Montevideo, 8 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3516 Feb 20- Mar 07 


NELLY LUCRECIA GARCIA CAO (JUE 
2-58550/2018) 

Montevideo, 08 de febrero de 2019 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3177 Feb 15- Feb 28 


MARIA CORINA BARBATTI MONASTERIO 
(JUE 2-57161/2018). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3105 Feb 15- Feb 28 


DENIZ DOMAR DELGADO RODRIGUEZ 
(TUE 2-55930/2018). 

Montevideo, 20 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3000 Feb 14- Feb 27 


MARIA DOLORES VELAZQUEZ PEREIRA 
(TUE 2-55949/2018). 

Montevideo, 19 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 2917 Feb 14- Feb 27 


JORGE RAÚL TROCOLI CRESPO (IUE 
2-2246/2019). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4015 Feb 25- Mar 12 


ELSA, CIRIACA, ELSA CIRIACA 
MAURIGADES, MAUBRIGADES, 
MAUBRIGADA o MAURIGADAS RIJO (IUE 
2-7627/2015). 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3981 Feb 22- Mar 11 


CELESTINO RAMÓN CALLERO 
FERNANDEZ (TUE 2-3640/2019). 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) 5 6209 10/p 3881 Feb 22- Mar 11 


LUCIA IRMA RODRIGUEZ (1UE 2-58440/2018). 
Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3877 Feb 22- Mar 11 


ROBERTO LUNA CABALLERO (JUE 
2-58064/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3876 Feb 22- Mar 11 


MARIA NILDA AMERILES (1UE 2-55643/2018). 
Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) (Sin Costo) 10/p 3362 Feb 19- Mar 06 


RAUL RAMON BELO MANTEIGA y MARIA 
CAROLINA MOSTEIRO COUSILLAS (JUE 
2-58207/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3361 Feb 19- Mar 06 


FABIANA ESPERANZA LORDOGUIN 
FISCHER (1UE 2-58571/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3315 Feb 18- Mar 01 


SONIA ISABEL DE LEON ACOSTA (IUE 
2-59238/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3197 Feb 18- Mar 01 


ARISTIDES CUÑA (TUE 2-57871/2018). 
Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3182 Feb 18- Mar 01 


NESTOR LEANDRO ROSAS SANCHEZ (IUE 
2-1356/2019). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3153 Feb 15- Feb 28 


PERLA GLORIA RODRIGUEZ PEDREIRA 
(TUE 2-54257/2018). 

Montevideo, 7 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) 5 5664 10/p 2910 Feb 14- Feb 27 


JUAN JOSÉ ZUNINO GAZZANO (IUE 
2-52016/2018). 


Montevideo, 28 de noviembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 2853 Feb 14- Feb 27 


MARIA ANGELICA GONZALEZ 
BOUTEREIRA o BOUTUREIRA (TUE 
2-45722/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 

Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2808 Feb 13- Feb 26 


ISIDORO AQUILES ROCHA ROCHA 
Y ANTOLINA RODRIGUEZ (IUE 
2-29527/2018) 

Montevideo, 21 de noviembre de 2018 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

01) $ 5664 10/p 2771 Feb 13- Feb 26 


JUTLANDIA RIVERO MENDEZ y WUELLER 
RIVERO MENDEZ (TUE 2-52832/2018). 
Montevideo, 4 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 


Última Publicación 
01)$ 5664 10/p 2674 Feb 12- Feb 25 


MELCHORA JOSEFA GARRIDO VARELA y 
JOSE ANTONIO FERIA GONZALEZ (FICHA 
2-29958/2018). 

Montevideo, 11 de octubre de 2018. y 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4170 Feb 25- Mar 12 


DELMA MARIA REPETTO SOLARI o DELMA 
MARIA IRENE REPETTO SOLARI (FICHA 
2-3215/2018). 
Montevideo, 16 de marzo de 2018. o 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. 

Pronera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4167 Feb 25- Mar 12 


BLANCA IRIS GUTIERREZ CLAVIJO (FICHA 
2-50879/2018). 

Montevideo, 29 de noviembre de 2018. 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3970 Feb 22- Mar 11 


JOSE LUIS SILVA UBIRIA (IUE 2- 2865/2019). 
Montevideo, 18 de febrero de 2019. 
Andrea Maria CASAL MUZZOLON, Actuario. 
01) $ 6209 10/p 3903 Feb 22- Mar 11 


MARIA MAGDALENA ARTOLA LISTUR 
(JUE 2-53959/2018). 

Montevideo, 13 de diciembre de 2018. 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3896 Feb 22- Mar 11 


ENRIQUE LORENZO BERTOLOTTI 
LUZARDO y ANA DARIA DECHIA 


BOLOGNA (FICHA 2-35902/2018). 
Montevideo, 31 de agosto de 2018. 

Esc. ANDREA CASAL MUZZOLÓN, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3812 Feb 21- Mar 08 
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LUIS ALBERTO UMPIERREZ y 
CATALINA SANTOS MAGNONE o 
MAGNONT o MAGNONI (FICHA 
2-14539/2018). 

Montevideo, 26 de abril de 2018. y 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3811 Feb 21- Mar 08 


SARA MATILDE o SARA MATILDE 
VERONICA RODRIGUEZ PINEYRUA 
(FICHA 2-52301/2018). 

Montevideo, 29 de noviembre de 2018. 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3502 Feb 19- Mar 06 


ROSA FILOMENA GRILLO TOJA (FICHA 
2-44636/2018). 

Montevideo, 29 de octubre de 2018. 

Esc. BETTINA CERIANI BIANCHÍ, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3472 Feb 19- Mar 06 


NELSON CARLOS LENS FRANCIS (IUE 
2-56582/2018) 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 y 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3469 Feb 19- Mar 06 

MARIA CONSTANCIA MENDEZ PEREZ y 
ROBERTO DEMETRIO ALMEIDA MENDEZ 
(IUE 2-58390/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. y 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3133 Feb 15- Feb 28 


FRANCISCO ABEL RAMOS CALVO (IUE 
2-57681/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. y 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3131 Feb 15- Feb 28 


MARTHA MABEL BERMUDEZ OSORES (IUE 
2-57979/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. y 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3106 Feb 15- Feb 28 


MARIO INOCENCIO PINO MAGNONE (TUE 
2-57219/2018). 

Montevideo, 20 de diciembre de 2018. 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) 5 5664 10/p 3101 Feb 15- Feb 28 


ANGELA MATILDE FARINA ARMADORO 
(JUE 2-56737/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. y 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2991 Feb 14- Feb 27 


RAUL JAIME BOADO VIVAS (IUE 
2-59200/2018). 

Montevideo, 7 de febrero de 2019. y 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2931 Feb 14- Feb 27 


GLADYS HAYDEE TOBLER ROTH (IUE 
2-58941/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019, 


ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLÓN, 
Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 2928 Feb 14- Feb 27 


MATILDE SARA BALPARDA BERRO (IUE 
2-56331/2018) 

Montevideo, 19 de diciembre de 2018 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 2829 Feb 13- Feb 26 


JUANITA MARIA SAENZ GALLINAL (JUE 
2-53383/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 ) 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2776 Feb 13- Feb 26 


MARIA DEL CARMEN REGUEIRO 
HERNANDEZ (TUE 2-57841/2018) 
Montevideo, 05 de febrero de 2019 ) 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2760 Feb 13- Feb 26 


MARTA CELINA DUFAU FERNANDEZ 
(FICHA 2-32002/2018). 
Montevideo, 11 de setiembre de 2018. 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. ] 

Ultima Publicación 
01) $ 5664 10/p 2687 Feb 12- Feb 25 


ADA SARA OTTONELLO CACERES (FICHA 
2-51849/2018). 
Montevideo, 29 de noviembre de 2018. 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. o 

Ultima Publicación 
01) $ 5664 10/p 2682 Feb 12- Feb 25 


MARIA ELENA CABRERA RODRIGUEZ 
(FICHA 2-49735/2018). 

Montevideo, 21 de noviembre de 2018. 
Esc. ANDREA CASAL MUZZOLON, 
ACTUARIA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2626 Feb 12- Feb 25 


HUGO INDALECIO PAREDES CEJAS (IUE 
2-58548/2018) 
Montevideo, 04 de febrero de 2019 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

Prunera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4044 Feb 25- Mar 12 


LILIANA INES GIUAANNETTI BOJANICH 
(FICHA 2-51967/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 

Esc. BETTINA CERIANI BIANCHI, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3989 Feb 22- Mar 11 


MARINA BENTOS DOS REIS (FICHA 
2-33717/2018). 

Montevideo, 23 de agosto de 2018. 

Esc. BETTINA CERIANI BIANCHI, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3826 Feb 21- Mar 08 


EVAR NOEL FERNANDEZ MORENO (IUE 
2-1987/2019). 
Montevideo, 11 de febrero de 2019. 


BETTINA INÉS CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3541 Feb 20- Mar 07 


ENRIQUEBALIÑO PAVON (TUE 2-1553/2019). 
Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3520 Feb 20- Mar 07 


MARIO YAMANDU SANCHEZ MARTINEZ 
(JUE 2-3870/2019). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3399 Feb 19- Mar 06 


CARLOS LUCIO ALBERTO GUILLERMO 
AMMANN (TUE 2-59002/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3187 Feb 18- Mar 01 


JACQUELINE PAULLIER DEUS (IUE 
2-2241/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3136 Feb 15- Feb 28 


HERSH KRAIDELMAN o KRAIDELMAN 
FISMAN (IUE 2-1784/2019). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2852 Feb 14- Feb 27 


IGNACIO ARRUTI Y MARIA AMALIA 
BORDAS (TUE 2-59234/2018) 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2698 Feb 13- Feb 26 


JULIO ERNESTO REGALO BUGAIOV 
(FICHA 2-44357/2018). 
Montevideo, 22 de octubre de 2018. 
Esc. BETTINA CERIANI BIANCHI, Actuaria 
Adjunta. , 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2665 Feb 12- Feb 25 


NILDA ESTHER PERDOMO BAEZ DE 
MARTINEZ (FICHA 2-50819/2018). 
Montevideo, 21 de noviembre de 2018. 
Esc. BETTINA CERIANI BIANCHI, Actuaria 
Adjunta. - 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2594 Feb 12- Feb 25 


JORGE ORESTES DE MAIO SANTAMARIA 
(JUE 2-56604/2018). 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 5664 10/p 2593 Feb 12- Feb 25 


DORILA ALVEZ ARTEAGA (IUE 
2-56182/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3974 Feb 22- Mar 11 
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WILSON ROCHA FRANCO (IUE 
2-30845/2018). 

Montevideo, 15 de noviembre de 2018. 

Esc. ALMA MALDONADO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3838 Feb 21- Mar 08 


PETRONA ECHEZARRETA ARRIETA y 
ESTELA MARTHA ECHEZARRETA 
ECHEZARRETA (IUE 2-45522/2018) 
Montevideo, 03 de diciembre de 2018 
ALMA NAHIR MALDONADO 
WIGMANN, Actuario Adjunto, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3667 Feb 20- Mar 07 


JULIO CESAR CABRERA MAZOUAT (IUE 
2-28009/2018) 

Montevideo, 28 de noviembre de 2018 
María Jose PINEYRO CASTELLANOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3656 Feb 20- Mar 07 


PATRICIA MARIA WILSON CAT o PATRICIA 
MARIA ANGELICA WILSON CAT (IUE 
2-1318/2019). 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3572 Feb 20- Mar 07 


MARIA ESTHER SAHUVIARTE y JUAN 
ALBERTO GARCIA SAHUVIARTE (IUE 
2-58092/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3542 Feb 20- Mar 07 


ARIEL WALDEMAR PEREZ FRECHERO Y 
ELSA LISTA LINARES (1UE 2-55982/2018) 
Montevideo, 05 de febrero de 2019 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3420 Feb 19- Mar 06 


EMILIO RODRIGUEZ GONZALEZ (IUE 
2-50820/2018) 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018 
ALMA NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3172 Feb 15- Feb 28 


JULIO CESAR DELGADO DA SILVA (JUE 
2-47402/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3166 Feb 15- Feb 28 


MARIA INES PEREZ GONZALEZ (IJUE 
2-52110/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 
ALMA NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3145 Feb 15- Feb 28 


MARIA JULIA USERA COHE (TUE 
2-56753/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3084 Feb 15- Feb 28 


WILSON ANDRES BRITOS BATISTA (IUE 
2-24920/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019, 


Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3041 Feb 15- Feb 28 


GERONIMA PEDROZO SENA (IUE 
2-53768/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2813 Feb 13- Feb 26 


ELADIO DELGADO RODRIGUEZ : y 
VICTORIANA MARCELINA MARTINEZ 
MARTINEZ (TUE 2-34431/2018). 
Montevideo, 14 de setiembre de 2018. 

Esc. ALMA MALDONADO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2801 Feb 13- Feb 26 


GRACIELA RAQUEL DEUS MELITO (JUE 
2-56614/2018) 

Montevideo, 06 de febrero de 2019 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2778 Feb 13- Feb 26 

CARLOS FEDERICO VIERA CRESPI (IUE 
2-52590/2018). 

Montevideo, 30 de noviembre de 2018. 
ALMA NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 5664 10/p 2604 Feb 12- Feb 25 


MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ (IUE 
2-1991/2019) 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) 5 6209 10/p 4001 Feb 22- Mar 11 


ENRIQUE DANTE PEREYRA CASASSUS 
(TUE 2-58832/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3978 Feb 22- Mar 11 


IRENE ISABEL FERRO FERRARI (IUE 
2-55957/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3858 Feb 22- Mar 11 


PETRONA ESTHERGONZALEZCASANOVA 
(TUE 2-3208/2019). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3820 Feb 21- Mar 08 


CARLOS ALBERTO MAC EACHEN NAZAR 
(TUE 2-50019/2018). 

Montevideo, 4 de diciembre de 2018. 
Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3578 Feb 20- Mar 07 


JUAN ANTONIO CUADRADO SUAREZ (IUE 
2-54293/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3569 Feb 20- Mar 07 


DELSIA ANTUNEZ DE ALMIRON 
y LEONEL ALMIRON MOREIRA (TUE 
2-58472/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3518 Feb 20- Mar 07 


JOSE MAGLIA (TUE 2-55638/2018). 
Montevideo, 4 de febrero de 2019. 
Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 
01) $ 6209 10/p 3275 Feb 18- Mar 01 


MARIA AMALIA SOCA PRIETO (IUE 
2-45297/2018). 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018. 
Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3188 Feb 18- Mar 01 


MIRTHA ELSA ANADON OLIVERA (TUE 
2-53771/2018). 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018. 
Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3108 Feb 15- Feb 28 


HERMITAS BARREIRO OGANDO (IUE 
2-59561/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) 5 6209 10/p 3976 Feb 22- Mar 11 


JAIME JUAN VERDAGUER MAISTERRA 
(TUE 2-57909/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) 5 6209 10/p 3950 Feb 22- Mar 11 


MIRTHA GRACIELA ROMERO BODE (TUE 
2-2795/2019). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) 5 6209 10/p 3924 Feb 22- Mar 11 

GUAL ISRUAEL HERNANDEZ RAMOS (TUE 
2-48135/2018). 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 
Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) 5 5664 10/p 3917 Feb 22- Mar 11 


ISABEL GARCIA CASTELLS (IUE 
2-2405/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3882 Feb 22- Mar 11 


MARIA CELIA DE LEON (IUE 
2-40349/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 


01) $ 6209 10/p 2895 Feb 14- Feb 27 


MARIO ISAX BUSCA DA CUÑA y 
MARIA ISABEL DA CUNHA FARIAS (IUE 
2-56385/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2850 Feb 14- Feb 27 


REGINA BARCIA (TUE 2-57136/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019. 
Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 
01) $ 6209 10/p 2849 Feb 14- Feb 27 


ZULMA BORMIDA LORENZO (IUE 
2-56198/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2848 Feb 14- Feb 27 


NELSON ALEJANDRO REY CENDAL (TUE 
2-49635/2018) 

Montevideo, 07 de febrero de 2019 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2825 Feb 13- Feb 26 
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MANUEL RAMAS VAZQUEZ o MANUEL 
RAMOS VAZQUEZ (TUE 2-56617/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 2701 Feb 13- Feb 26 


EVERGITO IZQUIERDO GRILLO (JUE 

2-30582/2018). 

Montevideo, 27 de setiembre de 2018. 

Dra. Cinthia Pestaña Vaucher, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2679 Feb 12- Feb 25 


WALTER ENRIQUE GONZALEZ.CIVITARESE 

(1UE 2-44377/2018). 

Montevideo, 26 de noviembre de 2018. 

Dra. Cinthia Pestaña Vaucher, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2661 Feb 12- Feb 25 


MERCEDES NORA GALAN CAETANO y y 

MERCEDES GILA CAETANO ALFONSO 

(1UE 2-51218/2018). 

Montevideo, 7 de diciembre de 2018. 

Cinthia PESTANA VAUCHER, Actuario. 
Ultima Publicación 

01) 5 5664 10/p 2560 Feb 12- Feb 25 


LUIS LOPEZ ALVAREZ (TUE 2-1608/2019). 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4135 Feb 25- Mar 12 


JESUSA VILLAVERDE COUTO (IUE 
2-58842/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3991 Feb 22- Mar 11 


WALTER ROBERTO SBURLATIMASSEY (IUE 
2-56211/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 

SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3842 Feb 21- Mar 08 


MERCEDES CATEDIANO BARANDALLA 
(TUE 2-57386/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3798 Feb 21- Mar 08 


MARIA MARGARITA RISSO SÁNCHEZ (IUE 
2-58743/2018). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 
SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3352 Feb 19- Mar 06 


SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3252 Feb 18- Mar 01 


ROBERTO JAVIER BASTARRICA LOPEZ (IUE 
2-52673/2018) 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018 
SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto, Actuario. 

01) $ 5664 10/p 3171 Feb 15- Feb 28 


VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3774 Feb 21- Mar 08 


CARLOS ALBERTO FERNANDEZ 
MACHADO (IUE 2-56960/2018). 
Montevideo, 4 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3752 Feb 21- Mar 08 


ELDA MABEL REY MARTINEZ y PILAR 
MARINA REY MARTINEZ (FICHA 
2-22383/2018). 

Montevideo, 29 de junio de 2018. 

Dra. Esc. Ma. del CARMEN ROLDAN, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3160 Feb 15- Feb 28 


ELIZABETH KARAIAN ZIBDJIOGLU (FICHA 
2-31507/2018). 

Montevideo, 23 de agosto de 2018. 

Esc. SUSANA FERNANDEZ, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3098 Feb 15- Feb 28 


ADELA ALAIR BARRIOS NAVARRO (IUE 
2-40369/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3013 Feb 15- Feb 28 


ROSA MANUELA FERREIRA VAZQUEZ 
(FICHA 2-533/2018). 
Montevideo, 15 de febrero de 2018. 
Esc. VERONICA MERLANO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4089 Feb 25- Mar 12 


DARWIN CESAR FAROPPA VITALE (IUE 
2-2889/2019). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4005 Feb 25- Mar 12 


FELIPE RAMIREZ RODAO y MAXIMA 
SARAVIA (IUE 2-56371/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3938 Feb 22- Mar 11 


AURORA PERCOVICH VILLANUEVA 
y JUANA VILLANUEVA BOGA (IUE 

2.52226/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 

VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 

Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3851 Feb 22- Mar 11 


ELZEBIR MARY MARTINEZ GUTIERREZ 
(JUE 2-1324/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3691 Feb 21- Mar 08 


JORGE WALTER ALLONCA GARCIA (IUE 
2-58094/2018) 

Montevideo, 14 de febrero de 2019 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA 
AVILA, Actuario Adjunto, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3682 Feb 21- Mar 08 


BLANCA AZUCENA SABA CORREA (IUE 
2-52865/2018) 

Montevideo, 05 de diciembre de 2018 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3670 Feb 20- Mar 07 


NORBERTO DELIO VILLALBA (JUE 
2-58585/2018). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3577 Feb 20- Mar 07 


JULIO MECHENE (TUE 2-58468/2018). 
Montevideo, 5 de febrero de 2019, 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3517 Feb 20- Mar 07 


AMELIA GONZALEZ CHAO (IUE 
2-53156/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3348 Feb 19- Mar 06 


LUIS MARIA o LUIS MARIA NERIAREVALO 
GIMENEZ (IUE 2-55369/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3207 Feb 18- Mar 01 


MIGUEL ANGEL ALVAREZ STAINE (IUE 
2-3445/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2912 Feb 14- Feb 27 


MARKS HAGOPIAN GETZOIAN (IUE 
2-58098/2018). 

Montevideo, 5 de febrero de 2019. 

SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3347 Feb 19- Mar 06 


NOELIA GLADYS PAGALDAY PAGALDAY 
(IUE 2-49480/2018). 
Montevideo, 15 de febrero de 2019, 


ROBERTO LUIS VOTA SAPINO (IUE 
2-48331/2018). 

Montevideo, 21 de noviembre de 2018. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3801 Feb 21- Mar 08 


HILDA RENEE COUTO BALIÑO (TUE 
2-2789/2019). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. 


ELSA PRIMAVERA DELL' ACQUA PUENTES 
(JUE 2-55907/2018). 

Montevideo, 1 de febrero de 2019. 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2900 Feb 14- Feb 27 


HILDA DELIA ALAYON QUIRIQUINO (IUE 
2-57156/2018) 
Montevideo, 04 de febrero de 2019 
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VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2690 Feb 12- Feb 25 


IRIS CESARINA D ALESSANDRO 
GONZALEZ y ALEJO GIDKOV BELOCON 
(TUE 2-57950/2018) 
Montevideo, 05 de febrero de 2019 
VALENTINA SOLEDAD BARRERA AVILA, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2688 Feb 12- Feb 25 


RAMON ANGEL NUÑEZ NUÑEZ (IUE 

2-49146/2017). 

Montevideo, 7 de mayo de 2018. 

Esc. DORA ROBAINA CAMPO, ACTUARIA. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4086 Feb 25- Mar 12 


ELSA MABEL MIRANDE SERIGNA (IUE 
2-55238/2018). 
Montevideo, 5 de febrero de 2019. 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4066 Feb 25- Mar 12 


MONICA CARMEN YAPUR BRINDISI (IUE 
2-1195/2019) 

Montevideo, 19 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4041 Feb 25- Mar 12 


FANNY SAPORTA GANON (JUE 
2-56118/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019, 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3918 Feb 22- Mar 11 


CESAR BLANCO VIANA CAMPODONICO 
(TUE 2-2800/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

Carina Gabriela FERNANDEZ MELLO, 
Administrativo IV. 

01) $ 6209 10/p 3909 Feb 22- Mar 11 


MARIA CRISTINA FASSANT ALARCON (TUE 
2-3913/2019). 

Montevideo, 19 de febrero de 2019. 

Carina Gabriela FERNANDEZ MELLO, 
Administrativo IV. 

01) $ 6209 10/p 3861 Feb 22- Mar 11 


CARMEN MERCEDES LAPALMA GRAÑA 
(JUE 2-57547/2018) 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3849 Feb 21- Mar 08 


MARQUESITA ELENA ALABAN VENDITTI 
(JUE 2-56230/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3844 Feb 21- Mar 08 


RUBEN MARIO VINOLO FUSOLAIO (JUE 
2-35583/2018). 


Montevideo, 19 de noviembre de 2018. 
Esc. DORA ROBAINA CAMPO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3840 Feb 21- Mar 08 


PABLA CORINA GARCIA MESA y JOSE 
MARIA PEREZ ESPINOLA (TUE 2-48925/2018). 
Montevideo, 12 de diciembre de 2018. 

Dora Lyliam ROBAINA CAMPO, Actuario. 
01) $ 5664 10/p 3802 Feb 21- Mar 08 


BERNARDO BENE UBAL (IUE 2- 2680/2019). 
Montevideo, 19 de febrero de 2019, 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3689 Feb 21- Mar 08 


MARGARITA de la SOVERA MERLADET 
(TUE 2-1458/2019) 

Montevideo, 14 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3651 Feb 20- Mar 07 


WALTER ROMERO PUENTE (IUE 
2-49647/2018) 

Montevideo, 07 de diciembre de 2018 

Dora Lyliam ROBAINA CAMPO, Actuario. 
01) $ 5664 10/p 3338 Feb 18- Mar 01 


EVARISTO MATA COLLAZO (IUE 
2-36935/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019, 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3165 Feb 15- Feb 28 


Susana Gargaglione Zaffaroni (IUE 
2-49156/2018) 
Montevideo, 05 de febrero de 2019 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. , 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2691 Feb 12- Feb 25 


CARMEN SELVA CERIANTI o SIRIANI (IUE 

2-51998/2017). 

Montevideo, 8 de octubre de 2018. 

Esc. DORA ROBAINA CAMPO, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) 5 5664 10/p 2686 Feb 12- Feb 25 


ROBERTO EXCEQUIEL FLEITAS ARAUJO 
(TUE 2-55600/2018). 
Montevideo, 5 de febrero de 2019. 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. ' 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2666 Feb 12- Feb 25 


NELLY MASSONI BORDONI (IUE 
2-56462/2018). 
Montevideo, 7 de febrero de 2019, 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. ' 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2639 Feb 12- Feb 25 


MARGARITA QUINTANA PONCE (TUE 
2-13266/2018) 

Montevideo, 18 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4172 Feb 25- Mar 12 


ALVARO OSCAR GUTIERREZ BRANDOLIN 
(JUE 2-51501/2018) 
Montevideo, 18 de febrero de 2019 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4164 Feb 25- Mar 12 


MIRTHA GLADYS ACUÑA FERNANDEZ 
(JUE 2-54785/2018). 
Montevideo, 18 de febrero de 2019. 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4123 Feb 25- Mar 12 


JORGE WASHINGTON GONZALEZ POMBO 
(JUE 2-53913/2018). 
Montevideo, 18 de febrero de 2019. 
María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4006 Feb 25- Mar 12 


ALDA NELY o NELLY o ALBA NELY LOPEZ 
PIROTTO (IUE 2-48721/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3694 Feb 21- Mar 08 


Elba Mabel VELAZQUEZ SCARDINO (IUE 
2-52386/2018) 

Montevideo, 07 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3668 Feb 20- Mar 07 


FRANCESCA o FRANCISCA PORELLO 
BUSSO (IUE 2/20049/2018). 

Montevideo, 26 de octubre de 2018. 

Esc. DORA ROBAINA CAMPO, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3652 Feb 20- Mar 07 


IRMA TERESA CARDOZO ROMERO (TUE 
2-55264/2018) 

Montevideo, 18 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3622 Feb 20- Mar 07 


HECTOR NELSON LIGUORI HORJALES (UE 
2-53790/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019, 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3513 Feb 20- Mar 07 


RAMON SALVADOR CASTRO y CARLOTA 
COLMAN CHAGAS (IUE 2-46143/2018) 
Montevideo, 11 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3466 Feb 19- Mar 06 


JORGE JUAN RAMOS PEREYRA (JUE 
2-47307/2018). 

Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) (Sin Costo) 10/p 3442 Feb 19- Mar 06 


LUIS WASHINGTON ASCURRAIN 
BUSOLLO y EDUARDO BUSOLLO (TUE 
2-49175/2018) 

Exoneración Ley N* 18078 
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Montevideo, 18 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) (Sin Costo) 10/p 3441 Feb 19- Mar 06 


EDILMAR PETITO CRISTINO (TUE 
2-49964/2018). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3427 Feb 19- Mar 06 


MABEL MARIA RODRIGUEZ SERE (IUE 
2-50233/2018). 

Montevideo, 12 de febrero de 2019, 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3311 Feb 18- Mar 01 


MARISA SANDRA SAYANS GANDÓS, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 
01) $ 5664 10/p 3634 Feb 20- Mar 07 


JUANITA CIARLANTINI GALASSI y 
MABEL ALICIA LOPE CIARLANTINI (IUE 
2-54539/2018). 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3555 Feb 20- Mar 07 


NILDA NELLY COSTA GIANELLO (IUE 
2-57897/2018) 

Montevideo, 04 de febrero de 2019 y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3500 Feb 19- Mar 06 


GLENDA IVONNE NUÑEZ VELAZQUEZ 
(TUE 2-40179/2018). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3283 Feb 18- Mar 01 


PEDRO FAUSTO MACIEL FERRÁN y 
MARIA CELIA LACHAGA RODRIGUEZ 
(1UE 2-42376/2017). 

Exoneración Ley N* 18078. 

Montevideo, 30 de octubre de 2018. 

Esc. DORA ROBAINA CAMPO, ACTUARIA. 
01) (Sin Costo) 10/p 2893 Feb 15- Feb 28 


ARQUIMEDES SINFOROSO POZZI UGOLINI 
y ANA MARIA BALLABIO MIER (IUE 
2-45780/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019, 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2561 Feb 12- Feb 25 


SERGIO HUGO COLINA DE LEON (TUE 
2-3866/2019). 
Montevideo, 18 de febrero de 2019. ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4008 Feb 25- Mar 12 


JORGE JOSE MARQUEZ TALENTO (IUE 
2-1322/2019). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) 5 6209 10/p 3935 Feb 22- Mar 11 


BLANCA LIRA SORIA OSORIO (IUE 
2-58298/2018). 

Montevideo, 13 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3683 Feb 21- Mar 08 


VIRGINIA MERCEDES ANGUELOU 
CARDOSO (JUE 2-56740/2018) 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018 y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) 5 5664 10/p 3645 Feb 20- Mar 07 


JOSE GASTON MUNIZ MOROSINI (TUE 
2-54715/2018) 
Montevideo, 11 de diciembre de 2018 


JUAN CARLOS ABI SAAB CARAM o 
JUAN CARLOS ABI-SAAB CARAM (TUE 
2-58744/2018). 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3477 Feb 19- Mar 06 


ANA MARIA CAUSA LOMBARDI (IUE 
2-58549/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3296 Feb 18- Mar 01 


ADEMAR RICARDO ZECCHI TORRES (IUE 
2-56603/2018). 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3190 Feb 18- Mar 01 


PASCUAL DOMESTICO GRE (IUE 
2-57166/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3138 Feb 15- Feb 28 


MAOL SANDIN PEREIRA (TUE 2-55936/2018). 
Montevideo, 4 de febrero de 2019, ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3060 Feb 15- Feb 28 


JOSE OMAR DIAZ RELA y CELIA IRIS 
COTELO ESPANTOSO (IUE 2-1529/2019). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3052 Feb 15- Feb 28 


JUAN RAMON PERDOMO REBOLLO Y 
ELISA OLGA LABORDA DEL CASTILLO 
(TUE 2-56900/2018). 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3017 Feb 15- Feb 28 


GUSTAVO ADOLFO COSSE ZAFFARONI 
(TUE 2-47261/2018). 

Montevideo, 8 de noviembre de 2018. 

Esc. Marisa Sayans, ACTUARIA ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3006 Feb 14- Feb 27 


MARIA EUGENIA GRION o MARIA 
EUGENIA GRION MISHIS (1UE 2-55910/2018). 


Montevideo, 13 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2913 Feb 14- Feb 27 


JOSE EDUARDO DE CORTE ALMADA (JUE 
2-52620/2018). 

Montevideo, 4 de diciembre de 2018. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2810 Feb 13- Feb 26 


MARIA AMELIA ELENA CAVANI BACCI 
(JUE 2-3560/2019). 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3832 Feb 21- Mar 08 


MAURICIO KLEINLERER MEHR (TUE 
2-54638/2018). 

Montevideo, 4 de febrero de 2019. ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3819 Feb 21- Mar 08 


HUGO CRISTINO FERREIRA (TUE 
2-58542/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3732 Feb 21- Mar 08 


ALFREDO PAREJA CARAMBULA (IUE 
2-54386/2018). 

Montevideo, 13 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3687 Feb 21- Mar 08 


JUSTINA PINTADO RODRIGUEZ (IUE 
2-57857/2018). 

Montevideo, 6 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3571 Feb 20- Mar 07 


JOSE GERVASIO PARODI COLLAZO (JUE 
2-2767/2019). 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3564 Feb 20- Mar 07 


RUBEN ALEMAN AYALA (JUE 2- 59278/2018). 
Montevideo, 6 de febrero de 2019, ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3356 Feb 19- Mar 06 


OSCAR HECTOR PEDEMONTI ROSSI (UE 
2-57992/2018) 

Montevideo, 05 de febrero de 2019 ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 3176 Feb 15- Feb 28 


ARMANDO DIAZ y EMA STEFFANO DIAZ 
(TUE 2-30977/2018). 

Montevideo, 13 de agosto de 2018. 

Esc. Marisa Sayans, ACTUARIA ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3154 Feb 15- Feb 28 
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JULIO TOBIO RODRIGUEZ (IUE 
2-44968/2018). 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 3146 Feb 15- Feb 28 


GERARDO VICENTE DI PAOLO 
BUSTAMANTE (IUE 2-54950/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019. y 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 6209 10/p 2904 Feb 14- Feb 27 


ELENA RAQUEL ERRAMOUSPE DUDOY 
(JUE 2-57235/2018). 

Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

01) $ 5664 10/p 2854 Feb 14- Feb 27 


MIR RIESTRA FONSECA (TUE 2-56735/2018). 
Montevideo, 21 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 


Última Publicación 
01) $ 5664 10/p 2672 Feb 12- Feb 25 


(Ley 16.044 Arts. 30., 4o. y 50.) 

Los Señores Jueces Letrados de Primera 
Instancia del Interior, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, han dispuesto la apertura de las 
Sucesiones que se enuncian seguidamente, y 
citan y emplazan a los herederos, acreedores 
y demás interesados en ellas para que, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, comparezcan 
a deducir en forma sus derechos ante la Sede 
correspondiente. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDUARDO VILLANUEVA y MAGDALENA 
PEREIRA (IUE 156-305/2018). 

Artigas, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. GABRIEL ARBIZA ROCHA, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3759 Feb 21- Mar 08 


SAÚL QUEVEDO RAMOS (FICHA 156- 
941/2018). 

Artigas, 24 de diciembre de 2018. 

Esc. GABRIEL ARBIZA ROCHA, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3288 Feb 18- Mar 01 


LAURA FERREIRA de VARGAS (IUE 156- 
973/2018). 

Artigas, 4 de febrero de 2019. 

CLAUDIA P. FAVALE DE SOUZA, Esc. 
Actuaria Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2889 Feb 14- Feb 27 


MARIA MARLI JAQUES QUEVEDO o 
JACQUES QUEVEDO (IUE 156-477/2018). 
Artigas, 4 de febrero de 2019. 

CLAUDIA P. FAVALE DE SOUZA, Esc. 
Actuaria Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2721 Feb 13- Feb 26 


WASHINGTON NEY RODRIGUEZ DO 
CANTO (IUE 461-471/2018). 

Artigas, 8 de agosto de 2018. 

CLAUDIA P. FAVALE DE SOUZA, Esc. 
Actuaria Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2707 Feb 13- Feb 26 


JUAN ANTONIO DOS SANTOS ARBIZA (IUE 
461-822/2018). 

Artigas, 20 de noviembre de 2018. 
CLAUDIA P. FAVALE DE SOUZA, Esc. 
Actuaria Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2704 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE BELLA UNIÓN. 


PAULO ALBERTO PRADELLA REFATI (TUE 
444-470/2018). 

Bella Unión, 20 de noviembre de 2018. 

Dr. Esc. Fabricio Bonilla, Actuario Adjunto. 
01) 5 6209 10/p 3289 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


MUSSINI COSTA, HULVIA TERESA (IUE 
168-503/2018). 

Canelones, 7 de noviembre de 2018. 

Dra. Gabriela Márquez, Funcionario 
Colaborador. 

01) $ 6209 10/p 3095 Feb 15- Feb 28 


FRANCISCO MIGUEL CARRARA PAEZ (IUE 
459-436/2018). 

Canelones, 4 de octubre de 2018. 

Dra. Gabriela Márquez, Funcionario 
Colaborador. 

01) $ 6209 10/p 3810 Feb 21- Mar 08 


BLANCA MARIA GIRIBONE o GIRIBONI 
GROSSO (TUE 459-532/2018). 

Canelones, 30 de noviembre de 2018. 

Dra. Gabriela Márquez, FUNCIONARIO 
COLABORADOR. 

01) $ 6209 10/p 2937 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ATLÁNTIDA 


GUSTAVO JAVIER HERNANDEZ SOSA (IUE 
526-55/2019). 

Atlántida, 13 de febrero de 2019. 

Dra. Mariannina Alvarez, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) 5 6209 10/p 3971 Feb 22- Mar 11 


VICTORINO GONZALEZ FERNANDEZ, 
ISABEL SAN MARTIN CARRERA y MARIA 
DE LOS MILAGROS GONZALEZ SAN 
MARTIN (TUE 526-796/2018). 

Atlántida, 8 de febrero de 2019. 


Avisos 181 


Dra. Mariannina Alvarez, ACTUARIA 
ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3942 Feb 22- Mar 11 


ZULMA RIVERO FONTES y CELIAR 
TRINIDAD RUIZ (TUE 526-757/2018). 
Atlántida, 21 de diciembre de 2018. 

Dra. Mariannina Alvarez, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3671 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE LA 
COSTA 


MARTA LLOPART FORNÉ (IUE 179- 
687/2018). 

Ciudad de la Costa, 13 de diciembre de 2018. 
Esc. Andrea Prattes Diez, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3159 Feb 15- Feb 28 


BEATRIZ ITZCOVICH RUIZ y GUERINO 
PALERMO SIVOLELLO o SIVOLELLA o 
SIVORELLA o SIBORELLA (IUE 179- 
467/2018). 

Ciudad de la Costa, 30 de octubre de 2018. 
Esc. Andrea Prattes Diez, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 2957 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LAS PIEDRAS 


BLANCA HAYDEE RAVERA RISSO (TUE 
440-872/2018). 

Las Piedras, 7 de diciembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3809 Feb 21- Mar 08 


CARLOS ALBERTO GONZALEZ 
TELLECHEA (TUE 440-1049/2018). 

Las Piedras, 8 de febrero de 2019. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3630 Feb 20- Mar 07 


GLORIA MAFALDA SASTRE CARDOSO de 

RODRÍGUEZ o GLORIA MAFALDA SASTRE 

CARDOSO o GLORIA MAFALDA SASTRE 

CARDOZO y BISMARK RODRIGUEZ 

SASTRE o BISMARCK RODRIGUEZ SASTRE 

(FICHA IUE 440-1378/2012). 

Las Piedras, 21 de diciembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2651 Feb 12- Feb 25 


FEDERICO NICOLAS ROJAS DAMIANO 
(FICHA TUE 458-942/2018). 

Las Piedras, 21 de diciembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3479 Feb 19- Mar 06 


PEDRO RAMON ORTIZ MANEIRO (FICHA 
TUE 458-889/2018). 

Las Piedras, 12 de diciembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3113 Feb 15- Feb 28 


ALBERTO GUERRERO RODRIGUEZ (FICHA 
TUE 458-769/2018). 
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Las Piedras, 8 de noviembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2652 Feb 12- Feb 25 


ANA MARIA QUINTANA RONCHETTI (IUE 
533-1044/2018). 

Las Piedras, 18 de diciembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3808 Feb 21- Mar 08 


NORMA YOLANDA SEIJAS o SEIJA FACIO 
(TUE 533-839/2018). 

Las Piedras, 11 de febrero de 2019. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3480 Feb 19- Mar 06 


ADRIANA JACQUELINE SILVEIRA DORTA 
(TUE 533-34/2019). 

Las Piedras, 11 de febrero de 2019. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3478 Feb 19- Mar 06 


PETRONA NICASIA MORALES RODRIGUEZ 
(TUE 533-1067/2018). 

Las Piedras, 20 de diciembre de 2018. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3158 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PANDO 


MANUEL ISIDORO o YSIDORO PEREZ 

MOLINA (FICHA 175-11/2019). 

Pando, 14 de febrero de 2019. 

Carina Bercovich, Actuaria Adjunta. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4122 Feb 25- Mar 12 


MARÍA MERCEDES LOPEZ LEMOS (FICHA 

175-825/2018). 

Pando, 12 de febrero de 2019, 

Carina Bercovich, Actuaria Adjunta. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4054 Feb 25- Mar 12 

RITA ANGELA DADOMO TIRAMANI 

(FICHA 175-813/2018). 

Pando, 5 de febrero de 2019. 

Carina Bercovich, Actuaria Adjunta. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4053 Feb 25- Mar 12 


JULIO CESAR PONZO HERNANDEZ (FICHA 

175-447/2018). 

Pando, 19 de febrero de 2019. 

Carina Bercovich, Actuaria Adjunta. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4052 Feb 25- Mar 12 


EDISON ASDRUBAL GONZALEZ SIMBRELO 
(FICHA 175-665/2018). 

Pando, 15 de noviembre de 2018. 

Carina Bercovich, Actuaria Adjunta. 

01) 5 6209 10/p 3243 Feb 18- Mar 01 


HUGO HUMBERTO SUAREZ BELLO (FICHA 
175-607/2018). 

Pando, 23 de octubre de 2018. 

Carina Bercovich, Actuaria Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2907 Feb 14- Feb 27 


GUSTAVO SOLARI VIDART (FICHA 176- 
772/2018). 

Pando, 19 de diciembre de 2018. 

Dra. Esc. SILVANA SANTOMAURO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3825 Feb 21- Mar 08 


BLANCA ELIDA FAJARDO AMICONE 
(FICHA 176-758/2018). 

Pando, 6 de febrero de 2019. 

Dra. Esc. SILVANA SANTOMAURO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3637 Feb 20- Mar 07 


HUMBERTO FERNANDEZ GIACUZA 
(FICHA 176-717/2018). 

Pando, 16 de noviembre de 2018. 

Dra. Esc. SILVANA SANTOMAURO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3129 Feb 15- Feb 28 


ARACY FERREIRA DE MORAES DE 
CAMPOS o ARACY FERREIRA (FICHA 176- 
504/2018). 

Pando, 15 de noviembre de 2018. 

Dra. Esc. SILVANA SANTOMAURO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3111 Feb 15- Feb 28 


176-646/2018). 

Pando, 19 de octubre de 2018. 

Dra. Esc. SILVANA SANTOMAURO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2838 Feb 13- Feb 26 


GINÉS DOMINGO BLANCO (FICHA 176- 
785/2018). 

Pando, 1 de febrero de 2019, 

Dra. Esc. SUSANA SANTOMAURO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2827 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


AURITES VIERA (TUE 207-677/2018). 

Melo, 29 de noviembre de 2018. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 


Prinera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4018 Feb 25- Mar 12 


JOSE PEDRO LUCAS ESPINO (IUE 207- 
718/2018). 

Melo, 1 de febrero de 2019, 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3867 Feb 22- Mar 11 


NERY ATAHUALPA BAMONDEZ RECART 
(JUE 207-672/2018). 

Melo, 29 de noviembre de 2018. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2609 Feb 12- Feb 25 


RAMON NEY OLIVERA OLIVERA (IUE 
208-787/2018). 

Melo, 1 de febrero de 2019. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3864 Feb 22- Mar 11 


LUZ CELESTE COSTA PATRON (JUE 208- 
631/2018). 

Melo, 18 de octubre de 2018. 

Esc. OSCAR RODRIGUEZ ETCHEVERRY, 
ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3226 Feb 18- Mar 01 


MARIA DEL CARMEN MARCHESANO 
CRUZ (TUE 208-816/2018). 

Melo, 1 de febrero de 2019. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3225 Feb 18- Mar 01 


ROSA GLADYS TABAREZ RUIZ (JUE 208- 
750/2018). 

Melo, 4 de diciembre de 2018. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3030 Feb 15- Feb 28 


OSVALDO RODRIGUEZ ALFFONSO (IUE 
468-210/2016). 

Melo, 8 de noviembre de 2018. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4020 Feb 25- Mar 12 


FREDY DANTE MARINELLI MORALES (IUE 
468-778/2018). 

Melo, 1 de febrero de 2019. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3521 Feb 20- Mar 07 


NILDA PIÑEIRO TECHERA (IUE 468- 
781/2018). 

Melo, 1 de febrero de 2019. 

Esc. JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3029 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE RIO BRANCO 


ENY TELIZ (1UE 615-122/2018). 

Río Branco, 21 de diciembre de 2018. 
CARLA BIANCHI MORI, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2608 Feb 12- Feb 25 


GENOVEVA SANTANA FERNANDEZ (IUE 
616-388/2018). 
Río Branco, 20 de diciembre de 2018. 
Esc. Carla Bianchi Mori, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4019 Feb 25- Mar 12 
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JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EMILIO MODESTO PATRICIO 
VILLANUSTRE PELUAGA (TUE 223-14/2019). 
Colonia, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Paulina Castro Geymonat, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4148 Feb 25- Mar 12 


GIORDANO o JORDAN o JURDAN ILIEFF 
ILIEVA (TUE 223-631/2018). 
Colonia, 18 de febrero de 2019, 
Esc. Paulina Castro Geymonat, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4147 Feb 25- Mar 12 


JULIA ESTHER GONZALEZ ALLIO (JUE 
223-712/2018). 
Colonia, 19 de diciembre de 2018. 
ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4144 Feb 25- Mar 12 
VICTOR OVIDIO PEREZ DUPRE y EDILE 
ENELIDA MAIDANA (TUE 223-738/2018). 
Colonia, 6 de febrero de 2019. 
ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 
01) $ 6209 10/p 3643 Feb 20- Mar 07 


CLAUDIO ALEJANDRO RODRIGUEZ 
RIVERO (IUE 223-10/2019). 

Colonia, 11 de febrero de 2019. 

Esc. Paulina Castro Geymonat, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3642 Feb 20- Mar 07 


MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ 
(JUE 223-721/2018). 

Colonia, 1 de febrero de 2019. 

ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3483 Feb 19- Mar 06 


NESTOR RAUL MANANCERO BENEDETTO 
(JUE 223-596/2018). 

Colonia, 30 de octubre de 2018. 

ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3482 Feb 19- Mar 06 


CARMEN RUIZ (1UE 223-736/2018). 

Colonia, 6 de febrero de 2019. 

ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 2984 Feb 14- Feb 27 


GUSTAVO CARRO OTERMIN (IUE 223- 
696/2018). 

Colonia, 11 de diciembre de 2018. 

ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2577 Feb 12- Feb 25 


MIRIAM DORIS BEIN RICCA (JUE 508- 
5/2019). 


Colonia, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Paulina Castro Geymonat, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) 5 6209 10/p 3961 Feb 22- Mar 11 


EDUARDO CASANA TORRES (IUE 508- 
465/2018). 

Colonia, 30 de octubre de 2018. 

ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3644 Feb 20- Mar 07 


MARTA ELENA ESTRADA (TUE 508-6/2019). 
Colonia, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Paulina Castro Geymonat, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3306 Feb 18- Mar 01 


NELSON RUBEN MEDINA MARFURT (IUE 
508-557/2018). 

Colonia, 14 de diciembre de 2018. 

ESC. JULIO UMPIERREZ, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 2794 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CARMELO 


IDILBERTO GREGORIO BONE 
BENTANCOUR o BETANCOUR (IUE 227- 
1075/2018). 

Carmelo, 14 de enero de 2019. 

Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3307 Feb 18- Mar 01 


JORGE HERIBERTO CORNÚ REVETRIA (UE 
227-1112/2018). 

Carmelo, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2986 Feb 14- Feb 27 

MARIO NÉSTOR LEÓN PRIETO BERGERO 
(TUE 227-881/2018). 

Carmelo, 16 de octubre de 2018. 

Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2982 Feb 14- Feb 27 


GRACIELA JUANA BORRÉ RAMÍREZ (JUE 
227-879/2018). 

Carmelo, 16 de octubre de 2018. 

Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2981 Feb 14- Feb 27 


MANUEL ROGELIO MARTICORENA (IUE 
227-1095/2018). 

Carmelo, 14 de enero de 2019. 

Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2799 Feb 13- Feb 26 


ELISA LAURA BOCCAGNI ZALDUA (JUE 
227-1140/2018). 

Carmelo, 1 de febrero de 2019. 

Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2578 Feb 12- Feb 25 


HAYDEE ELENA FASINI GROPPI (IUE 227- 
1160/2018). 


Avisos 183 


Carmelo, 15 de enero de 2019. 
Esc. Laura Parentelli Santamaría, ACTUARIA 
ADJUNTA. , 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2574 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ROSARIO 


HIPÓLITO MAURICIO VIDART SILVA y 
MARÍA ISABEL FARIÑA GARCÍA (TUE 
225-416/2018). 

Rosario, 18 de diciembre de 2018. 

ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2983 Feb 14- Feb 27 


JUAN CARLOS OESCH DE LA ASCENCIÓN 
(UE 225-1013/2018). 
Rosario, 18 de diciembre de 2018. 
ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. , 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2576 Feb 12- Feb 25 


ENRIQUE RODRÍGUEZ BATISTA (IUE 225- 
1141/2018). 

Rosario, 18 de diciembre de 2018. 

ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2575 Feb 12- Feb 25 


MILZA FERREIRA FERREIRA (JUE 225- 
1087/2018). 

Rosario, 18 de diciembre de 2018. 

ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2573 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


ANTONIA TERESITA RAMOS BOLIA (IUE 
242-802/2018). 

Durazno, 4 de febrero de 2019, 

CLAUDIA FERNANDEZ ECHEVERRY, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3700 Feb 22- Mar 11 


FANNY CRISTINA MURAÑA BENTANCOR 
(TUE 242-21/2019). 

Durazno, 5 de febrero de 2019, 

CLAUDIA FERNANDEZ ECHEVERRY, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3699 Feb 22- Mar 11 


FRANCISCO 6 FRANCISCO CONCEPCIÓN 
SOSA PEREIRA 6 SOSA PEREYRA, URSULA 
GANDOLFO, FRANCISCO MIGUEL SOSA 
GANDOLFO, MARÍA MARGARITA SOSA 
GANDOLFO y JULIO MARIO SOSA 
GANDOLFO (IUE 242-87/2018). 

Durazno, 21 de noviembre de 2018. 


184 AVISOS 


CLAUDIA FERNÁNDEZ ECHEVERRY, 
ACTUARIA ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3435 Feb 19- Mar 06 


LUIS ARMANDO ARRIOLA ROJAS (IUE 
242-29/2019). 

Durazno, 5 de febrero de 2019. 

CLAUDIA FERNANDEZ ECHEVERRY, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3434 Feb 19- Mar 06 


NORMA GLADYS FERREIRA CABRERA 
(TUE 242-32/2019). 

Durazno, 8 de febrero de 2019. 

CLAUDIA FERNANDEZ ECHEVERRY, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3433 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


RAUL RUPERTO SAAVEDRA oSABEDRA DE 
LEON y AZUCENA MARGOT GONZALEZ 
MOLINA (TUE 254-760/2018). 

Trinidad, 21 de noviembre de 2018. 

Silvia Olivera Plaza, Actuaria Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3610 Feb 20- Mar 07 


SANTIAGO OLIVERA BONILLA, JOAQUINA 
ISABEL MENDEZ DARIAS o DARIA y 
MAURICIO OLIVERA MENDEZ (IUE 254- 
912/2018). 

Trinidad, 11 de febrero de 2019. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3450 Feb 19- Mar 06 


LYDIA o LIDIA MARGOT DE LEON OSORES 
(TUE 254-146/2018). 

Trinidad, 25 de octubre de 2018. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3367 Feb 19- Mar 06 


TERESITA GONZALEZ LARREA (IUE 254- 
853/2018). 

Trinidad, 21 de diciembre de 2018. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) 5 6209 10/p 3261 Feb 18- Mar 01 


FELICIA YOLANDA CASTRO (JUE 254- 
878/2018). 

Trinidad, 11 de febrero de 2019. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3082 Feb 15- Feb 28 


MARIO RUBEN OURTHE CABALE LOPEZ 
(TUE 254-708/2018). 

Trinidad, 25 de octubre de 2018. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 2936 Feb 14- Feb 27 


MARIA FRANCISCA MICHAUS RIJO (IUE 
254-782/2018). 

Trinidad, 21 de diciembre de 2018. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 2935 Feb 14- Feb 27 


ARCELIA RAQUEL MOLINA VELAZCO 
(TUE 254-811/2018). 

Trinidad, 21 de diciembre de 2018. 

Dra. Ma. EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 2710 Feb 13- Feb 26 
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JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


DARDO ALFREDO MARTINEZ BAEZ 
(FICHA IUE 260-672/2018). 

Florida, 2 de agosto de 2018. 

Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4085 Feb 25- Mar 12 


ISIDORA BASIGNÑANIT o BASIGNANI 
MEDERO (FICHA IUE 260-35/2019). 
Florida, 7 de febrero de 2019. 

Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3385 Feb 20- Mar 07 


GRACIELA FERNANDEZ LOPEZ (FICHA 
TUE 260-1052/2018). 

Florida, 12 de noviembre de 2018. 

Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3222 Feb 18- Mar 01 


OSCAR SILVINO SANNER TEJERA (FICHA 
TUE 260-76/2019). 

Florida, 5 de febrero de 2019. 

Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3094 Feb 15- Feb 28 


ENRIQUE ALBERTO GIL PÉREZ (FICHA IUE 
260-1144/2018). 

Florida, 6 de diciembre de 2018. 

Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 2868 Feb 14- Feb 27 

MARIA ENILDA o MARIA ENILDA 
PLACIDA SORIA CANCELA (FICHA IUE 
260-79/2019). 
Florida, 7 de febrero de 2019. 
Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2867 Feb 14- Feb 27 


STELLA BERDIAS DALIA (IUE 261- 
1001/2018). 
Florida, 12 de febrero de 2019. 
ESC. MARIA NOEL GALLO PISANO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4087 Feb 25- Mar 12 


JULIO CESAR MARTINEZ DIZ (1UE 261- 
76/2019). 

Florida, 12 de febrero de 2019. 

ESC. MARIA NOEL GALLO PISANO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3027 Feb 18- Mar 01 


MIRTA GLADYS SASTRE MORALES (TUE 
261-948/2018). 

Florida, 11 de diciembre de 2018. 

HILARIO CASTRO TREZZA, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 2870 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


MIGUEL ANGEL CACERES MAIDANA (IUE 
274-621/2018). 

Minas, 24 de diciembre de 2018. 

Esc. ALEJANDRA RÍOS LACAVA, 
ACTUARIA. 


Prunera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4136 Feb 25- Mar 12 


HEBER JAVIER AGUIRRE RODRIGUEZ (1UE 
274-867/2018). 
Minas, 8 de febrero de 2019. 
Esc. Patricia Martínez Olascoaga, ACTUARIA 
ADJUNTA 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4039 Feb 25- Mar 12 


HENNA LORELEY ESCUDERO ESTRADA 
o HENNA DORELEY ESCUDERO (274- 
784/2018). 

Minas, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. ALEJANDRA RÍOS LACAVA, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3623 Feb 20- Mar 07 


SERGIO ADEMAR PEREZ DE LEON (IUE 
274-865/2018). 

Minas, 6 de febrero de 2019. 

Esc. Patricia Martínez Olascoaga, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3080 Feb 15- Feb 28 


JUAN ARNOLDO TOURNE MARTINEZ 
(432-456/2018). 

Minas, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. ALEJANDRA RÍOS LACAVA, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 2769 Feb 13- Feb 26 


WALTER HILARIO SANCHEZ 
SAMPRIETO y AIDA PEREZ GARCIA 
(JUE 432-721/2018). 

Minas, 8 de febrero de 2019. 

Dra. ERIKA RUBÍ SANTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4137 Feb 25- Mar 12 


MARÍA SHIRLEY GARCIA SILVA (TUE 432- 
512/2018). 

Minas, 23 de octubre de 2018. 

Dra. ERIKA RUBÍ SANTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3089 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


MIRTA JUANA ABAL ASCORRETA (FICHA 
284-1204/2018). 

Maldonado, 1 de febrero de 2019. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3329 Feb 18- Mar 01 
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ANTONIO MOZO SERRON (FICHA 284- 
1011/2018). 

Maldonado, 20 de noviembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3141 Feb 15- Feb 28 


EUGENIO MUNIZ FERNANDEZ (FICHA 
284-1088/2018). 

Maldonado, 20 de noviembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3036 Feb 15- Feb 28 


MIRIAM RAQUEL PIANA FLEITAS y 
NESTOR NILO MARQUEZ DE LA LLANA 
(FICHA 284-1008/2018). 

Maldonado, 15 de noviembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3004 Feb 14- Feb 27 


DAISSY AMELIA DECAUX HERNANDEZ 
(FICHA 284-1231/2018). 

Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2816 Feb 13- Feb 26 


ALICIA BRITOS INDA (IUE 285-1065/2018). 
Maldonado, 1 de febrero de 2019. 

Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3522 Feb 20- Mar 07 


ROCENDO FELICIANO GUATTINI POSADA 
y LAURINDA MOLINA AMARAL (FICHA 
286-1274/2018). 

Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 
Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3985 Feb 22- Mar 11 


HUGO GARCIA TOLEDO (286-1253/2018). 
Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 
Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3828 Feb 21- Mar 08 


SUSANA NAIME ESPOSITO (286-1148/2018). 
Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 

Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3764 Feb 21- Mar 08 

PEDRO ERASMO SEGOVIA (IUE 286- 
1057/2018). 

Maldonado, 11 de diciembre de 2018. 
NELSON RICHART, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3618 Feb 20- Mar 07 


JORGE LUIS ZANETTICORREA (286-1151/2018). 
Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 
Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3033 Feb 15- Feb 28 


RAÚL RENE DE LOS SANTOS GROSSI y 
NELI ó NELLY ROSA FERNANDEZ BOSSO 
(UE 286-1017/2018). 

Maldonado, 24 de octubre de 2018. 

Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 2818 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE SAN CARLOS 


FEDERICO MOISES OLID GONZALEZ 
(FICHA 503-551/2018). 


San Carlos, 12 de diciembre de 2018. 
Esc. MARTA FERNANDEZ, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 2992 Feb 14- Feb 27 


MARIA ESTHER PLADA BONILLA (FICHA 
505-370/2018). 

San Carlos, 16 de octubre de 2018. 

Esc. MARTA FERNANDEZ, ACTUARIA. 
01) 5 6209 10/p 3988 Feb 22- Mar 11 


ARIEL OTTADO PERDIGON y YOLANDA 
ISABEL QUINTANA FONSECA (FICHA 
505-513/2018). 

San Carlos, 19 de diciembre de 2018. 

Esc. MARTA FERNANDEZ, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3831 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


NOEMI LILA VERDE MARTINEZ (IUE 300- 
805/2018). 

Paysandú, 5 de diciembre de 2018. 

Dra. CLAUDIA SOSA MACHADO, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3556 Feb 20- Mar 07 


RAMON ARTIGAS URRUTY DE LOS 
SANTOS (IUE 301-585/2018). 
Paysandú, 8 de noviembre de 2018. 
Dra. Fedra DOMENECH CARBON, Actuaria 
Adjunta. ' 

Ultima Publicación 
01) 5 5664 10/p 2647 Feb 12- Feb 25 


JOSE ALBERTO AMARILLO (IUE 301- 
472/2018). 

Auxiliado de pobreza. 

Paysandú, 5 de diciembre de 2018. 

DRA. FEDRA DOMENECH, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) (Sin Costo) 10/p 2590 Feb 12- Feb 25 
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JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FRAY BENTOS 


NACIF MARENCO, HECTOR HORACIO y 
KORCHIAK MIRONSKY, ROSA (IUE 317- 
48/2019). 

Fray Bentos, 19 de febrero de 2019. 

Esc. MARCELO SALABERRY FERNANDEZ, 
ACTUARIO. 


Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4108 Feb 25- Mar 12 


FERNANDEZ VILA, SUSANA ROSA (IUE 
317-50/2019). 
Fray Bentos, 20 de febrero de 2019. 
Esc. MARCELO SALABERRY FERNANDEZ, 
ACTUARIO. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4095 Feb 25- Mar 12 


ARBOLEYA DE LOS REYES, RAUL WALTER 
(JUE 317-179/2016). 

Fray Bentos, 12 de diciembre de 2018. 

Esc. Sergio G. Cabrera Herrera, Actuario. 

01) $ 6209 10/p 3081 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE YOUNG 


SURKOV, BASILIO y KOZOLAP o KOZALAT 
LYDA (B/300/2002). 

Young, 26 de agosto de 2002. 

Esc. Luisa Ma. Vico de Benedetti, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2891 Feb 14- Feb 27 


NILDA DEL CARMEN BARRRAGAN 
LATORRE (IUE 318-290/2018). 

Young, 5 de noviembre de 2018. 

Esc. Luisa Ma. Vico de Benedetti, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3762 Feb 21- Mar 08 


BLANCA GONZALEZ NIETO (IUE 501- 
713/2018). 
Paysandú, 22 de noviembre de 2018. 
DR. ERNESTO SOLARO, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4081 Feb 25- Mar 12 
AURORA GRACIELA SAFFONS BIANCHI 
(TUE 501-752/2018). 
Paysandú, 22 de noviembre de 2018. 
DR. ERNESTO SOLARO, ACTUARIO 
ADJUNTO. 
01) $ 6209 10/p 3092 Feb 15- Feb 28 


MIRTA THIEBAUT APELO (JUE 501- 
793/2018). 

Paysandú, 10 de diciembre de 2018. 

DR. ERNESTO SOLARO, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 2968 Feb 14- Feb 27 


CARLOS EDGAR BELLO MONTESANO (TUE 
445-186/2018). 

Young, 29 de agosto de 2018. 

Esc. Luisa Ma Vico de Benedetti, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3895 Feb 22- Mar 11 


PEDRO PAULINO MORENO ZABALA (IUE 
445-340/2018). 

Young, 18 de diciembre de 2018. 

Esc. Luisa Ma Vico de Benedetti, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2763 Feb 13- Feb 26 


LILIA ESTHER FAUST STRIPPE (UE 445- 
356/2018). 

Young, 3 de diciembre de 2018. 

Esc. Luisa Ma Vico de Benedetti, Actuaria 
Adjunta. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2595 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


DENIS LEITE SILVA (FICHA TUE 329- 
758/2018). 

Rivera, 5 de febrero de 2019. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3769 Feb 21- Mar 08 


ORESTES PERALTA RODRIGUEZ (FICHA 
TUE 329-759/2018). 

Rivera, 5 de febrero de 2019. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3767 Feb 21- Mar 08 


ERONDINA OLIVERA DOS SANTOS (FICHA 
TUE 329-575/2018). 

Rivera, 9 de noviembre de 2018. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3122 Feb 15- Feb 28 


RAUL ALBERTO SANTOS BERTIZ (FICHA 

TUE 329-714/2018). 

Rivera, 26 de noviembre de 2018. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2658 Feb 12- Feb 25 


ARMANDO TEXEIRA LARRONDA (FICHA 
TUE 330-706/2018). 

Rivera, 5 de febrero de 2019. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
01) 5 6209 10/p 3302 Feb 18- Mar 01 


MARIA MARGARITA RANGEL RAMPA 

(FICHA TUE 330-716/2018). 

Rivera, 5 de febrero de 2019. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2660 Feb 12- Feb 25 


SONIA TERESA MARTINEZ FERREIRA 
(FICHA TUE 477-669/2018). 

Rivera, 4 de febrero de 2019. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3624 Feb 20- Mar 07 


JUANA ANTUNEZ LACUESTA (FICHA IUE 
477-672/2018). 

Rivera, 4 de febrero de 2019. 

Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3301 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


MARIA JULIA DE LOS SANTOS CARDOZO 
(IUE 341-583/2018). 

Rocha, 19 de noviembre de 2018. 

Esc. Graciela Díaz Zanelli, Actuaria Adjunta. 
01) 5 6209 10/p 3955 Feb 22- Mar 11 


ROBERT ALEJANDRO TORRES MOLINA 
(TUE 341-691/2018). 


Rocha, 1 de febrero de 2019. 
Esc. Graciela Díaz Zanelli, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3287 Feb 18- Mar 01 


MANUEL RUIZ (1UE 342-542/2018). 

Rocha, 18 de octubre de 2018. 

Esc. Blanca Enriqueta Molina Olid, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3601 Feb 20- Mar 07 


NICOMEDES GILABAS ALTEZ PEREYRA 
(JUE 342-615/2018). 

Rocha, 14 de diciembre de 2018. 

Esc. Blanca Enriqueta Molina Olid, 
ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3213 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CHUY 


DINA EVERGISTA PEREZ PARADA (IUE 
343-414/2018). 

Chuy, 6 de febrero de 2019. 

Esc. BERNARDO GLEIZER, ACTUARIO. 
01) $ 6209 10/p 3755 Feb 21- Mar 08 


MARIANO DE LEON PEREYRA (IUE 448- 
415/2018). 

Chuy, 20 de diciembre de 2018. 

Esc. BERNARDO GLEIZER, ACTUARIO. 
01) $ 6209 10/p 2807 Feb 13- Feb 26 


RAUL AGAPITO ZEBALLOS BONILLA (1U 
448-181/2018). 

Chuy, 8 de junio de 2018. 

Esc. ALEJANDRO MENONI CASAS, 
ACTUARIO ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 2806 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


JOSÉ EDUARDO DA SILVA PAIVA (IUE 
352-1110/2018). 

Salto, 6 de febrero de 2019. 

Esc. Valeria Beltramelli, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3926 Feb 22- Mar 11 


OTTO FERNÁNDEZ REIS o FERNÁNDEZ 
REIS CUELHO (IUE 352-1203/2018). 

Salto, 28 de diciembre de 2018. 

ESC. VALERIA BELTRAMELLI, Actuaria. 
01) $ 6209 10/p 3761 Feb 21- Mar 08 


DANIEL SANTIAGO ISNARDI ARNALDI 
(TUE 352-1200/2018). 

Salto, 28 de diciembre de 2018. 

ESC. VALERIA BELTRAMELLI, Actuaria. 
01) $ 6209 10/p 3429 Feb 19- Mar 06 


WALTER ROSAS SILVA (IUE 352-881/2018). 
Salto, 8 de octubre de 2018. 

ESC. VALERIA BELTRAMELLI, Actuaria. 
01) $ 6209 10/p 2706 Feb 13- Feb 26 
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ANASTACIO CONDRATIUK MEFANIUK 
(TUE 352-1133/2018). 
Salto, 11 de diciembre de 2018. 
Esc. Valeria Beltramelli, ACTUARIA. 

Ultima Publicación 
01) $ 6209 10/p 2571 Feb 12- Feb 25 


ENRIQUE OMAR NAN (IUE 352-206/2016). 

Salto, 14 de diciembre de 2018. 

Esc. Valeria Beltramelli, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2570 Feb 12- Feb 25 


ÁLVAREZ, RAMONA (FICHA IUE 353- 

41/2019). 

Salto, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4103 Feb 25- Mar 12 


NÉLIDA PILAR GONZALEZ MACHADO 

(IUE 353-1211/2018). 

Exoneración Ley N* 18.078. 

Salto, 6 de febrero de 2019. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 

01) (Sin Costo) 10/p 4062 Feb 25- Mar 12 


IRIZAGA FERGUSON, MARÍA 
MAGDALENA (FICHA IUE 353-1078/2018). 
Salto, 22 de noviembre de 2018. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3927 Feb 22- Mar 11 


INVERNIZZI FAGGIANI, ROMEO 
FRANCISCO (FICHA IUE 353-22/2019). 
Salto, 12 de febrero de 2019. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3760 Feb 21- Mar 08 


SOUTO MARIN, JUAN FRANCISCO (FICHA 
TUE 353-1063/2018). 

Salto, 21 de noviembre de 2018. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3269 Feb 18- Mar 01 


ROBAINA BERRETTA, OROSMA 
ANSELMO (FICHA IUE 353-316/2018). 
Salto, 15 de noviembre de 2018. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3026 Feb 15- Feb 28 


MARTÍNEZ BORREA, ÉLIDA RITA (FICHA 
TUE 509-1142/2018). 

Salto, 20 de diciembre de 2018. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 2856 Feb 14- Feb 27 


REINA COSTA, MANUEL ALEJANDRO 

(FICHA TUE 509-1154/2018). 

Exoneración Ley N* 18.078. 

Salto, 5 de febrero de 2019. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
Ultima Publicación 

01) (Sin Costo) 10/p 2629 Feb 12- Feb 25 


LUIS ALBERTO DALTO PINATO (1UE 509- 

1167/2018). 

Salto, 6 de febrero de 2019. 

Esc. Valeria Beltramelli, ACTUARIA. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4104 Feb 25- Mar 12 


DiarioOficial | N* 30.140 - febrero 25 de 2019 


HILDA EULIDIA D' ANGELO MACHADO 
(TUE 509-1160/2018). 

Salto, 6 de febrero de 2019. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 3925 Feb 22- Mar 11 


FAGÚNDEZ APLANALP, HÉCTOR (FICHA 
IUE 509-1062/2018). 

Salto, 7 de diciembre de 2018. 

JOSE MARIA MOLLER, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

01) $ 6209 10/p 3270 Feb 18- Mar 01 


DAILY TERESITA PUIGVERT MENONTI (TUE 
352-1151-2018). 

Salto, 28 de diciembre de 2018. 

Esc. Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 
01) $ 6209 10/p 2855 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


GERMÁN EMILIO FONT SCHOLDERLE (IUE 
370-200/2018). 

San José, 6 de febrero de 2019. 

NIBYA E. ORDEIG, ESC. ACT. ADJ. 

01) $ 6209 10/p 3485 Feb 19- Mar 06 


ISMAEL o ISMAEL ERASMO RODRIGUEZ 
PEREZ y TERESA MABEL ACOSTA 
LARROSA (IUE 370-511/2018). 

San José, 29 de noviembre de 2018. 

Esc. Adriana Bozzolasco, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3484 Feb 19- Mar 06 


JOSE MARÍA VERDE (TUE 370-588/2018). 

San José, 14 de diciembre de 2018. 

Esc. Adriana Bozzolasco, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2676 Feb 12- Feb 25 


CÉSAR RAMÓN CALLEJAS PÉREZ (IUE 
371-455/2018). 

Auxiliado de pobreza. 

San José, 8 de noviembre de 2018. 

Esc. Adriana Bozzolasco, ACTUARIA. 

01) (Sin Costo) 10/p 3959 Feb 22- Mar 11 
CARMEN CAMACHO PÉREZ (TUE 371- 
712/2018). 

San José, 21 de diciembre de 2018. 

Esc. Adriana Bozzolasco, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3365 Feb 19- Mar 06 


MARY ELIZABETH GARCIA GALVAN (TUE 
510-61/2018). 

San José, 7 de diciembre de 2018. 

Esc. Adriana Bozzolasco, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 2857 Feb 14- Feb 27 


EDUARDO ADOLFO ACEVEDO BRITOS 

(TUE 510-512/2018). 

San José, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. Adriana Bozzolasco, ACTUARIA. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2677 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LIBERTAD 


FLORENCIO GUSTAVO TEJERA BANGO 
(TUE 530-989/2018). 
Libertad, 11 de febrero de 2019. 
Dra. Ma. Jimena Rodríguez, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4038 Feb 25- Mar 12 


LORENZO FELIPE ITHURBIDE PIRIPICH o 
ITURBIDE PILIPICH y ORFILIA LOPEZ DE 
VERA (TUE 530-508/2018). 

Libertad, 18 de diciembre de 2018. 

Dra. Ma. Jimena Rodríguez, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3366 Feb 19- Mar 06 


EDUARDO MARÍA DELEON RODRIGUEZ 
(TUE 530-713/2018). 

Libertad, 16 de octubre de 2018. 

Dra. Ma. Jimena Rodríguez, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 2858 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE DOLORES 


MARIA NOEL TARUSELLI ULTRA (IUE 
382-364/2018). 

Dolores, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Bruno LORENZELLI LUCAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 


Prunera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4098 Feb 25- Mar 12 


JULIO CESAR DIAZ DROVANDI (IUE 382- 
13/2019). 
Dolores, 13 de febrero de 2019. 
Esc. Bruno LORENZELLI LUCAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4096 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE MERCEDES 


ROSENDO RODRIGUEZ MENDEZ (IUE 
381-56/2019). 
Mercedes, 18 de febrero de 2019. 
Esc. CARLA LASCALLA VIERA, Actuaria 
Adjunta. 

Primera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4097 Feb 25- Mar 12 
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FRANCISCA INES IRIGARAY INDA (TUE 
431-49/2019). 

Mercedes, 14 de febrero de 2019. 

Esc. CARLA LASCALLA VIERA, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 3607 Feb 20- Mar 07 


ANGELA LEONOR GILARDONI RECCIOPPE 
(TUE 431-1272/2018). 

Mercedes, 7 de febrero de 2019. 

Esc. CARLA LASCALLA VIERA, Actuaria 
Adjunta. 

01) $ 6209 10/p 2932 Feb 14- Feb 27 


RODOLFO ENRIQUE RONDAN (FICHA 

431-1004/2018). 

Mercedes, 5 de noviembre de 2018. 

Dr. Esc. CARLOS NIEVES, ACTUARIO. 
Ultima Publicación 

01) $ 6209 10/p 2645 Feb 12- Feb 25 


GLADYS AURORA GODOY CANO (TUE 
431-1063/2018). 

Mercedes, 22 de noviembre de 2018, 

Esc. CARLA LASCALLA VIERA, Actuaria 
Adjunta. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2644 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


ALDA NELLY MARTINOTE AYALA (IUE 
396-743/2014). 

Tacuarembó, 12 de diciembre de 2014. 

Esc. ANALIA ROMERO C., ACTUARIA 
PASANTE. 

01) $ 6209 10/p 3946 Feb 22- Mar 11 


CLOTILDE VIÑOLY NUÑEZ (JUE 396- 
657/2018). 

Tacuarembó, 31 de octubre de 2018. 

Esc. PABLOCARABALLOLEMAS, ACTUARIO. 
01) $ 6209 10/p 3078 Feb 15- Feb 28 


CIRENA o SIRENA ROJAS (TUE 397-35/2019). 
Tacuarembó, 11 de febrero de 2019. 

Dra. Esc. Blanca Luz Rodríguez Araújo, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3077 Feb 15- Feb 28 


OTILDE SANCHEZ SOSA (IUE 469-813/2018). 
Tacuarembó, 11 de febrero de 2019. 

Esc. PABLO CARABALLO LEMAS, 
ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3771 Feb 21- Mar 08 


RAÚL ALBERTO REBAGLIATTI MORENO 
y MARÍA ESTHER REY BARBOZA (IUE 
431-1109/2018). 

Mercedes, 28 de noviembre de 2018. 

Esc. CARLA LASCALLA VIERA, Actuaria 
Adjunta. 

01) 5 6209 10/p 3608 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


ALBERTO SIRIO VERGARA y EDELMA 
LARRONDA CLAVIJO (FICHA 412-936/2018). 
Treinta y Tres, 17 de diciembre de 2018. 
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Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria 
Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3756 Feb 21- Mar 08 


NIBER ROMAN ACOSTA CORREA (FICHA 

449-710/2018). 

Treinta y Tres, 19 de diciembre de 2018. 

Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4113 Feb 25- Mar 12 


AIDA ALVAREZ RODRIGUEZ (FICHA 449- 

813/2018). 

Treinta y Tres, 5 de febrero de 2019. 

Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4112 Feb 25- Mar 12 


YANELA MASTROPTIERRO CORREA (FICHA 

449-274/2015). 

Treinta y Tres, 20 de febrero de 2019. 

Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta. 
01) 5 6209 10/p 3954 Feb 22- Mar 11 


FERNANDO RODRIGUEZ ARCE (FICHA 
449-698/2018). 

Treinta y Tres, 26 de noviembre de 2018. 

Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 3602 Feb 20- Mar 07 


RICARDO MARTINEZ MELGAREJO (FICHA 
449-817/2018). 

Treinta y Tres, 7 de febrero de 2019. 

Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta. 
01) $ 6209 10/p 2951 Feb 14- Feb 27 


(Ley 16.044 Arts. 30., 4o. y 50.) 

Los Señores Jueces Letrados de Primera 
Instancia del Interior, dentro de susrespectivas 
jurisdicciones, han dispuesto la apertura de las 
Sucesiones que se enuncian seguidamente, y 
citan y emplazan a los herederos, acreedores 
y demás interesados en ellas para que, dentro 
del término de NOVENTA DÍAS, comparezcan 
a deducir en forma sus derechos ante la Sede 
correspondiente. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


FRANCISCO MORRONE CARUCCIO 
(FICHA 284-1131/2018). 

Maldonado, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3619 Feb 20- Mar 07 


HEBERT RUBEN BUFFONI (FICHA 284- 
1087/2018). 

Maldonado, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3037 Feb 15- Feb 28 


BERTA LANCMAN (FICHA 284-1129/2018). 
Maldonado, 10 de diciembre de 2018. 

Esc. SILVIA ALVAREZ, ACT. ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3034 Feb 15- Feb 28 


SARA GALANTE y JOSE GARBARZ (IUE 
285-968/2018). 

Maldonado, 21 de noviembre de 2018. 
Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3620 Feb 20- Mar 07 


ESTEBAN TSAKMAZIAN (TUE 285-826/2018). 
Maldonado, 22 de octubre de 2018. 

Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3523 Feb 20- Mar 07 


ERNESTO CARLOS WALTER PORT (IUE 
286-999/2018). 

Maldonado, 22 de noviembre de 2018. 
NELSON RICHART, ACTUARIO. 
01) $ 6209 10/p 3794 Feb 21- Mar 08 


REMIGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (286- 
972/2018). 

Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 
NELSON RICHART, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3524 Feb 20- Mar 07 


SUSANA BEATRIZ PIZZUTO (IUE 286- 
1090/2018). 

Maldonado, 11 de diciembre de 2018. 
NELSON RICHART, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 3035 Feb 15- Feb 28 


TANIA ORFILIA DELGADO INDA (865/2018). 
Maldonado, 21 de diciembre de 2018. 
Nelson Richart, ACTUARIO. 

01) $ 6209 10/p 2817 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PASO DE LOS TOROS 


ADELA RAMONA GAMBOA GALVAN (IUE 

618-8/2019). 

Paso de los Toros, 11 de febrero de 2019. 

Esc. Mariela Balserini Pereda, ACTUARIA. 
Primera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4078 Feb 25- Mar 12 


WILMAR NUÑEZ CORREA (IUE 618- 

15/2019). 

Paso de los Toros, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Mariela Balserini Pereda, ACTUARIA. 
Prunera Publicación 

01) $ 6209 10/p 4077 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de 6to. 
Turno, dictada en autos caratulados “Montiel, 
Adolfo Jonio, SUCESION”, IUE 52-60428/1986, 
se hace saber que por resolución No. 4520, de 
fecha 30 de agosto de 2018, se ha decretado 
emplazar a Silvana Naser de Montiel a efectos 


que se presente a aceptar la herencia de autos, 
dentro del plazo de 40 días bajo apercibimiento 
legal. 

Montevideo, 12/9/2018. Dra. CLAUDIA SOSA 
MACHADO, ACTUARIA ADJUNTA. 

01) $ 6209 10/p 3584 Feb 21- Mar 08 


EDICTOS 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Familia de 10* Turno, en autos 
caratulados “JIMENEZ HEVIA, ALICIA- 
SUCESION” IUE 2-13944/2016, por auto N* 
6006/2018 de fecha 06/11/2018, se dispuso 
citar y emplazar a la Sra. MARIA CRISTINA 
OPAZO JIMENEZ a estar a derecho por el 
plazo de 90 días, bajo apercibimiento de 
nombrársele curador de bienes, con quien se 
continuarán estos procedimientos (artículos 
89 y 127 del C.G.P.). 

Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. 

Montevideo, 01 de febrero de 2019. Dra. Esc. 
MARIA ELISA ALVAREZ PENA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Pronera Publicación 
01) $ 6209 10/p 4131 Feb 25- Mar 12 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Familia de 22* en autos caratulados: “RIOS, 
ALBERICO SUCESION - JUE 2-29531/2015” se 
intima al heredero Sr. Albérico Marcos Ríos, la 
aceptación de la herencia de ALBERICO RIOS 
en plazo de 90 días, bajo apercibimiento de 
designarle curador de bienes.- 

Montevideo, 13 de diciembre del 2018.- Dra. 
Cinthia Pestaña Vaucher, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3678 Feb 20- Mar 07 


li 
de 22* Turno autos caratulados: “SILVEIRA 
FERREIRA, MARIA- SUCESION” IUE 
2-55586/2017, dispuso la intimación al cónyuge 
supérstite Sr. Baldomero Roquette Castillo, 
con plazo de 60 días a manifestarse sobre 
los derechos que le asisten en la sucesión 
de su cónyuge Sra. María Silveira Ferreira, 
haciéndose saber a los interesados.- 
Montevideo, 31 de octubre del 2018 Dra. 
María José Piñeyro Castellanos, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
01) $ 6209 10/p 2662 Feb 12- Feb 25 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Familia 
de 230. Turno dictada en autos caratulados: 
“CALCELIA COSENTINO, MYRIAM - 
SUCESION”- TUE: 2-34510/2017 según 
providencia N* 4774/2018 del 5 de octubre 
de 2018, se CITA, LLAMA Y EMPLAZA a 
FERNANDO MARCOS CALCELIA DUARTE, 
SERGIO RAPHAEL CALCELIA BUENO, 
ESTEBAN MIGUEL CALCELIA BUENO, 
NOELIA VANESSA CALCELIA BUENO y 
JOSE MAURICIO CALCELIA BUENO, por 
el termino de 90 días, a comparecer y estar a 
derecho en estos autos, bajo apercibimiento 
de designarles Curador de Bienes que los 
represente.- 
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Montevideo, 30 de octubre de 2018.- Esc. 
SUSANA FERNANDEZ, ACTUARIA. 
01) $ 6209 10/p 3490 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


SUCESION 


Por disposición de la Señora Juez Letrado 
de Primera Instancia de Lavalleja de 2do. 
turno, se hace saber la apertura judicial de la 
Sucesión testamentaria de: MILTON NEBER 
ALVARIZA URRUTIA -IUE 274-933/2018, 
citándose alos herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. 

Minas, 12 de febrero de 2019 Esc. Patricia 
Martínez Olascoaga, ACTUARIA ADJUNTA. 
01) $ 6209 10/p 3891 Feb 22- Mar 11 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE SAN CARLOS 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de San Carlos, dictada en autos caratulados: 
“MONTES DE OCA, RAMON - MONTES 
DE OCA GONZALEZ, WILSO EMILIANO - 
GONZALEZ RAMOS, EULOGIA AMANDA. 
SUCESIONES. FA. 456-771/2010”, se cita y 
emplaza a los sucesores a cualquier título de 
la SRA. MARIS OLGA MONTES DE OCA 
GONZALEZ, a estar a derecho en estos 
autos por un plazo de noventa días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán las presentes 
actuaciones. 

San Carlos, 31 de julio de 2018. Esc. MARTA 
FERNANDEZ, ACTUARIA. 

01) $ 6209 10/p 3143 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Tacuarembó de 2* Turno, 
dictada en autos “VIGO OSMAR ORLANDO 
- HERENCIA YACENTE IUE 396-596/2017 se 
dispuso expedir los edictos de Apertura de 
las Sucesión de OSMAR ORLANDO VIGO 
emplazándose a herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. Se deja constancia que este trámite 
está Auxiliado de pobreza. Tacuarembó, 30 
de octubre de 2018. EN FE DE ELLO, siento 
el presente, que sello y firmo en la Ciudad de 


Tacuarembó, el treinta de octubre de dos mil 
dieciocho- Esc. PABLO CARABALLO LEMAS, 
ACTUARIO. 

01) (Sin Costo) 30/p 3075 Feb 15- Abr 01 


Corvocatorias 


CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
LUCEO S.A. 


Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 
de la sociedad a celebrarse el día 15 de marzo 
de 2019 en Rincón 468 Piso 2, Montevideo a 
las 16 horas en primera convocatoria y a las 
17 horas en segunda convocatoria a los efectos 
de tratar el siguiente 
orden del día: 
1. Designación del Presidente de la Asamblea 
2. Aprobar la adquisición por donación del 
bien inmueble padrón número Padrón 25.336 
(veinticinco mil trescientos treinta y seis) del 
departamento de Rivera. 
4. Designación de accionistas para firmar el 
acta. 

Primera Publicación 
03) $ 2400 3/p 4157 Feb 25- Feb 27 


CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
NIENSUR S.A. 


Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 
de la sociedad a celebrarse el día 15 de marzo 
de 2019 en Rincón 468 Piso 2, Montevideo a 
las 14 horas en primera convocatoria y a las 
15 horas en segunda convocatoria a los efectos 
de tratar el siguiente 
orden del día: 
1. Designación del Presidente de la Asamblea 
2. Ratificar el aumento de capital integrado 
resuelto por el Directorio con fecha 30 de 
enero de 2017. 
3. Aprobar la donación del bien inmueble 
padrón número Padrón 25.336 (veinticinco mil 
trescientos treinta y seis) del departamento de 
Rivera a Luceo S.A. 
4. Designación de accionistas para firmar el 
acta. 

Primera Publicación 
03) $ 2880 3/p 4156 Feb 25- Feb 27 


EQUITAL S.A. 
ASAMBLEA ESPECIAL DE LA SERIE B 


De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de 
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores 
Accionistas de la Serie B ala Asamblea Especial 
de dicha Serie a celebrarse en el domicilio de la 
sociedad en Pedernal 2075 el día 19 de marzo 
de 2019 a la hora 10 en primera convocatoria 
y a la hora 11 en segunda convocatoria a fin 
de adoptar resolución sobre los puntos a 
considerar en la Asamblea Ordinaria de la 
Sociedad que se convoque al efecto relacionada 
con el siguiente orden del día: 


1?) Designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea. 
29) Consideración y aprobación de la Memoria, 
Balance General (Estado de Situación 
Patrimonial y Estado de Resultados) al 31 de 
julio de 2018 y Proyecto de Distribución de 
Utilidades 
3%) Consideración y aprobación de la gestión 
de los Directores. 
4%) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta. 
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que: 1. De acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 25 de los estatutos sociales, el registro 
de accionistas se abrirá con cinco días de 
anticipación y se cerrará en el momento de 
iniciarse la Asamblea; 2. Para asistir, los 
Señores Accionistas deberán depositar en 
la sociedad sus acciones o certificado de 
depósito; 3. De no obtenerse quórum en la 
primera convocatoria, la Asamblea sesionará 
en segunda convocatoria una hora después, 
en el mismo lugar y día. 
VALENTUR S.A., TILMARENCO S.A. Y 
KAMOLY SA. 

Primera Publicación 
03) $ 6240 3/p 4155 Feb 25- Feb 27 


EQUITAL S.A. 
ASAMBLEA ESPECIAL DE LA SERIE A 


De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de 
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores 
Accionistas de la Serie A ala Asamblea Especial 
de dicha Serie a celebrarse en el domicilio de la 
sociedad en Pedernal 2075 el día 19 de marzo 
de 2019 a la hora 9.30 en primera convocatoria 
y a la hora 10.30 en segunda convocatoria a 
fin de adoptar resolución sobre los puntos a 
considerar en la Asamblea Ordinaria de la 
Sociedad que se convoque al efecto relacionada 
con el siguiente orden del día: 
1?) Designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea. 
29) Consideración y aprobación de la Memoria, 
Balance General (Estado de Situación 
Patrimonial y Estado de Resultados) al 31 de 
julio de 2018 y Proyecto de Distribución de 
Utilidades. 
3%) Consideración y aprobación de la gestión 
de los Directores. 
4%) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta. 
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que: 1. De acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 25 de los estatutos sociales, el registro 
de accionistas se abrirá con cinco días de 
anticipación y se cerrará en el momento de 
iniciarse la Asamblea; 2. Para asistir, los 
Señores Accionistas deberán depositar en 
la sociedad sus acciones o certificados de 
depósito; 3. De no obtenerse quórum en la 
primera convocatoria, la Asamblea sesionará 
en segunda convocatoria una hora después, 
en el mismo lugar y día. 
VALENTUR S.A., TILMARENCO S.A. Y 
KAMOLY S.A. 

Primera Publicación 
03) $ 6240 3/p 4154 Feb 25- Feb 27 


EQUITAL S.A. 
ASAMBLEA ORDINARIA 


De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 y 
22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los 


190 AVISOS 


N? 30.140 - febrero 25 de 2019 | DiarioOficia! 


Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria 
a celebrarse en el domicilio de la sociedad en 
Pedernal 2075 el día 19 de marzo de 2019 a 
la hora 11.30 la primera convocatoria y a la 
hora 12.30 la segunda convocatoria a fin de 
considerar el siguiente orden del día: 
1%) Designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea. 
2%) Consideración y aprobación de la Memoria, 
Balance General (Estado de Situación 
Patrimonial y Estado de Resultados) al 31 de 
julio de 2018 y Proyecto de Distribución de 
Utilidades. 
3%) Consideración y aprobación de la gestión 
de los Directores. 
4%) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta. 
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que: 1. De acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 25 de los estatutos sociales, el registro 
de accionistas se abrirá con cinco días de 
anticipación y se cerrará en el momento de 
iniciarse la Asamblea; 2. Para asistir, los Señores 
Accionistas deberán depositar en la sociedad 
sus acciones o certificado de depósito; 3. De no 
obtenerse quórum en la primera convocatoria, 
la Asamblea sesionará en segunda convocatoria 
una hora después, en el mismo lugar y día. 
VALENTUR S.A., TILMARENCO S.A. y 
KAMOLY S.A. 

Primera Publicación 
03) $ 5280 3/p 4153 Feb 25- Feb 27 


CONVOCATORIA 


Nirobelt S.A. convoca a Asamblea Ordinaria 
de Accionistas para el día 20 de marzo de 
2019 a las 10 horas en primera convocatoria 
y a las 11 horas en segunda convocatoria en 
Plaza Independencia 753 piso 12 de la ciudad 
de Montevideo a efectos de considerar el 
siguiente orden del día: 
1.- Designación del Presidente y Secretario de 
la Asamblea. 
2.- Consideración de la Memoria y Estados 
Financieros por los ejercicios cerrados el 
31/12/2017 y 31/12/2018. 
3.- Proyecto de Distribución de Utilidades de los 
ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018. 
4.- Designación de nuevos directores. 
5.- Designación de un representante para 
firmar el acta. 
EL DIRECTORIO. 

Primera Publicación 
03) $ 2880 3/p 4076 Feb 25- Feb 27 


DESPACHANTES ASOCIADOS 
SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 


Se Convoca a los Señores Accionistas de 
Despachantes Asociados Sociedad Anónima, a 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad, para el día 14 de marzo de 
2019, alas 17 horas (primer llamado) y a las 18 
horas (segundo llamado), en la calle Colonia 
993, piso 5, en Montevideo, para considerar el 
siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación del Presidente y Secretario de 
la Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, el Estado de 
Situación Patrimonial, el Estado de Resultados 
y el Proyecto de Distribución de Utilidades 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
julio de 2018. 

3) Aprobación de la gestión del Directorio. 


4) Elección de cinco directores titulares y cinco 
directores suplentes. 

5) Aprobación de la gestión de los 
representantes de la Sociedad en el Directorio 
de Depósitos Montevideo S.A. 

6) Elección de tres directores titulares y 
tres directores suplentes para representar 
a la Sociedad en el directorio de Depósitos 
Montevideo S.A. 

7) Designación de dos asambleístas para firmar 
el Acta, junto al Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 

Se recuerda a los Señores Accionistas que 
el Registro de Asistencia de Accionistas a la 
Asamblea, se cerrará al iniciarse el acto y los 
accionistas pueden hacerse representar en la 
asamblea por simple carta poder (artículo 15 
del Estatuto Social). 

EL DIRECTORIO. 

03) $ 5760 3/p 3911 Feb 22- Feb 26 


Asociación de Profesores de Astronomía 
del Uruguay 


Se cita a los socios para la Asamblea 
extraordinaria el día 23 de febrero de 2019, 
primer llamado 11:00 hs, segundo llamado 
11:30 hs. Lugar José Enrique Rodó 1875. 
Orden del día: 
Autorización para apertura de cuenta bancaria. 
Unica Publicación 
03) (Cta. Cte.) 1/p 3889 Feb 25- Feb 25 


CO.FU.E.MA. 
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS DE 
LA ENSENANZA DE MALDONADO 
CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 


El Consejo Directivo de CO.FU.E.MA. 
(Cooperativa de Funcionarios de la Enseñanza 
de Maldonado), de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 25, Inciso a, de su Estatuto 
Social, cita a los Señores socios habilitados 
que integran la Cooperativa, para la Asamblea 
General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 
Sábado 16 de Marzo de 2019, a la hora 8.00 en 
primer llamado y 9.00 en segundo llamado, 
a realizarse en FRONTON DEL CAMPUS 
MUNICIPAL DE MALDONADO. 

ORDEN DEL DIA 
1. Designación de 3 Asambleístas para firmar 
el acta de la Asamblea. 
2. Considerar y en su caso aprobar Informe 
de la Comisión Fiscal. (Estatuto social art. 
28 inc. d) 
3. Considerar y en su caso aprobar Informe del 
Comité de Crédito. (Estatuto social art. 28 inc. d) 
4. Considerar y en su caso aprobar Memoria 
anual del Consejo Directivo y presupuesto 
Anual. (Estatuto social art. 28 inc. a). 
5. Considerar y en su caso aprobar Estados 
Contables Ejercicio del 01/10/2017 al 
30/09/2018. (Estatuto Social art. 28 inc. b). 
6. Considerar y en su caso aprobar Proyecto 
de Distribución de Excedentes o Absorción de 
Pérdidas. (Estatuto Social art. 28 inc. c). 
7. Designación de Comisión Electoral (Estatuto 
Social art. 55) y fecha de elecciones. 
8. Fijación de multa por inasistencia. (Estatuto 
Social art. 34). 
03) $ 5760 3/p 3887 Feb 22- Feb 26 


CONVOCATORIA 


Universal Football Club llama a la asamblea 
anual el día viernes 1 de marzo en Universal. 


Primer llamado hora 20, segundo llamado 
hora 20.30. , 

Ultima Publicación 
03) $ 960 3/p 3813 Feb 21- Feb 25 


COMEFLO IAMPP 
Asamblea Extraordinaria 


Se cita a los Sres. Socios Médicos para la 
Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 
11 de marzo de 2019 a la hora veinte en Sala 
de Conferencias de COMEFLO IAMPP sita en 
calle Rivera 622 entre las calles Fray Ubeda y 
Stma. Trinidad.- Trinidad- Flores 
Orden del día 
* Ingreso de Nuevos Socios 
El Consejo Directivo. ' 

Ultima Publicación 
03) $ 1920 3/p 3757 Feb 21- Feb 25 


E 
y 


Oirsoción 
de Necrópolis 


ANN, 


INTENDENCIAS 


DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE NECROPOLIS 


Por disposición del Art. 20 Lit. B) de la 
Ordenanza de Necrópolis N* 95/15, se hace 
saber que: Sandra Jacqueline RODRIGUEZ 
CASURIAGA, solicitan título de PANTEON 
N? 53 Sector C del Cementerio de la ciudad de 
Pando por regularización del mismo.- 
Se emplazará a todos los interesados para que 
concurran en un plazo de 30 días corridos, 
contados a partir de la presente publicación, a 
deducir derechos sobre el bien funerario ante 
Necrópolis Municipio de Pando.- 
EXPTE. 2018-81-1360-00991.- 
ALBA ALICIA GARRETA CALERO 
DIRECTORA NECROPOLIS. 

Ultima Publicación 
04) $ 4000 5/p 3461 Feb 19- Feb 25 
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Hisolución Y Liquidación 
de Sociedades 
Conyugales 


(Ley 16.044 Arts. 30., 4o. y 50.) 

Por disposición de los Señores Jueces 
Letrados de Familia, se hace saber que se han 
decretado la Disolución y Liquidación de las 
Sociedades Legales de Bienes existentes entre 
los cónyuges que seindican a continuación; y 
que se cita y emplaza a todos los interesados 
para que comparezcan a deducir en forma sus 
derechos dentro del término de sesenta días, 
bajo apercibimiento de lo que corresponda 
por Derecho. 


Montevideo, 12 de marzo de 2018. 
Esc. Gustavo Gutierréz Fernández, 
ACTUARIO. 

05) $ 10569 10/p 2958 Feb 14- Feb 27 


MAYDA LAURA MOREIRA FERRARI y 
JUAN ANGEL CLAVIJO VALLEDOR (IUE 
2-49883/2018). 

Montevideo, 11 de febrero de 2019. 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3459 Feb 19- Mar 06 


GENNY SERRANA DUDLEY MONTOUTO o 
MONTUOTO y LUIS FERNANDO FUENTES 
PUMAR (TUE 2-17619/2018). 

Montevideo, 5 de diciembre de 2018. 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

05) $ 9642 10/p 3324 Feb 18- Mar 01 


NATALIA LORENA ACOSTA GIROLDI y JOSE 
PEDRO VERDUN TORRES (TUE 2-55101/2018). 
Montevideo, 5 de febrero de 2019, 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3355 Feb 19- Mar 06 


DIEGO LUIS DELLA CELLA BATLLE y 
MARÍA FEDERICA COSTA SALVO (FICHA 
2/34474/2018). 

Montevideo, 8 de noviembre de 2018. 

Esc. BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 

05) $ 10569 10/p 3333 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


ANA MARIA CHOLAQUIDES PARRA y JOSE 
PABLO BIEMPICA DOCE (JUE 2-56741/2018). 
Montevideo, 4 de febrero de 2019, 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3007 Feb 14- Feb 27 


PATRICIA MENDOZA MALLO y CARLOS 
ANIBAL GONZALEZ IZAGUIRRE (TUE 
2-43948/2018). 

Montevideo, 12 de noviembre de 2018. 
Dra. Esc. MARIA ELISA ALVAREZ PENA, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

05) $ 9642 10/p 2833 Feb 13- Feb 26 


RODRIGO DELLA SANTA PERNAS y MARIA 
EUGENIA PELAYO BELLONI (EXPEDIENTE 
2-49340/2018). 
Montevideo, 19 de noviembre de 2018. 
Esc. Dra. Estela ROSA ALARIO, Actuaria. 
Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4118 Feb 25- Mar 12 


NEY ALEJANDRO SOSA LIMA y SILVIA 
VERONICA LUCAS MUNIZ (IUE 
2-3147/2019). 

Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3359 Feb 19- Mar 06 


MIGUEL HERIBERTO SÁNCHEZ GOYA y 
MAGELA BEATRIZ GONZÁLEZ MARRERO 
(FICHA 2-55325/2017). 


ROCCHINA PIETRAFESA PIETRAFESA y 
CARLOS FRANCISCO LOLIC GARBARINO 
(TUE 2-54266/2018) 
Montevideo, 11 de febrero de 2019 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4165 Feb 25- Mar 12 


MARIANA PEBE MIGLIORISI y ANÍBAL 
GABRIEL GONZALEZ LOPEZ (1UE 2-1153/2019). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019, 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3212 Feb 18- Mar 01 


MARINA ISABEL LUIS RODRIGUEZ y 
DOMINGO GUSTAVO CASCO BAMBACAR 
(TUE 2-52083/2017). 

Montevideo, 7 de agosto de 2018. 

Rossina María MERELLO ELDUAYEN. 

05) $ 9642 10/p 3043 Feb 15- Feb 28 


KIRK JESUS DIAZ CALCAGNO y SILVANA 
ROXANA JUAREZ (IUE 2-36566/2018). 
Montevideo, 14 de diciembre de 2018. 
Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

05) $ 9642 10/p 2990 Feb 14- Feb 27 


ADRIAN GABRIEL VAZQUEZ OYARZABAL 
y KAREN LORELEY PIAS GOMEZ (IUE 
2-35273/2018). 

Montevideo, 6 de noviembre de 2018. 
Adriana María HORJALES CASTRO, Actuario 
Adjunto. 

05) $ 9642 10/p 3519 Feb 20- Mar 07 


MARÍA LAURA MAZZA PAMPIN y 
DANIEL KARSACLIAN BERBERIAN (IUE 
2-54930/2018). 
Montevideo, 13 de febrero de 2019, 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, Actuario. 
Primera Publicación 
) $ 10569 10/p 4142 Feb 25- Mar 12 


DANIELA FEOLA DENIS y MARCELO 
BRUNDI (IUE 2-41861/2018). 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
SUSANA del CARMEN FERNANDEZ VILA, 
Actuario Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3316 Feb 18- Mar 01 


ALEJANDRO MYSZKA UGOLINI y 
SERRANA MACE PINTOS (IUE 2-56368/2018) 
Montevideo, 13 de febrero de 2019 ) 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto, Actuario Adjunto. 

05) $ 10569 10/p 3304 Feb 18- Mar 01 


JORGE FRANCISCO LEMOS BERNINZONI 
y REGINA ROSA ELIZALDE MENDEZ (UE 
2-47952/2018). 

Montevideo, 12 de diciembre de 2018. 
MARISA SANDRA SAYANS GANDOS, 
Actuario Adjunto. 

05) $ 9642 10/p 3157 Feb 15- Feb 28 


(Ley 16.044 Arts. 30., 40. y 50.) 
Por disposición delos Señores Jueces Letrados 
de Primera Instancia del Interior, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, se hace 
saber que se han decretado la Disolución y 
Liquidación de las Sociedades Legales de 
Bienes existentes entre los cónyuges que se 
indican a continuación, y que se cita y emplaza 
atodos los interesados, para que comparezcan 
a deducir en forma sus derechos dentro del 
término de sesenta días, bajo apercibimiento 
de lo que corresponda por Derecho. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE BELLA UNION 


WALTER FABIAN FRADA ORTIZ y VIOLETA 

MARIS LOPEZ GUIMARAENS (IUE 444- 

319/2018). 

Exoneración Ley N* 18.078. 

Bella Unión, 12 de diciembre de 2018. 

Dr. Esc. Fabricio Bonilla, Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 

05) (Sin Costo) 10/p 4065 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LAS PIEDRAS 


VANESA MARGARITA CASTILLO ALVAREZ 
y LUIS DAMIAN SOSA FERNANDEZ (JUE 
533-33/2019). 

Las Piedras, 13 de febrero de 2019. 

Esc. Ana M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

05) $ 10569 10/p 3806 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


SERGIO COSTA RIJO y GABRIELA GRICEL 
SORIA GUTIERREZ (IUE 208-643/2018). 
Melo, 1 de febrero de 2019. 
Esc. DANIELA MORALESOXANDABARATZ, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4021 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ROSARIO 


ERNESTO DAVID ERNST PONTET y MIRIAM 
MABEL FROIDEVAUX BOURGEOJIS (1UE 225- 
1071/2018). 

Rosario, 10 de diciembre de 2018. 

ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4146 Feb 25- Mar 12 


PATRICIA MOREL BATISTA y DIEGO 
ANDRES ROSA GENTILE (IUE 225- 
1168/2018). 
Rosario, 1 de febrero de 2019. 
ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4143 Feb 25- Mar 12 


ALEJANDRINA CABRERA FUENTES y 
LUIS MARCELO BARRETO ALVAREZ (TUE 
225-419/2018). 

Rosario, 27 de noviembre de 2018. 

ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 
05) $ 10569 10/p 3818 Feb 21- Mar 08 


JAVIER ENRIQUE SCHENCK MAFFIOLI y 
CLAUDIA MARÍA FORLAN HERNANDEZ 
(TUE 225-1097/2018). 

Rosario, 10 de diciembre de 2018. 

ESC. DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

05) $ 10569 10/p 3308 Feb 18- Mar 01 
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JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


CÉSAR HERNÁN MARTA GOMEZ y ALINE 
MARÍA LEMARQUANT CHANS (FICHA 
242-727/2018). 

Durazno, 28 de noviembre de 2018. 
CLAUDIA FERNÁNDEZ ECHEVERRY, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

05) $ 10569 10/p 3779 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


ENRIOUE NOEL CURBELO PIÑEYRO y 
ALICIA ROSA DELLA VENTURA GARCIA 
(UE 260-701/2018). 

Florida, 28 de noviembre de 2018. 

Esc. MA. NOEL GALLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4106 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA. 


MATEO FEDERICO ARBIZA MARQUEZ y 
SILVANA LORENA SILVA FARINHA (IUE 
501-531/2018). 

Paysandú, 18 de octubre de 2018. 

DR. ERNESTO SOLARO, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

05) $ 10569 10/p 3758 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE YOUNG 


Paola Leticia Sosa Bentos, Esc. Actuaria 
Adjunta Pasante. 


Primera Publicación 
05) $ 10569 10/p 4110 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE RIO BRANCO 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Río Branco de Segundo Turno, se hace 
saber que en autos: “ORMAZABAL TRITTEN, 
LUIS C/ BODEAN CONCEPCION, ALDA/ 
DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL 
Y MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR/ 
TUE 616-76/2018”, se dispuso la Disolución y 
Liquidación de la Sociedad Conyugal de bienes, 
existente entre LUIS ORMAZABAL TRITTEN 
Y ALDA BODEAN CONCEPCION, citándose 
a acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro del término de sesenta 
días ante este Juzgado a deducir en forma sus 
derechos, bajo apercibimiento de que si no 
comparecen sólo tendrán acción contra los bienes 
del cónyuge deudor.- 

Rio Branco, 19 de Octubre de 2018.- Esc. Ariel 
Da Silva Greque, ACTUARIO. 

05) $ 10569 10/p 2709 Feb 13- Feb 26 


CIVONIOS o 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


DIEGO ALBERTO LOPEZ DAVYT y GRISELL 
LILIANA LINALE ELMS (IUE 445-332/2018). 
Young, 14 de diciembre de 2018. 
Esc. Luisa Ma. Vico de Benedetti, Actuaria 
Adjunta. , 
Ultima Publicación 
05) $ 10569 10/p 2598 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


ALEJANDRO FABIAN SENA NUÑEZ y 
MARIA JANNETTE SEQUEIRA ACOSTA 
(JUE 525-537/2018). 

Rocha, 11 de diciembre de 2018. 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 9% Turno, dictada en autos 
caratulados: “CURBELO FERNANDEZ, 
NILBA C/ DE LEON, LUIS DIVORCIO POR 
SOLA VOLUNTAD”, IUE 2-48778/2018, se 
cita, llama y emplaza para que comparezca a 
estar a derecho en estos autos, en el plazo de 
90 días al/a Sr/a. LUIS ALBERTO DE LEON 
bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien se 
continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

07) (Sin Costo) 10/p 2880 Feb 14- Feb 27 


DiarioOficial | N* 30.140 - febrero 25 de 2019 


Avisos 193 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 12* Turno, dictada en autos 
caratulados: “PEREIRA, ALVARO C/ 
MENDEZ, FERNANDA DIVORCIO POR 
CAUSAL”, IUE 2-51389/2018, se cita, llama 
y emplaza para que comparezca a estar a 
derecho en estos autos, en el plazo de 90 días 
al/a Sr/a. FERNANDA DANIELA MENDEZ 
bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien se 
continuarán estos procedimientos. 
Montevideo, 04 de febrero de 2019 

IRMA ESTELA ROSA ALARIO, Actuario 
Adjunto. 

07) $ 3482 10/p 2970 Feb 14- Feb 27 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 23* Turno, dictada en autos 
caratulados: “MARTINEZ SOSA MARIA DE 
LOURDES C/ ROZAS MATONDI DIEGO 
DIVORCIO POR CAUSAL”, IUE 2-49854/2018, 
se cita, llama y emplaza para que comparezca 
a estar a derecho en estos autos, en el plazo 
de 90 días al/a Sr/a. DIEGO GASTON ROZAS 
MATONDI bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Oficio en caso de no comparecer, 
con quien se continuarán estos procedimientos. 
Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 14 de febrero de 2019. SUSANA 
del CARMEN FERNANDEZ VILA, Actuario 
Adjunto. 

07) (Sin Costo) 10/p 3090 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ATLANTIDA 


Turno, dictada en autos: “ALMEIDA NUÑEZ, 
MARGARET RAQUEL C/LA CRUZ GARCÍA, 
CARLOS ALBERTO. DIVORCIO. IUE: 179- 
623/2018”, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al 
Sr. CARLOS ALBERTO LA CRUZ GARCÍA, 
por el término de noventa (90) días, a estar a 
derecho en estos autos, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio con quien 
se seguirán estos procedimientos. 

Ciudad de la Costa a los tres días del mes de 
diciembre de dos mil dieciocho.- 

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL 
PRESENTE TRAMITE ES PATROCINADO 
POR DEFENSORÍA PUBLICA.- Esc. Andrea 
Prattes Diez, Actuaria Adjunta. 

07) (Sin Costo) 10/p 3553 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LAS PIEDRAS 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Las Piedras de 5* 
Turno, dictada en autos: “CORENA DEL RIO, 
LUIS ALBERTO C/ ROMAN PINO, MARIA 
SOLEDAD - DIVORCIO POR SEPARACION 
DE HECHO”, IUE 440-1052/2018; se cita, 
llama y emplaza a la Sra. MARIA SOLEDAD 
ROMAN PINO, a estar a derecho en estos autos 
en el término de 90 días, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio con quién 
se seguirán los procedimientos en caso de 
inasistencia, de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 127.3 C.G.P. Se deja constancia que el 
presente es TRAMITADO POR EL CENTRO 
DE ESTUDIANTES DE DERECHO. 

Las Piedras, 21 de diciembre de 2018.- Esc. Ana 
M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

07) (Sin Costo) 10/p 3904 Feb 22- Mar 11 


EDICTO. 
Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
2* Turno de Atlántida Dra. MARIA DEL 
ROSARIO MONTANS, dictada en autos 
“PEREZ BAULANG BLANCA ROSA C/ 
ACOSTA HERNANDEZ WALTER ALBERTO. 
DIVORCIO POR SOLA VOLUNTAD” LU.E. 
526-609/2018, se hace saber que por providencia 
N?* 5140/2018 de fecha 03 de diciembre de dos 
mil dieciocho se CITA, LLAMA Y EMPLAZA, 
EL TRASLADO DE LA DEMANDA, por el 
término de 90 días a WALTER ALBERTO 
ACOSTA HERNANDEZ a estar a derecho de 
las presentes actuaciones, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio. 
TRAMITE DE DEFENSORIA DE OFICIO 
Atlántida, 11 de diciembre de 2018,- Dra. 
Mariannina Alvarez, ACTUARIA ADJUNTA. 
07) (Sin Costo) 10/p 2751 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE LA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Las Piedras de 7* Turno, 
dictada en autos: “ALDAVE, ANDREA C/ 
RIOS, ANTONIO - DIVORCIO SEPARACION 
DE HECHO”, IUE 533-1070/2018; se cita, llama 
y emplaza al Sr. Antonio RIOS RODRIGUEZ, 
a estar a derecho en estos autos en el término 
de 90 días, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio con quién se seguirán 
los procedimientos en caso de inasistencia, 
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 127.3 
C.G.P. Se deja constancia que el presente es 
tramitado por CENTRO DE ESTUDIANTES 
DE DERECHO.- 

Las Piedras, 21 de diciembre de 2018.- Esc. Ana 
M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

07) (Sin Costo) 10/p 2899 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PANDO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 2* 


EDICTO: Por disposicion del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia de 4* Turno de Pando, 
se inicio en esta Sede juicio de Divorcio 


por sola voluntad en los autos caratulados: 
“ANTUNEZGARRIDO, MARISOL MARLENE 
- DIVORCIO SOLA VOLUNTAD”, Ficha 176- 
434/2018 por lo que se CITA y EMPLAZA 
a SERGIO LUIS HERNANDEZ SANCHEZ 
para que comparezca dentro de un plazo 
de 90 dias a deducir sus derechos, bajo 
apercibimiento de designársele defensor de 
oficio con quien se seguiran las actuaciones 
en caso de incomparecencia. 

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY 
18.078, SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS 
PRESENTES AUTOS TRAMITAN POR 
DEFENSORIA PUBLICA.- 

Pando, 16 de Octubre de 2018. Dra. Esc. 
SILVANA SANTOMAURO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

07) (Sin Costo) 10/p 2759 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo 
de Cuarto Turno, en autos caratulados: 
“NUNEZ ANDREA CAROLINA C/DA SILVA 
PEREIRA ALAIN YOBANY. DIVORCIO. IUE 
208-623/2018”, se emplaza a ALAIN YOBANY 
DA SILVA PEREIRA, para que comparezca en 
estos autos dentro del plazo de 90 días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán las actuaciones, 
AUTOS PATROCINADOS POR DEFENSORIA 
PUBLICA. Melo, 30 de Octubre de 2018. EN 
FE DE ELLO y de mandato judicial, expido el 
presente que firmo y sello en el lugar y fecha 
precedentemente indicada.- Esc. DANIELA 
MORALES OXANDABARATZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

07) (Sin Costo) 10/p 3378 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE RIO BRANCO 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Rio Branco de ler. Turno, se 
hace saber que en autos: DOS SANTOS, 
BEATRIZ DEL CARMEN C/ CARABALLO 
PATRON, JUAN PEDRO/ DIVORCIO SOLA 
VOLUNTAD/ IUE 615-89/2018, se hace saber 
que se dispuso dar traslado de la demanda 
por divorcio, emplazandose a JUAN PEDRO 
CARABALLO PATRON por el término de 90 
días a que comparezca en estos autos a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio con quien se seguirán estas 
actuaciones.- 
Trámite Def. de Oficio- Exoneración LEY N* 
18087.- 
Rio Branco, 04 de Febrero de 2019.- CARLA 
BIANCHI MORI, ACTUARIA ADJUNTA. 
Ultima Publicación 
07) (Sin Costo) 10/p 2587 Feb 12- Feb 25 
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BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL - BPS 


Meda de Seguras Sanit 


Se emplaza hasta un plazo de 30 días corridos 
al Sr WOLFGANG RUDOLF VOGEL, con 
documento 5.685.760-7, para comparecer 
ante BPS — UDAB Pan de Azúcar a fin de 
dar continuidad a su trámite jubilatorio con 
Convenios Internacionales. De no comparecer 
se tendrá el trámite como desistido. 
Unidad Descentralizada de Atención Básica 
- Pan de Azúcar 
Depto. de Maldonado. 

Ultima Publicación 
08) (Cta. Cte.) 3/p 3545 Feb 21- Feb 25 


SE 
Si 


ds 


SS 
SLENES EN SUSE SIS 


Se emplaza por 30 días corridos a los siguientes 
titulares, para comparecer en Montevideo, calle 
Colonia 1851, 2do piso, Sección Notificaciones, 
por asuntos de su interés, bajo apercibimiento 
de continuar el trámite, iniciado en expediente 
detallado, de oficio hasta dictar resolución con 
los elementos de juicio que obren en autos 
(Art. 78 y 83 del Reglamento de Procedimiento 
Administrativo- RD: 15-2-2015). 

Titular, CL, Expediente; 

LEONCIO ARCE, 32469525, 2017-28-1-067166; 
OFELIA RODRIGUEZ, 19179329, 2018-28-1- 
004009; 

GERARDO ALFREDO PORCIUNCULA 
BELARRA, 16192164, 2018-28-1-007073; 
CHARLES PORTES, 17575880, 2018-28-1- 
057268; 

HEBER NOGUERA, 37381992, 2016-28-1- 
158643; 

FERNANDO LEMOS, 44448810, 2018-28-1- 
129255; 

JUAREZ MADRUGA NIRIA SHIRLEY, 
10673752, 2010-28-1-108447; 

PEDRO SAGRADINI, 25835175, 2018-28-1- 
109395; 

NESTOR SAGRADINI, 25303902, 2018-28- 
1-109395; 

JUAN FRANCO, 18847074, 2017-28-1-134705; 
NELIDA ELIZABETH GONZALEZ 
MARTINEZ, 25962287, 2017-28-1-146383; 
MARIA DE LOS ANGELES SOUZA RIOS, 
20180080, 2017-28-1-007648; 

IVO ENRIQUE GOMES BARBOSA, 17861417, 
2015-28-1-042466; 


MAURICIO ALVAREZ CLAVIJO, 46099233, 
2018-28-1-138212; 
DANIEL FERNANDEZ ITUARTE, 27147760, 
2018-28-1-086095; 
LEOPOLDO FEDERICO GOMEZ LOPEZ, 
43534022, 2018-28-1-135383; 
JOSE DANIEL CANALES BENTANCOR, 
32626155, 2017-28-1-150011; 
EDGAR COSTA, 42875960, 2016-28-1-004152. 
Gerencia Servicios de Pasividades. 

Ultima Publicación 
08) (Cta. Cte.) 3/p 3544 Feb 21- Feb 25 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 


_DELA CAPITAL 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez de 
Paz Departamental de 8* Turno, en autos 
caratulados “Intendencia de Montevideo c/ 
Rodríguez Itri, Máximo, Sucesores de Máximo 
Rodríguez Flores, Sucesores de Gregoria 
Piedra Núñez, Ana Maria Rodríguez Piedra, 
Juan Carlos Itri Rodríguez y Andrea Giovana 
Muñoz Ferreira. Rescisión de Adjudicación. 
TUE 2-32530/2012, por decreto Nro. 3422 de 3 
de octubre de 2018, se cita, llama y emplaza 
a Máximo Rodríguez Flores, Sucesores de 
Gregoria Piedra Núñez, Ana María Rodríguez 
Piedra y/o sucesores a cualquier título y/o 
interesados, a estar a derecho, con plazo de 
90 días, bajo apercibimiento de designarse 
Defensor de Oficio a efectos de proseguir 
las actuaciones respecto a la vivienda sita 
en Querétaro 2259, empadronada con el N* 
165.264 de Montevideo. Montevideo, 20 de 
diciembre de 2018. Dra. Esc. Andrea Ferrari 
Caetano, Actuaria Adjunta. 

08) (Cta. Cte.) 10/p 3292 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 2* Turno, dictada en autos: “AGUIRRE, 
JESSICA C/ SARAVIA, DIEGO Y OTRO 
IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO 
DE HIJO NATURAL” IUE 2-53230/2018, se cita, 
llama y emplaza al Sr/a. NELSON MARTÍN 
DA SILVEIRA por el término de 90 días a 
efectos de comparecer a estar a derecho en 
el presente proceso, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor de Oficio, con quien se 
seguirán las actuaciones. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

08) (Sin Costo) 10/p 2898 Feb 14- Feb 27 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 2* Turno, dictada en autos: “CONDESA 
RODRIGUEZ, VIVIANA ALEJANDRA C/ 
CONDESA, JUSTO GERMAN Y RODRIGUEZ, 


GLADYS MARGOT POSESION NOTORIA” 
TUE 2-31206/2017, se cita, llama y emplaza 
al Sr/a. los sucesores de Gladys Margot 
Rodríguez, Justo Germán Condesa y Julio 
César Castillo por el término de 90 días a 
efectos de comparecer a estar a derecho en 
el presente proceso, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor de Oficio, con quien se 
seguirán las actuaciones. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 


Última Publicación 
08) (Sin Costo) 10/p 2586 Feb 12- Feb 25 


EDICTOS 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Familia de 3* Turno, en autos 
caratulados “CLAVIJO MALLADA, SYLVIA 
- RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE UNION 
CONCUBINARIA” TUE 2-15176/2018, Por auto 
N* 6151/2018 de fecha 12/11/2018, ampliado 
por auto N* 6576/2018 de fecha 03/12/2018, 
se dispuso dar noticia de las presentes 
actuaciones y emplazar a los Sres. JUAN 
PEREZ SUAREZ, YUMA KARINA PEREZ 
SUAREZ y CARLOS ALBERTO BENITEZ 
CLAVIJO, por el plazo de 90 días. 

Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. 

Téngase presente la aplicación de la ley nro. 
18.078. 

Montevideo, 8 de febrero de 2019. Esc. 
PATRICIA GONCALVES FLORES, 
ACTUARIA. 

08) (Sin Costo) 10/p 3085 Feb 18- Mar 01 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 23? Turno, dictada en autos: “DILEO, 
ROBERTO Y OTRO C/ CALVINO, MAURICIO 
Y OTRO. ACCIÓN DECLARATIVA.” TUE 
2-16807/2017, se cita, llama y emplaza al Sr/a. 
MAURICIO Y MARTIN CALVINO por el 
término de 90 días a efectos de comparecer 
a estar a derecho en el presente proceso, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán las actuaciones. 
Montevideo, 07 de febrero de 2019. SUSANA 
del CARMEN FERNANDEZ VILA, Actuario 
Adjunto. 

08) $ 8450 10/p 3214 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL 


EDICTO: POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR 
JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE 142 TURNO, EN AUTOS 
CARATULADOS: “BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY C/ ROHM CONTE CARLOS 
ALBERTO Y OTROS- DAÑOS Y PERJUICIOS- 
INOPONIBILIDAD DE LA PERSONERÍA 
JURÍDICA”, IUE 29-103/2002 SEGÚN LO 
DISPUESTO POR PROVIDENCIA N? 3263/2018 
DE FECHA 22/11/2018, SE CITA, LLAMA Y 
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EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE 60 DÍAS, 
A COMPARECER Y ESTAR A DERECHO A 
LOS SUCESORES Y/O CAUSAHABIENTES 
DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ESTRADA 
MASCHWITZ, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
DESIGNÁRSELES DEFENSOR DE OFICIO. 
MONTEVIDEO, 24 DE DICIEMBRE DE 
2018.- Esc. NATALIA de MELLO, ACTUARIA 
ADJUNTA. 


Última Publicación 
08) (Cta. Cte.) 10/p 2468 Feb 12- Feb 25 


EDICTO. 

Por disposición del Señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de 20% turno, 
dictada en los autos “Tovagliare Romero, José 
c/. Rodríguez Gómez, Gustavo y otros. Acción 
pauliana”, LU.E. 2-30558/2018, se cita, llama 
y emplaza a estar a derecho a Marta CÚNEO 
por el término de 90 días bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio, con quien 
se seguirán estas actuaciones. 

Montevideo, QUINCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. Esc. VERONICA 
MERLANO, ACTUARIA ADJUNTA. 

08) $ 6760 10/p 3827 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DEL TRABAJO 
DE LA CAPITAL 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez de primera 
instancia de Segundo Turno de Artigas, 
dictada en los respectivos: “REPUBLICA 
A.F.LS.A. C/ SUCESORES DECARLOS G. DOS 
SANTOS JUDABER Y OTROS EJECUCION 
HIPOTECARIA” (ficha: 156-558/2018), se 
cita y llama y emplaza a los sucesores del Sr. 
CARLOS GUANI DOS SANTOS JUDABER 
y a todo aquel que se considere con derecho 
sobre el inmueble Padrón Urbano N* 1420 de 
la Ciudad de Artigas, a comparecer ante este 
Juzgado dentro del plazo de 90 días a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de nombrarle 
defensor de oficio. Se deja constancia que 
el B.R.O.U. cedió el crédito de autos con su 
garantía hipotecaria a República A.F.LS.A. 
Artigas, 29 de Noviembre de 2018. CLAUDIA 
P. FAVALE DE SOUZA, Esc. Actuaria Adjunta. 

Primera Publicación 
08) $ 11830 10/p 4107 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ATLÁNTIDA 


EDICTO: Por disposición del Sra. Juez Letrado 
del Trabajo de la Capital de 16* Turno, dictada 
en los autos caratulados: “BUÚRGUES, MARÍA 
c/ ONAMERICA S.A. y otros- PROCESO 
LABORAL ORDINARIO (LEY 18,572)”, 
TUE 2- 51322/2018, se cita, llama y emplaza 
a ONAMEÉRICA S.A. y a LILOTEC S.A., a 
que comparezcan a estar a derecho en estos 
autos, en el término de noventa días, bajo 
apercibimiento de que de no hacerlo se le 
designará Defensor de Oficio. 

AMPARADO EN EL ART. 8 DE LA LEY 
18,847. 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 ESC. 
LAURA PÉREZ MÉNDEZ, ACTUARIA. 

08) (Sin Costo) 10/p 3408 Feb 20- Mar 07 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado del 
Trabajo de la Capital de 20* Turno, dictada en 
autos caratulados: “GUICHON RODRIGUEZ, 
WALTER C/OBRINEL SA Y OTRO. MENOR 
CUANTIA LEY 18.572”. TUE 2-38005/2018, 
se cita, llama y emplaza a OBRINEL SA, a 
que comparezcan a estar a derecho en estos 
autos, por el término de noventa días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio con quien se seguirán las presentes 
actuaciones. Se deja constancia de la gratuidad 
de la inscripción tal cual lo establece el Art. 28 
de la Ley 18.572. EN FE DE ELLO extiendo el 
presente que signo, firmo y sello en la ciudad 
de Montevideo, el dos de octubre de dos 
mil dieciocho.- ESC. ADRIANA IGLESIAS 
MENDEZ, ACTUARIA ADJUNTA. 

08) (Sin Costo) 10/p 3375 Feb 20- Mar 07 


EDICTO. 

Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de 2* Turno de Atlántida Dra. María 
del Rosario Montans, dictada en autos 
“PEDROZO PODESTA LIBERTAD 
OLGA. RECONOCIMIENTO DE UNION 
CONCUBINARIA” LU.E. 541-743/2018 se 
hace saber que por providencia N* 5439/2018 
de fecha 17 de Diciembre de dos mil dieciocho 
se CITA, LLAMA Y EMPLAZA por el 
término de 90 días a los SUCESORES DEL 
SR. GABRIEL ENRIQUE SAMA MOLINA a 
estar a derecho en las presentes actuaciones, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor 
de Oficio. 

Se deja constancia de que la gestionante es 
patrocinada por Defensoria de oficio (Art. 
89.2 del CGP). 

Atlántida, 04 de Febrero de 2019 Dra. 
Mariannina Alvarez, ACTUARIA ADJUNTA. 
08) (Sin Costo) 10/p 2758 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez de 
Paz Dptal. De Colonia del Sacramento, Dra. 
Nicole Sturla, dictada en autos: “JEFATURA 
DE POLICIA DE COLONIA SECCIONAL 
PRIMERA. HALLAZO”. TUE 228-482/2018, 
y según providencia N* 140/2019 de fecha 
04/02/2019, se CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
por el término de UN ANO a comparecer y 
estar a derecho en estos autos, respecto al 
hallazgo de dinero en el Barrio Histórico, calle 
De Los Suspiros, entre calle De San Pedro y 
Manuel de Lobo, departamento de Colonia, 
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el día 16/07/2018, de acuerdo a lo establecido 
por art. 725 y siguientes del Código Civil. 
Las publicaciones son gratuitas por haberse 
iniciado el presente proceso de Oficio. 
Colonia del Sacramento, 20 de febrero de 
2019.- Dra. Nicole Sturla, JUEZ DE PAZ 
DEPARTAMENTAL. 

08) (Sin Costo) 3/p 3963 Feb 22- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Colonia, en autos caratulados: 
“DE LA CARRERA, ROMEO OLFES; DE 
LA CARRERA RODRIGUEZ, RUBEN 
DANILO Y DE LA CARRERA RODRIGUEZ, 
ESTELA MARIA - POSESION NOTORIA 
DE ESTADO CIVIL DE HIJO NATURAL” 
TUE 223-290/2018, se notifica de la presente 
acción a todos los que tengan interés en el 
presente proceso de Posesión Notoria de 
Estado Civil de hijos naturales de Evangelina 
De La Carrera y especialmente a Adriana De La 
Carrera Cabrera, Amilcar Dario De La Carrera 
Cabrera y Karina Daniela De La Carrera 
Rojas, emplazándoles a estar a Derecho y por 
el término de 90 días, bajo apercibimiento 
de designarle Defensor de Oficio con quien 
proseguir el trámite. 

Colonia, 17 de diciembre de 2018.- ESC. JULIO 
UMPIERREZ, ACTUARIO ADJUNTO. 

08) $ 11830 10/p 2793 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 

Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Florida de Segundo 
Turno. En autos.- Sampere Cruz, Claudia 
Karina c/ Sampere Echegaray, Nuble Onofre 
y/o sucesores a cualquier título Posesión 
notoria de estado civil -1.U.E. 260-985/2018.- 
Se cita llama y emplaza a los herederos a 
cualquier título de Nuble Onofre Echegaray 
e interesados en el presente proceso para que 
comparezca en autos a estar a derecho en 
el plazo de 90 dias, bajo apercibimiento de 
nombrarsele Defensor de oficio con quién se 
seguirán las presentes actuaciones.- Florida, 
diciembre 11 DE 2018.- Esc. MA. NOEL 
GALLO, ACTUARIA ADJUNTA. 

08) $ 8450 10/p 3388 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO DE PAZ 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez de 
Paz de la 4* sección de Rivera (subrogante), 
en autos caratulados: “O.S.E. C/ PADRON N? 
12.097 (P). OBLACION Y CONSIGNACION. 
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FA. 335-130/2017”, se hace saber que ante esta 
sede se ha presentado la ADMINISTRACION 
DELASOBRAS SANITARIAS DEL ESTADO, 
promoviendo juicio de OBLACION Y 
CONSIGNACIÓN, sobre la SERVIDUMBRE 
DE COLECTOR DE SANEAMIENTO, con 
destino a la imposición de una Servidumbre 
de Paso y Acueducto, sobre la fracción de 
terreno empadronada con el N* 12.097(p), 
señalada como fracción 3, ubicada en la 8? 
Sección Catastral del Departamento de Rivera, 
cuyo propietario se desconoce, siendo su 
poseedor, EULALIO LIMA. Atento a ello, se 
emplaza al poseedor y/o sucesores, a cualquier 
título, así como personas con derechos reales 
O personales sobre el inmueble objeto de la 
presente acción, por el término de 90 días, 
a que comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor de 
Oficio. ALEXANDRA DEL PUERTO. JUEZ 
DE PAZ, (SUBROGANTE).- 
Vichadero, 3 de agosto de 2018.- Dra. 
Alexandra del Puerto, Juez de Paz. 

Última Publicación 
08) (Cta. Cte.) 10/p 2506 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por Decreto N* 6774/2018 de fecha 5/12/2018, 
dictado por la Sra. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Rocha de Cuarto Turno, Dra. 
Paula Irastorza, en autos caratulados: 
“NICODELLA CORBO HECTOR ADRIAN - 
POSESION NOTORIA DE ESTADO CIVIL”, 
TUE: 525-603/2018, se HACE SABER: que se ha 
dispuesto DAR TRASLADO de la demanda, 
emplazándose a estar a derecho por el término 
legal, a los sucesores de HECTOR ORLANDO 
NICODELLA, bajo apercibimiento de designar 
Defensor de Oficio. 

Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones en la ciudad de Rocha a los 
diez días del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho. Esc. Blanca Enriqueta Molina 
Olid, ACTUARIA. 

08) $ 10140 10/p 3561 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 


Por Decreto N* 3735/2018 de fecha 08/11/2018 
dictado por la Sra. Juez Letrada de Quinto 
Turno, Dra. Dionisia Paganini, en autos 
caratulados: “RODRIGUEZ ROTELA 
MARIA MARCELINA C/ SUCESORES DE 
MALDONADO RIVERO JUAN BAUTISTA. 
RECONOCIMIENTO Y DISOLUCION 
DE UNION CONCUBINARIA. JUE. 342- 
575/2017”, se hace saber: que se EMPLAZA a la 
Sra Yodite Silva cuyo domicilio se desconoce, 
a los efectos que comparezca a deducir sus 
derechos, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Oficio. 

Y a tales efectos legales se hacen estas 
publicaciones en la ciudad de Rocha a los 


quince días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciocho. Paola Leticia Sosa Bentos, Esc. 
Actuaria Adjunta Pasante. 

08) $ 3482 10/p 2988 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


POR DISPOSICION DE LA SRA. JUEZ 
LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TERCER TURNO DE TACUAREMBO, EN 
LOS AUTOS CARATULADOS: “VIQUE, 
HUGO ALBERTO Y OTRA - CESACIÓN 
DE CONDOMINIO” IUE 396-639/2018; 
Se EMPLAZA a sucesores, herederos 
o causabientes de la SRA. IDER APATÍA 
ALAMON, por el término legal, a efectos 
de que comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio o Curador de bienes.- Dra. Esc. Blanca 
Luz Rodríguez Araujo - Actuaria Adjunta - 
Tacuarembó, 28 de Noviembre de 2018. Dra. 
Esc. Blanca Luz Rodríguez Araújo, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

08) $ 8450 10/p 3079 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición del Juzgado Letrado de 
Primera Instancia de Tercer Turno del dpto. 
de TREINTA Y TRES, en el expediente: 
“LATORRE MARTINEZ, ANTONIO 
GUADALUPE C/ ZABALEGUI BILBAO, 
MARIA LUISA- COBRO DE MULTA y 
DAÑOS y PERJUICIOS” Fa. 449-462/2014, por 
Auto Nro. 7148/2018 del 19/12/2018, se dispuso 
el EMPLAZAMIENTO de los sucesores de 
MARIA LUISA ZABALEGUI BILBAO, por 
el término de 90 días, bajo apercibimiento 
de designar defensor de oficio con quien se 
seguirá el procedimiento. Treinta y Tres, 01 de 
Febrero de 2018”. Esc. Julia Irabedra Siqueira, 
Actuaria Adjunta. 

08) $ 8450 10/p 2950 Feb 14- Feb 27 


SS 
OO OOOO 


INTENDENCIAS 


La intendencia de Colonia atento a la 
reglamentación vigente, emplaza a todos 
quienes se consideren con derecho sobre el 
vehículo marca Matchles modelo 1958 tipo 
moto matricula L12844 padrón 2068 a nombre 
de Roberto Perez a presentarse a deducir 
los mismos en un termino de 30 días bajo 
apercibimiento de accederse a la transferencia 
a favor de Javier de León Expediente N* 


12/2018/632. Transferencia por posesión 
tramitada ante esta comuna. 

Ultima Publicación 
08) $ 2028 3/p 3817 Feb 21- Feb 25 


Expropiaciones 


DIOS NACIONAL 
DE USINAS Y TRASMISIONES 
ELÉCTRICAS - UTE 


Sub-Gerencia Asuntos Industriales 
Gerencia de División Legal y Notarial 
Asesoría Técnico Jurídica 


La Administración Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas (U.T.E.) de acuerdo 
a lo dispuesto por la ley de Expropiación N* 
3958 de fecha 28 de marzo de 1912 hace saber 
a: Rodolfo Alvarez Manzino y Maria Esther 
Fernandez Rizzo, así como a toda persona que 
se considere con derechos al bien descrito a 
continuación que: 
1) El Poder Ejecutivo por Decreto de fecha 27 
de abril de 2018, designó para ser expropiado 
el inmueble empadronado con el N* 19101 
(p) ubicado en la 8* sección catastral del 
Departamento de Colonia, declarándose 
urgente la toma de posesión del inmueble 
designado, según plano de Mensura N* 1559 
del Departamento de Bienes Raíces de U.T.E., 
levantado por la Ing. Agrim. Ernesto Muinelo, 
inscripto con el N* 15658 el 14 de setiembre 
de 2018 en la Dirección Nacional de Catastro 
Oficina delegada de Colonia, que consta de 
una área de 5614 m? y que se deslinda de la 
siguiente manera: al Norte 89.55 m de frente, 
al Este 75.25 m con resto del padrón 19101, al 
Sur 45.62 m con el padrón 12662 y al Suroreste 
94.64 m lindando con el padrón 4172. 
2) Que el inmueble de referencia será destinado 
a servir de asiento para la ampliación de la 
Estación de Trasmisión de Nueva Palmira 
de 150 kV. 3) Que el Departamento de Bienes 
Raíces de U.T.E. ha fijado la tasación de la 
fracción a adquirir, con arreglo a la Ley N* 
19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, en 
22.356 U.l (veintidós mil trescientos cincuenta 
y seis Unidades Indexadas), lo que se pone en 
conocimiento de los interesados a los efectos 
de lo dispuesto por el artículo 18 de la ley N* 
3958 del 28 de marzo de 1912. 4) Que los planos 
y demás antecedentes relacionados con la 
presente expropiación podrán ser examinados 
en la Sub- Gerencia Asuntos Industriales 
ubicada en la calle Paraguay 2431 4to piso 
ventanilla 403, tel. 155 internos 1866, 1370,1482, 
1483, 1459 (Palacio de la Luz) Montevideo, en 
los plazos y condiciones establecidos en la ley 
aludida precedentemente, 

Ultima Publicación 
09) (Cta. Cte.) 8/p 2762 Feb 14- Feb 25 
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Avisos 197 


ES] Ñ Ñ EN ANY INS 


INTENDENCIAS 


Departamento de Planificación 
UNIDAD DE EXPROPIACIONES 


Se hace público y se notifica a los Sres. Arturo 
y Edmundo PELLITRI ARAUJO; y a todos 
aquellos que pudieran tener derechos reales 
o personales sobre el inmueble padrón N* 
170165 que el mismo ha sido designado 
para ser expropiado totalmente, con toma 
urgente de posesión, por Decreto de la Junta 
Departamental de Montevideo N* 36863 
de fecha 08 de noviembre de 2018 y por 
Resolución N* 5388/18 del Intendente de 
Montevideo de fecha 19 de noviembre de 2018, 
con destino a la apertura de la calle Mayor 
Juan A. Dobrich, en el tramo comprendido 
entre las calles Capitán Luis Duarte y Rufino 
T. Domínguez, ubicado dentro de los límites 
del CCZ N*6, Municipio E. 

El Expediente N* 2019-6402-98-000004 se 
encuentra de manifiesto en la Unidad de 
Expropiaciones en su edificio sede, 18 de julio 
1360, piso 10%, sector Soriano por el término 
de 10 (diez) días. 

09) (Cta. Cte.) 10/p 3370 Feb 19- Mar 06 


Departamento de Planificación 
UNIDAD DE EXPROPIACIONES 


Se hace público y se notifica a los/as. Sres/as. 
Blanca Rosa, Juan Antonio, Sábado, María 
Cristina y Domingo INVERSO SCHIFINO,; y 
atodos aquellos que pudieran tener derechos 
reales o personales sobre el bien inmueble 
empadronado con el N* 34373 que el mismo 
ha sido designado para ser expropiado 
parcialmente, con toma urgente de posesión, 
por Decreto de la Junta Departamental de 
Montevideo N* 36610 y por Resolución N* 
1184/18 de Secretaría General de fechas 
01/03/18 y 12/03/18 respectivamente; del plano 
de mensura de los Ing. Agrim. Pablo Casavieja 
y Gabriel Suárez inscripto en la Dirección 
Gral. de Catastro Nacional con el N* 50585 el 
23/11/18; y de la tasación según Resolución N* 
65/19 de fecha 07/01/19, según la cual el monto 
a pagar por dicha expropiación equivale a Ul 
791.617,69 (Unidades Indexadas setecientas 
noventa y un mil seiscientas diecisiete con 
sesenta y nueve centésimas); con destino 
rectificación y ensanche a 30 m de Av. Luis 
Alberto de Herrera, en el tramo comprendido 
entre la Av. Gral. Fructuoso Rivera y la calle 
Ramón Anador, ubicado dentro de los límites 
del CCZ Nos 4 y 5, Municipio CH. 

El Expediente N* 2018-6402-98-000017 se 
encuentra de manifiesto en la Unidad de 
Expropiaciones en su edificio sede, 18 de julio 
1360, piso 10%, sector Soriano por el término 
de 15 (quince) días. 

09) (Cta. Cte.) 10/p 3369 Feb 19- Mar 06 


Departamento de Planificación 
UNIDAD DE EXPROPIACIONES 


Se hace público y se notifica al Sr. Ángel 
DE LEON CASTRO; y a todos aquellos que 
pudieran tener derechos reales o personales 
sobre el bien inmueble empadronado con el 
N* 102509 que el mismo ha sido designado 


para ser expropiado totalmente, con toma 
urgente de posesión, por Decreto de la Junta 
Departamental de Montevideo N* 36426 
y por Resolución N* 3766/17 de Secretaría 
General de fechas 10/08/2017 y 28/08/2017 
respectivamente; del plano de mensura del 
Ing. Agrim. Enrique Monteagudo inscripto 
en la Dirección Gral. de Catastro Nacional 
con el N* 54979 el 31/08/1966; y de la tasación 
según Resolución N* 68/19 de fecha 07/01/2019, 
según la cual el monto a pagar por dicha 
expropiación equivale a Ul 1.073.776,99 
(Unidades Indexadas un millón setenta y tres 
mil setecientas setenta y seis con 99/100); con 
destino a Cartera de Tierras, ubicado dentro 
de los límites del CCZ N* 11, Municipio D. 
El Expediente N* 2017-6402-98-000065 se 
encuentra de manifiesto en la Unidad de 
Expropiaciones en su edificio sede, 18 de julio 
1360, piso 10%, sector Soriano por el término 
de 15 (quince) días. 

09) (Cta. Cte.) 10/p 2791 Feb 13- Feb 26 


o 
D 
ES 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


ncapanidades 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 3% Turno en autos: “ROSSANO, 
JUAN FRANCISCO - INCAPACIDAD”, TUE 
2-46328/2004, se hace saber que por Resolución 
N* 6764/2018 de fecha 12/12/2018, dictada 
por éste Juzgado, se removió del cargo de 
curador/a del ya declarado incapaz JUAN 
FRANCISCO ROSSANO, al/a Sr/a. SOFIA 
ROSSANO ARBELO, designándose a tales 
efectos al/a Sr/a. MARIA JUSTINA SANCHEZ, 
quien aceptó el cargo con fecha 12/12/2018 
sirviendo tal providencia de suficiente 
discernimiento y a los efectos legales se hacen 
éstas publicaciones. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 12 de febrero de 2019 
PATRICIA GONCALVES FLORES, Actuario 
Adjunto. 

10) (Sin Costo) 10/p 2765 Feb 13- Feb 26 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Familia de SEXTO TURNO, dictada en 
autos: “COLMAN, ALEJANDRA RAQUEL 
-INCAPACIDAD-”” Ficha 55-145/2003, por 
Providencia N* 6306/2016 de fecha 06/10/2016 


y N* 2411/2018 de fecha 24/05/2018, se dispuso 
comunicarle la DESIGNACION en el cargo de 
Curador al Sr. DARIO COMAS NAVARRO 
en lugar de la Sra. MARILU DORGANZ 
BARREIRO, respecto de la incapaz de autos 
Sra. ALEJANDRA RAQUEL COLMAN 
Montevideo, 3 de setiembre de 2018.- Dra. 
ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

10) $ 3482 10/p 3147 Feb 15- Feb 28 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 8* Turno en autos: “CACERES 
BERNARDINELLO, ILDA INCAPACIDAD”, 
TUE 2-50175/2017, se hace saber que por 
Resolución N* 6324/2018 de fecha 20/12/2018, 
se declaró en estado de incapacidad a ILDA 
CACERES BERNARDINELLO, designándose 
curador/a definitivo/a al/a Sr/a. RAMÓN 
MARÍA VIERA CACERES, quien aceptó el 
cargo el 21/12/2018. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 


Montevideo, 18 de febrero de 2019 
PRISCILLA FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, 
Actuario Adjunto, Administrativo III. 

10) (Sin Costo) 10/p 3419 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 11* Turno en autos: “MONTEIRO 
SCAYOLA, AGUSTIN INCAPACIDAD”, IUE 
2-50953/2016, se hace saber que por Resolución 
N* 1614/2018 de fecha 24/04/2018, se declaró en 
estado de incapacidad a AGUSTÍN NAHUEL 
MONTEIRO SCAYOLA, designándose 
curador/a definitivo/a al/a Sr/a. VERÓNICA 
ANDREA SCAYOLA ROJAS, quien aceptó el 
cargo el 08/05/2018. 
Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. SILVIA 
GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
10) (Sin Costo) 10/p 4032 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 11* Turno en autos: “DE LOS SANTOS DE 
LOS SANTOS, CESAR INCAPACIDAD”, IUE 
2-49781/2017, se hace saber que por Resolución 
N* 6267/2018 de fecha 03/12/2018, se declaró 
en estado de incapacidad a CESAR DARIO 
DE LOS SANTOS, designándose curador/a 
definitivo/a al/a Sr/a. MARÍA LOURDES DE 
LOS SANTOS NOBILE, quien aceptó el cargo 
el 13/12/2018. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 15 de febrero de 2019. NATALIA 
VERONICA MELONIMACHADO, Actuario 
Adjunto. 

10) (Sin Costo) 10/p 3217 Feb 18- Mar 01 


EDICTO en la fecha se expide un edicto del 
siguiente tenor: 
Por disposición del Sr. Juez Letrado de Familia de 
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12do. Turno en autos caratulados: “DACHISOSA, 
RAINEL AUGUSTO - Incapacidad”, Expediente 
N? 51-1185/2004, se hace saber que se designo 
nueva curadora del incapaz Rainel Augusto 
DACHISOSA a Erika Ercilia GULARTEDACHI, 
quedando autorizada a todos los efectos legales. 
AMPARADO EN LA LEY 18.078. 
Montevideo, dieciseis de agosto de dos mil 
dieciocho. 
EN FE DE ELLO, EXTIENDO EL PRESENTE, 
QUE SELLO, SIGNO Y FIRMO EN 
MONTEVIDEO, EN LA FECHA INDICADA. 
Esc. Dra. Estela ROSA ALARIO, Actuaria. 
10) (Sin Costo) 10/p 3116 Feb 18- Mar 01 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 15? Turno en autos: “COPPOLA, 
SONIA INCAPACIDAD”, IUE 2-56803/2017, 
se hace saber que por Resolución N* 3652/2018 
de fecha 20/08/2018, se declaró en estado de 
incapacidad a SONIA LILIAN COPPOLA, 
designándose curador/a propietario/a al/a 
Sr/a. Miguel Nevel Coppola, quien aceptó el 
cargo el 24/08/2018. 


Montevideo, 13 de diciembre de 2018 
Maria Noel CAYAFA TAPTE, Actuario Adjunto. 
10) $ 3351 10/p 3423 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 17* Turno en autos: “LUZ ALVEZ, 
LUIS INCAPACIDAD”, IUE 2-56568/2017, se 
hace saber que por Resolución N* 5599/2018 
de fecha 24/10/2018, se declaró en estado de 
incapacidad a LUIS GERMAN LUZ ALVEZ, 
designándose curador/a propietario/a al/a 
Sr/a. PAMELA FABIANA LUZ ARFIL, quien 
aceptó el cargo el 24/10/2018. 

Montevideo, 10 de diciembre de 2018 
Adriana Eugenia AGUIRRE MEDEROS, 
Actuario. 

10) $ 3351 10/p 2995 Feb 14- Feb 27 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 20? Turno en autos: “FIGUEROA 
ROSA,INES INCAPACIDAD”, IUE 
2-13866/2017, se hace saber que por Resolución 
N* 6119/2018 de fecha 10/12/2018, se declaró 
en estado de incapacidad a INES FIGUEROA 
ROSA, designándose curador/a definitivo/a 
al/a Sr/a. PAOLA NATALIA ROSA PINEYRO, 
quien aceptó el cargo el 10/12/2018. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
10) (Sin Costo) 10/p 2567 Feb 12- Feb 25 


EDICTO 


Por disposición de la señora Juez Letrado 
de Familia de 26* turno, en los autos 


caratulados: “REBOLLO RIVERO, ODILIA - 
INCAPACIDAD”, IUE: 2-45764/2014, se libra 
a Ud. el presente a fin de comunicarle que 
por Auto N* 3299/2016, de fecha 29/07/2016, 
se designó curador interino de la presunta 
incapaz ODILIA REBOLLO RIVERO a 
GERARDO PILATTI GOMEZ 

Y a los efectos legales se hacen las presentes 
publicaciones.- 

Montevideo, diecisiete de Mayo de 2018. 
Dra. M*? Fernanda Vega Berro, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

10) $ 3482 10/p 3792 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 26* Turno en autos: “NUNEZ 
MARIA INCAPACIDAD”, IUE 2-21233/2017, 
se hace saber que por Resolución N* 1259/2018 
de fecha 09/04/2018, se declaró en estado 
de incapacidad a María Amanda Nuñez, 
designándose curador/a definitivo/a al/a Sr/a. 
Elena Laura Barrios, quien aceptó el cargo el 
09/04/2018. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 19 de febrero de 2019. María 
Fernanda VEGA BERRO, Actuario Adjunto. 
10) (Sin Costo) 10/p 3575 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Canelones de Segundo 
Turno en autos: “GAMARRA ALVAREZ, 
NESTOR HUGO - INCAPACIDAD” LU.E N? 
168-620/2015 se hace saber que por resolución 
N* 689/2018, de fecha 20 de febrero de 2018 
se declaro en estado de INCAPACIDAD a 
NESTOR HUGO GAMARRA y se designó 
CURADORA DEFINITIVA del incapaz de 
autos ala Sra. ZUNILDA PEREZ, quien quedó 
discernida en el cargo habiendo aceptado el 
mismo con fecha 11 de abril de 2018. 
Canelones a los dieciseis días de noviembre de 
dos mil dieciocho. Dra. Ma. Valeria Martinez 
Zunino, Actuaria Adjunta. 

10) $ 3482 10/p 3958 Feb 22- Mar 11 
EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Canelones de Segundo 
Turno en autos: “GRANICA GARCIA, 
FELICIANA PAULA -INCAPACIDAD Y 
AUXILIATORIA DE POBREZA-” LU.E. N* 
168-225/2016 se hace saber que el 13 de mayo 
de 2016 se presentó denuncia de Incapacidad 
de FELICIANA PAULA GRANICA GARCIA 
y por Resolución N* 6954/2018 de fecha 12 de 
noviembre de 2018, se designo CURADORA 
INTERINA a ALICIA PEREZ PASSADE 
quien quedó discernida en el cargo habiendo 
aceptado el mismo con fecha 10 de DICIEMBRE 
de 2018. Se deja constancia que por resolución 
1722/2017 de fecha 18 de abril de 2017 la 
denunciada incapaz consta con el beneficio 
de auxiliatoria de pobreza. 

Canelones, a los veintidos dias del mes de 
enero de 2019. Esc. Ma. Silvina Prato Goresio, 
Actuaria Adjunta. 

10) (Sin Costo) 10/p 3781 Feb 21- Mar 08 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Canelones de Segundo 
Turno en autos: “RODRIGUEZ, Carlos 
Francisco -INCAPACIDAD” LU.E. N* 168- 
230143/1992 se hace saber que el 01 de febrero 
de 1994 se declaro en estado de Incapacidad 
a CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ y por 
Resolución N* 3055/2017 de fecha 20 de junio 
se designó CURADORA del incapaz de autos 
ala Sra. Carmen RODRIGUEZ GUADALUPE, 
quien quedó discernida en el cargo habiendo 
aceptado el mismo con fecha 28 de julio de 
2017-Se deja constancia que el presente tramite 
es patrocinado por Defensoría de Oficio y goza 
del Beneficio de Auxiliatoria de Pobreza, según 
lo dispuesto por Resolución N* 3055/2017 de 
fecha 20 de junio de 2017. 

Canelones a los doce días de noviembre de 
dos mil dieciocho. Dra. Gabriela Márquez, 
Funcionario Colaborador. 

10) (Sin Costo) 10/p 3299 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ATLANTIDA 


EDICTO 
Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de 2* turno de Atlántida, 
en autos caratulados “RIVERO RODRIGUEZ 
GILDA MARIEL. INCAPACIDAD LU.E. 562- 
101/2018”. En cumplimiento de lo dispuesto 
por decreto N* 5487/2018 de fecha 17/12/2018 
se hace saber que se INICIO LA PRESENTE 
ACCION DE INCAPACIDAD A GILDA 
MARIEL RIVERO RODRIGUEZ.- 

Se deja constancia de que la gestionante es 
patrocinada por Defensoria de Oficio 

(Art. 89,2 del C.G.P.) 

Atlántida, 21 de Diciembre de 2018 Dra. 
Mariamnnina Alvarez, ACTUARIA ADJUNTA. 
10) (Sin Costo) 10/p 3888 Feb 22- Mar 11 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LAS PIEDRAS 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Las Piedras de 7* 
turno, dictada en los autos: “MARTINEZ, 
WASHINGTON - INCAPACIDAD Y 
AUXILIATORIA DE POBREZA”, IUE 68- 
85/1996, se hace saber que por auto auto N* 
3286/2006, de fecha 15 de agosto de 2006 se 
designó al Sr. JULIO CESAR MARTINEZ, 
Curador definitivo del incapaz de autos 
WASHINGTON MARTINEZ, quien aceptó 
el cargo el día 30 de Octubre de 2007. Se deja 
constancia que el presente trámite goza de la 
exoneración dispuesta por la Ley 18.078. 

Las Piedras, 06 de febrero de 2019.- Esc. Ana 
M. Bruno Pollero, ACTUARIA. 

10) (Sin Costo) 10/p 3786 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 


EDICTO: Por disposición del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia de Pando de Turno, en 
autos caratulados “MENESES JUAN JOSE 
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- INCAPACIDAD”, Ficha: 175-151/2017, se 
hace saber que por auto N* 6819/2018, de fecha 
18/12/2018, se declaró en estado de incapacidad 
a JUAN JOSE MENESES PINTADO C.I. N? 
1.824.706-6, habiéndose designado curadora 
definitiva a ANA MARÍA MADAMA C.I N? 
2.510.326-5. 

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LEY 
18.078, SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS 
PRESENTES AUTOS TRAMITAN POR 
DEFENSORIA PUBLICA.- 

Pando, 14 de febrero de 2019. Carina Bercovich, 
Actuaria Adjunta. 

10) (Sin Costo) 10/p 3883 Feb 22- Mar 11 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo 
Turno de Colonia, en autos caratulados: 
“BAGNASCO NOCETTI, GUSTAVO 
NICOLAS - INCAPACIDAD” IUE 223- 
71/2018, se hace saber que por Decreto N* 
5813/2018 de fecha 15/11/2018 se declaró en 
estado de Incapacidad a GUSTAVO NICOLAS 
BAGNASCO NOCETTI C.I. N? 4.234.106-2, 
designándose curador definitivo de la misma 
a la Sra. Teresa Dilma NOCETTI DE LEON 
C.I. N*? 2,749.088-2, sirviendo dicho auto de 
suficiente discernimiento del cargo. 

Colonia, 30 de noviembre de 2018.- Esc. Paulina 
Castro Geymonat, ACTUARIA ADJUNTA. 
10) $ 3482 10/p 3121 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CARMELO 


EDICTO 


Por disposición de la Señora Jueza Letrada 
de Primera Instancia de Segundo Turno 
de Carmelo, dictado en autos: “BALDI, 
TERESITA- INCAPACIDAD” = IUE: 227- 
408/2018; que por Resolución N* 6574/2018 de 
fecha 9 de Octubre de 2018 se declaró incapaz 
a TERESITA NELIDA BALDI SARTORI C.I. 
3.640.216-9 se designó curador de la misma a 
su hija ALEJANDRA MATTEL C.I. 3.804.927-6, 
habiendo aceptado el cargo el 05 de Diciembre 
de 2018, sirviendo la presente resolución de 
suficiente discernimiento del cargo.- 

Carmelo, 1 de Febrero de 2019.- Esc. Laura 
Parentelli Santamaría, ACTUARIA ADJUNTA. 
10) $ 3482 10/p 2792 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


saber que por Resolución N* 5629/2018 de 
fecha 28 DE agosto DE 2018, dictada por éste 
Juzgado, se designó curadora interina de la 
denunciada Melva Ester Curbelo Murialdo. A 
Rocío Lovariñas Curbelo, y a los efectos legales 
se hacen éstas publicaciones..- Florida, 7 de 
diciembre DE 2018. Esc. MA. NOEL GALLO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 


Última Publicación 
10) $ 3482 10/p 2426 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO DE INCAPACIDAD 


POR DISPOSICION DE LA DRA. ADRIANA 
NAVARRO JUEZ LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE TERCER TURNO DE 
MALDONADO, HACE SABER QUE EN 
LOS AUTOS CARATULADOS: “GALLEGOS 
PEREZ, BLANCA ROSA INCAPACIDAD, 
IUE 285-1071/2017” SE DECLARO A 
BLANCA ROSA GALLEGOS PEREZ C.I. N?2 
3.799.422-8, EN ESTADO DE INCAPACIDAD 
DESIGNANDOSE CURADORA DEFINITIVA 
DE LA MISMA A SU HIJA GRISEL IVONNE 
CABRAL GALLEGOS C.I. N? 2.721.4520-0 DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO POR AUTO 
N?* 6592/2018 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE 
DE 2018.- 

MALDONADO, 24 DE OCTUBRE DE 2018.- 
Nelson Richart, ACTUARIO. 


INSTANCIA DE SAN CARLOS 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de ler Turno 
San Carlos, en autos caratulados: “ALONSO 
PLADA, RUBEN DANUBIO - INCAPACIDAD. 
FA. 284-375/1995”, se hace saber que por Auto 
N? 2204 de fecha 1.6.2018, fue designada 
Curadora Definitiva del ya declarado incapaz 
RUBEN DANUBIO ALONSO PLADA, a la 
Sra. MABEL ALONSO PLADA, habiendo 
aceptado el cargo el día 11.6.2018, quedando 
investida de las facultades conferidas y sujeta a 
las responsabilidades que la ley le impone (art. 
437 a 450 del C.C.), sirviendo esta providencia 
de suficiente discernimiento. 

San Carlos, 16 de julio de 2018. Esc. MARTA 
FERNANDEZ, ACTUARIA. 

10) $ 3482 10/p 2971 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 

Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Florida de Segundo Turno. En 
autos: CURBELO MURIALDO, MELVA ESTER 
INCAPACIDAD -1.U.E. 260-123/2018, se hace 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Primer Turno de 
Paysandú, dictada en autos: “ACOSTA 


ALMIRON, ALVARO FABIAN - 
INCAPACIDAD” IUE 300-851/2016 se hace 
saber que por auto N* 4952/2018 de fecha 
06.08.2018, se declaró en estado de incapacidad 
a ALVARO FABIAN ACOSTA ALMIRON, C.L 
5.381.418-3, habiéndose nombrado curador 
DEFINITIVO a LUIS ALBERTO ACOSTA 
MARTINEZ, C.L 4.119.978-5, quien aceptó el 
cargo conferido con fecha 21.12.2018, sirviendo 
esta providencia de suficiente discernimiento.-. 
Trámite patrocinado por Defensoría de Oficio. 
Paysandú, 5 de febrero de 2019.- EN FE DE 
ELLO, extiendo el presente que signo, firmo 
y sello en el lugar y fecha indicados.- DRA. 
FEDRA DOMENECH, ACTUARIA ADJUNTA. 
10) (Sin Costo) 10/p 3538 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Séptimo Turno de Paysandú, 
dictada en autos: “FEIJOO CASTRO ANA 
PAULA - INCAPACIDAD” TUE 501-702/2017, 
se hace saber que por decreto N* 405/2019 
de fecha 15.02.2019 se declaró en estado de 
incapacidad a ANA PAULA FEIJOO CASTRO, 
C.I. 5.275.212-8, habiéndose nombrado 
curadora DEFINITIVA de la misma a la Sra. 
ALICIA CASTRO MINOZ, C.I. 2.536.970-0, 
quien aceptó el cargo conferido con fecha 
15.02.2019, sirviendo esta providencia 
de suficiente discernimiento.- Trámite 
patrocinado por Defensoría de Oficio. 
Paysandú, 18 de febrero de 2019.- EN FE 
DE ELLO, y de mandato judicial expido el 
presente que signo, firmo y sello en el lugar 
y fecha ut-supra indicados.- DR. ERNESTO 
SOLARO, ACTUARIO ADJUNTO. 

10) (Sin Costo) 10/p 3916 Feb 22- Mar 11 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Rivera de 3* Turno, se 
hace saber que por Decreto N* 5764/2018 de 
fecha 28/11/2018, se designó nuevo curador 
definitivo de la Incapaz Terezinha Denise 
Leal Vargas, (1.U.E.: 329-36/2000) a TESEL 
RENATO LEAL VARGAS. Rivera, 04 de Enero 
de 2019. Esc. NADIA OSORIO SOTO, Actuaria 
Adjunta. 

10) $ 3482 10/p 3123 Feb 15- Feb 28 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Rivera de 6* Turno, 
se hace saber que por Decreto N* 2696/2018 
de fecha 26/06/2018, se declaró en estado de 
Incapacidad a Ángela Daiana Barrios de los 
Santos, (1.U.E.: 477-270/2016), habiéndose 
designado curador del mismo a M* Rosalia de 
los Santos. Rivera, 25 de Julio de 2018. Trámite 
patrocinado por Defensoría de Oficio. Dra. Ma. 
de los Angeles GINI, ACTUARIA. 

10) (Sin Costo) 10/p 3120 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Rocha de cuarto 
Turno, Dra. Paula Irastorza, dictada en 
autos: “LARREA CAMBRE LUCIA - 
INCAPACIDAD”, JUE: 342-413/2017, SE HACE 
SABER: Que por Resolución N* 4388/2018 
de fecha 22/8/2018, se declaró en estado de 
INCAPACIDAD a LUCIA LARREA CAMBRE, 
C.I.: 4.912.222-3, domiciliada en 19 de Abril 
1119, de la ciudad de Castillos, Departamento 
de Rocha; habiendose designado Curadora 
Definitiva de la misma a la Sra. NORMA 
CAMBRE PEREZ, C.l.: 3.714.043-1, con igual 
domicilio que la anterior, quien aceptó el cargo 
que se le confiriera el 5/9/2018. 

A los efectos legales se hacen estas 
publicaciones en la ciudad de Rocha, a los 
siete días del mes de setiembre del año dos 
mil dieciocho. Esc. Blanca Enriqueta Molina 
Olid, ACTUARIA. 

10) $ 3482 10/p 3560 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Este Juzgado Letrado de Primera Instancia 
de PRIMER TURNO de SALTO, en autos 
caratulados: “GONZALEZ MENDEZ, Javier. 
INCAPACIDAD,” - TUE 352-87/2018, se hace 
saber que, se declaró en estado de Incapacidad 
al Sr. JAVIER GONZALEZ MENDEZ, 
designándose curadora a SUSY NAIR FREITAS 
PEREZ, cuya aceptación jurada se verificó con 
fecha 18 de diciembre del año 2018, a la que 
se exonera de las obligaciones legales de 
prestar fianza y facción de inventario atento 
a la inexistencia de bienes y sirviendo esta 
providencia de suficiente discernimiento.- 
Trámite Patrocinado por Abogada dependiente 
de INAU, al amparo de la Ley 18.078.- A los 
efectos legales, se hacen estas publicaciones 
en la ciudad de Salto, República Oriental 
del Uruguay, el día veintisiete de diciembre 
del año dos mil dieciocho.- ESC. VALERIA 
BELTRAMELLL, Actuaria. 

10) (Sin Costo) 10/p 3581 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 


Este Juzgado Letrado de Primera Instancia 
de TERCER TURNO de SALTO, en autos 
caratulados: “TEXEIRA CURBELO, Rita Luján 
- Incapacidad - TUE 353-268/2018”, se hace 
saber que, se declaró en estado de Incapacidad 
a la Sra. Rita Luja? TEXEIRA CURBELO, 
designándose curadora Definitiva a la Sra. Rita 
Cecilia GONZALEZ TEXEIRA, cuya aceptación 
jurada se verificó con fecha 28 de noviembre 
de 2018, a la que se exonera de las obligaciones 


legales de prestar fianza y facción de inventario 
atento a la inexistencia de bienes y sirviendo 
esta providencia de suficiente discernimiento.- 
Trámite Patrocinado por Defensoria de Oficio de 
Salto, al amparo de la Ley 18.078.- A los efectos 
legales, se hacen estas publicaciones en la ciudad 
de Salto, República Oriental del Uruguay, el día 
veintidós de febrero de dos mil diecinueve.- Esc. 
Edgardo Aramburu, Actuario Adjunto. 

Primera Publicación 
10) (Sin Costo) 10/p 4079 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 


Este Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
Tercer Turno de Salto, en autos caratulados: 
“DE MELLO CORREA LOPEZ, ANTHONY 
JOEL.- INCAPACIDAD.- TUE 353-891/2018”, 
se hace saber que por Providencia n* 275/2019 
de 7 de febrero de 2019, se declaró en estado 
de INCAPACIDAD al Sr. ANTHONY JOEL de 
MELLO CORREA LOPEZ, titular de la cédula de 
identidad N* 5.102.506-3, designándose Curador 
Legítimo al padre Sr. RUBEN EUGENIO de 
MELLO CORREA SOSA, titular de la cédula de 
identidad N* 3.552.748-9, cuya aceptación jurada 
se verificó con fecha7 de Febrero de 2018, al que se 
le exonera de la obligacion legal de prestar fianza 
y faccion de inventario atento a la inexistencia 
de bienes y SIRVIENDO ESTA PROVIDENCIA 
DE SUFICIENTE DISCERNIMIENTO. A los 
efectos legales y al amparo de la Ley N*18.078, se 
hacen estas publicaciones en la ciudad de Salto, 
República Oriental del Uruguay, el día once de 
febrero de dos mil diecinueve.- Esc. Edgardo 
Aramburu, Actuario Adjunto. 

10) (Sin Costo) 10/p 3412 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Este Juzgado Letrado de Primera Instancia 
de TERCER TURNO de SALTO, en autos 
caratulados: “COLEBRAR DUARTE, 
MILAGROS ANGELINA. INCAPACIDAD” 
TUE 285-881/2017, se hace saber que se DESIGNO 
a Valeria Angelina Duarte, c.i. n* 4.634.006-2, 
como CURADORA INTERINA de Milagros 
Angelina Colebrar Duarte, cuya aceptación 
jurada se verificó con fecha 21 de noviembre de 
2017 y ala que se le impondrá de las obligaciones 
legales. El presente trámite es patrocinado por 
Defensoría de Oficio del Poder Judicial.- A 
LOS EFECTOS LEGALES, SE HACEN ESTAS 
PUBLICACIONES EN LA CIUDAD DE 
SALTO, República Oriental del Uruguay, el día 
veinticuatro de octubre de dos mil diveciocho.- 
Se encuentra al amparo Ley 18.078, Esc. Edgardo 
Aramburu, Actuario Adjunto. 
10) (Sin Costo) 10/p 2789 Feb 13- Feb 26 


EDICTO 


Este Juzgado Letrado de Primera Instancia 
de SEPTIMO TURNO de SALTO, en autos 
caratulados: “SILVEIRA SILVEIRA, Wasington 
Daniel. INCAPACIDAD.” - TUE 509-190/2016, 
se hace saber que, se declaró en estado de 
Incapacidad a WASINGTON DANIEL 
SILVEIRA SILVEIRA, designándose curadora 
a TERESITA LILIAN SILVEIRA CARDOZO, 
C.I. N* 4.366.892-2, cuya aceptación jurada se 
verificó con fecha 6 de febrero del año 2019, a 
la que se exonera de las obligaciones legales de 
prestar fianza y facción de inventario atento 
a la inexistencia de bienes y sirviendo esta 
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providencia de suficiente discernimiento.- 
Trámite Patrocinado por Defensoría de Oficio de 
Salto, al amparo de la Ley 18.078.- A los efectos 
legales, se hacen estas publicaciones en la ciudad 
de Salto, República Oriental del Uruguay, el día 
siete de febrero del año dos mil diecinueve.- Esc. 
Valeria Beltramelli, ACTUARIA. 

10) (Sin Costo) 10/p 3745 Feb 21- Mar 08 


tioileciones 


A 


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACION PUBLICA - ANEP 


CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL - 
CODICEN 


DIRECCIÓN SECTORIAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PÚBLICA N? 2/2019 


OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL Y 
REFORMA DE ESPACIOS EXISTENTES EN 
EL JARDÍN DE INFANTES ANEXO A LAS 
ESCUELAS N?* 168/336 DE MONTEVIDEO 
(CALLE CHICAGO S/N - BARRIO MUNICIPAL). 
APERTURA ELECTRONICA: 21 de marzo de 
2019 - HORA 12:00. 
VENTA DE RECAUDOS: 
- PLAZO: Desde el 25/02/19 hasta el 15/03/2019. 
- HORARIO: De 12:00 a 14:00 horas hasta el 
viernes 8 de marzo, a partir del 11 de marzo 
de 14:00 a 16:00 horas. 
- PRECIO: $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). 
RETIRO DE RECAUDOS: Bartolomé Mitre 
1441 - 3er. Piso. 
- PLAZO: Desde el 25/02/19 hasta el 15/03/2019. 
- HORARIO: De 11:00 a 17:00 horas. 

Unica Publicación 
12) (Cta. Cte.) 1/p 4105 Feb 25- Feb 25 


DIRECCIÓN SECTORIAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PÚBLICA N? 1/2019 


OBJETO: MANTENIMIENTO Y REFORMA 
DEL LOCAL DEL LICEO “MTRA. HAYDEE 
BELLINI” DE VILLA RODRÍGUEZ - SAN 
JOSE (Calle Diego Lamas y Avda Alvigni). 
APERTURA ELECTRONICA: 22 de marzo de 
2019 - HORA 12:00. 
VENTA DE RECAUDOS: 
- PLAZO: Desde el 26/02/19 hasta el 15/03/2019. 
- HORARIO: De 12:00 a 14:00 horas hasta el 
viernes 8 de marzo, a partir del 11 de marzo 
de 14:00 a 16:00 horas. 
- PRECIO: $ 9.000 (pesos uruguayos nueve 
mil). 
RETIRO DE RECAUDOS: Bartolomé Mitre 
1441 - 3er. Piso. 
- PLAZO: Desde el 26/02/19 hasta el 15/03/2019. 
- HORARIO: De 11:00 a 17:00 horas. 

Única Publicación 
12) (Cta. Cte.) 1/p 4101 Feb 25- Feb 25 


DiarioOficial | N* 30.140 - febrero 25 de 2019 


SOS 


SSI 


SS5SOOOOOOOS 


INTENDENCIAS 


AAA y 


República Oriental del Urugua 
Intendencia Departamental de Florida 
: Presidencia de la República 
¡ Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
: Dirección de Descentralización e 

Inversión Pública 
Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y 
Servicios Subnacionales 


| Licitación Pública Nacional N* 001/2019 
Préstamo BID N* 3792/0C-UR 


hu La República Oriental del Uruguay, 

i ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por 
U$S 90 millones para sufragar parcialmente 
el costo del Programa de Desarrollo 
y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal 
y Servicios Subnacionales (PDGS II). El 
objetivo del Programa es contribuir a nivel 
de los Gobiernos Departamentales (GD), a 
lo siguiente: (i) incrementar los ingresos por 
concepto de la contribución inmobiliaria; (ii) 
mejorar la oportunidad en la información 
financiera departamental; (iii) mejorar la 
eficiencia en la gestión de la inversión; e (iv) 
implementar proyectos de inversión que 
contribuyan al desarrollo departamental en 
términos de servicios al ciudadano. 

Parte de los fondos de este financiamiento 
se destinará a efectuar pagos elegibles que 
se lleven a cabo en virtud del Contrato(s) 
objeto de esta licitación. 

La licitación se regirá por las condiciones 
del BID. Los recursos financieros para el 
pago de los contratos resultantes de la 
citada licitación, correrán parcialmente 
por cuenta de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, a través del financiamiento 
proveniente del Banco y del aporte local. 

. La Intendencia Departamental de Florida 
(en adelante llamado “Contratante”) invita 
a interesados, empresas y consorcios 
elegibles, legalmente constituidos en 
países miembros del BID, nacionales e 
internacionales, a presentar sus respectivas 
propuestas en sobres cerrados, que 
demuestren su idoneidad legal, técnica y 
financiera para la ejecución del proyecto 
“Infraestructura deportiva descentralizada, 
Cardal y 25 de Mayo”. 

.Los interesados podrán obtener 
información adicional, incluyendo 
elegibilidad para participar e inspeccionar 
los documentos de licitación, a partir 
del día 19 de marzo de 2019 en el 
horario de 8:15 a 13:30, en la Dirección 
de Abastecimientos de la Intendencia de 
Florida, sita en calle Independencia 586 o 
en http://www .comprasestatales.gub.uy/ 
4, Los Oferentes interesados podrán obtener 

¿ un juego completo de los documentos de 
Licitación, mediante solicitud al organismo 
abajo mencionado, y el pago contado de una 
suma no reembolsable de $U 3000 (pesos 
uruguayos tres mil). No será necesario que 
los interesados se presenten personalmente 
para recibir un juego completo de los 
documentos de licitación, pudiendo éstos 
ser enviados por correo. 

.Las ofertas deberán presentarse en 
sobre cerrado, en la Dirección de 


Abastecimientos, hasta la hora 11:00 | 
del día 29 de marzo de 2019 y deben ; 
ir acompañadas de una garantía de ¡ 
mantenimiento de oferta de $U 250.000 ¿ 
(pesos uruguayos doscientos cincuenta ¡ 
mil). No será necesario presentar las | 
ofertas personalmente, las mismas podrán 
ser enviadas por correo; sin embargo, ; 
el contratante no se hace responsable si ; 
éstas no son recibidas a la hora y fecha ¡ 
indicadas para la recepción de ofertas | 
o antes. Las ofertas tardías no serán | 
¿ aceptadas y serán devueltas sin abrir. —¡ 
¡ 6. Las ofertas serán abiertas en acto público a ; 
¿  lahora 11:15 del día 29 de marzo de 2019, ¡ 
en presencia de los oferentes que deseen ¡ 
asistir, en la Dirección de Abastecimientos, ¿ 
de la Intendencia Departamental de ¡ 
¡ Florida, en la dirección abajo mencionada. ¡ 
¡ 7. El presupuesto de oficina con imprevistos, ; 
¿impuestos y leyes sociales incluidos en ¿ 
pesos uruguayos a valores de mayo de 
2018 es de: : 


| | 
| | 
| al 
Única Ubicación 

12) (Cta. Cte.) 1/p 3899 Feb 25- Feb 25 


ECICIOS 


E, 
Matrimoniales E 


Montevideo, febrero 25 de 2019 
Cumplimiento de la disposición del artículo 
30. de la ley N* 9.906 de 30 de diciembre de 
1939 de acuerdo con lo que se expresa en 
dicho artículo debe tenerse muy en cuenta la 
advertencia que se transcribe que figura en 
los correspondientes edictos que firman los 
respectivos Oficiales del Registro Civil: 

“En fe de lo cual intimo a los que supieren 
algún impedimento para el matrimonio 
proyectado lo denuncie por escrito ante esta 
Oficina haciendo conocer las causas y lo firme 
para que sea publicado en el “Diario Oficial” 
por espacio de ocho días como manda la ley.” 
Espacio limitado a tres días por la Ley N*9.906. 


JOSÉ BERNARDO HERNÁNDEZ PEREIRA, 51 
años, soltero, EMPLEADO DECONSTRUCCIÓN, 
URUGUAYO, lugar de domicilio LAS PRIMICIAS 
4878 BIS y ELIZABETH LOPEZ, 50 años, soltera, 
DOCENTE, VENEZOLANA, lugar de domicilio 
LAS PRIMICIAS 4878 BIS. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4090 Feb 25- Feb 27 


LUCIA FERRANDO MAGNABOSCO, 43 
años, soltera, QUIMICA FARMACEUTICA, 
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URUGUAYA, lugar de domicilio SCOSERIA 
2544/401 y PABLO JAVIER QUEIROLO 
RUIBAL, 50 años, divorciado, INGENIERO 
EN COMPUTACION, URUGUAYA, lugar de 
domicilio SCOSERIA 2544/401. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4072 Feb 25- Feb 27 


DANIEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 20 
años, soltero, EMPLEADO, CUBANO R/T, 
lugar de domicilio AVENIDA GRAL. FLORES 
2177/03 y SASHA ANABELLE BRUM MUNTIZ, 
21 años, soltera, EMPLEADA, URUGUAYA, 
lugar de domicilio AVENIDA GRAL. FLORES 
2177/03. 


Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4071 Feb 25- Feb 27 


JOSELINE INDARTE CIFRIAN, 36 años, 
soltera, EMPLEADA, URUGUAYA, lugar de 
domicilio GRAL. TIMOTEO APARICIO 3968 
y JUAN IGNACIO SANGUINETTI LISTA, 35 
años, soltero, TECNICO EN ELECTRICIDAD, 
URUGUAYO, lugar de domicilio GRAL. 
TIMOTEO APARICIO 3968. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4033 Feb 25- Feb 27 


EDUARDO NICOLAS GORDILLO ACOSTA, 
25 años, soltero, JORNALERO, URUGUAYO, 
lugar de domicilio ALBERTO CALAMET 
4470, PJE B VIV 13 y VICTORIA STEPHANIE 
ZEBALLOS FERNANDEZ, 30 años, soltera, 
LABORES, URUGUAYA, lugar de domicilio 
PJE 122, PUERTA 1234. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4043 Feb 25- Feb 27 


BETTINA RAMIREZ GÓMEZ, 33 años, soltera, 
EMPLEADA, URUGUAYA, lugar de domicilio 
MÁXIMO SANTOS 4061 y YORDENYS 
GONZÁLEZ BORGES, 36 años, soltero, 
EMPLEADO, CUBANO, lugar de domicilio 
JUAN CARLOS GÓMEZ 1544. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4088 Feb 25- Feb 27 


CÉSAR FERNANDO RIVERO GARCÍA, 45 
años, divorciado, EMPLEADO, URUGUAYO, 
lugar de domicilio ROBERTO KOCH 4226 y 
FABIANA ANDREA BARROSSI LEMA, 48 
años, divorciada, EMPLEADA, URUGUAYA, 
lugar de domicilio ROBERTO KOCH 4226. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4002 Feb 25- Feb 27 


GABRIEL ALBERTO PACHECO VERA, 26 
años, soltero, COCINERO, VENEZOLANO, 
lugar de domicilio FRANCISCO BAUZÁ 
3637 APTO. 1 y MARÍA VICTORIA ROCHE 
MARTÍNEZ, 21 años, soltera, EMPLEADA, 
VENEZOLANA, lugar de domicilio 
FRANCISCO BAUZÁ 3637 APTO. 1. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4171 Feb 25- Feb 27 
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GUILLERMO ANDRÉS PAGOLA PERRONI 
26 años, soltero, LIC. RELACIONES 
LABORALES, URUGUAYO, lugar de domicilio 
MARIO CASSINONI 1574 APTO. 802 y 
DAMIAN SEBASTIAN GOMEZ GONZALEZ, 
30 años, soltero, EMPLEADO, URUGUAYO, 
lugar de domicilio MARIO CASSINONI 1574 
APTO. 802. 

Primera Publicación 
14) $539 3/p 4159 Feb 25- Feb 27 


LUIS EDUARDO VILLAZAN MARTINEZ, 
29 años, soltero, EMPLEADO, URUGUAYO 
, lugar de domicilio BERNABE MICHELENA 
4709 y LAURA CECILIA CORREA 
RODRIGUEZ, 23 años, soltera, EMPLEADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio BERNABE 
MICHELENA 4709. 

Primera Publicación 
14) $ 539 3/p 4150 Feb 25- Feb 27 


Montevideo, febrero 22 de 2019 
Cumplimiento de la disposición del artículo 
30. de la ley N* 9.906 de 30 de diciembre de 
1939 de acuerdo con lo que se expresa en 
dicho artículo debe tenerse muy en cuenta la 
advertencia que se transcribe que figura en 
los correspondientes edictos que firman los 
respectivos Oficiales del Registro Civil: 

“En fe de lo cual intimo a los que supieren 
algún impedimento para el matrimonio 
proyectado lo denuncie por escrito ante esta 
Oficina haciendo conocer las causas y lo firme 
para que sea publicado en el “Diario Oficial” 
por espacio de ocho días como manda la ley.” 
Espacio limitado atres días por la Ley N*9.906. 


MARIA JOSE AZAMBUYA dos SANTOS, 
31 años, soltera, ASISTENTE PERSONAL, 
URUGUAYA, lugar de domicilio JOSE PEDRO 
DE MENDOZA 4490 /6 y RENE ORTEGA 
SOSA, 31 años, soltero, AYUDANTE DE 
ALBAÑIL, CUBANO, lugar de domicilio JOSÉ 
PEDRO DE MENDOZA 4490 /6. 

14) $ 539 3/p 3852 Feb 22- Feb 26 


ANDRES EDUARDO FERRANDO 
DORADO, 63 años, divorciado, INGENIERO 
AGRÓNOMO JUBILADO, URUGUAYO, 

lugar de domicilio RIMAC 1738 y MARÍA 


NOEL FERREIRA RAMOS SCALTRITTI 63 
años, divorciada, MAESTRA JUBILADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio RIMAC 1738. 
14) $ 539 3/p 3923 Feb 22- Feb 26 


FABIO JUNIORS GUTIÉRREZ MAIDANA, 
34 años, divorciado, TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE, URUGUAYA, lugar 
de domicilio República Francesa 734/7 y 
ANDREA FABIANA ANTÚNEZ BAE, 31 años, 
soltera, EMPLEADA, URUGUAYA, lugar de 
domicilio República Francesa 734/7. 

14) $ 539 3/p 3890 Feb 22- Feb 26 


IGNACIO MARTÍN GÓMEZ RAGGIO, 30 
años, soltero, INGENIERO DE SOFTWARE, 
URUGUAYO, lugar de domicilio 26 DE 
MARZO 3486/502 y SHADIE MELISSA 


SAAVEDRA MATTAR, 34 años, soltera, 
POLITOLOGA, COLOMBIANA, lugar de 
domicilio 26 DE MARZO 3486/502. 

14) $ 539 3/p 3870 Feb 22- Feb 26 


MANUEL GUSTAVO MAIDANA 
GONZALEZ, 39 años, soltero, EMPLEADO, 
URUGUAYO, lugar de domicilio PIEDRA 
ALTA 1961/3 y MONICA LEONOR PÉREZ 
GÓMEZ, 39 años, soltera, LABORES, 
URUGUAYA, lugar de domicilio JOSÉ 
DURÁN 1299. 

14) $ 539 3/p 3863 Feb 22- Feb 26 


LUIS ALBERTO TORRES SIERRA, 59 años, 
divorciado, EMPLEADO, URUGUAYO, lugar 
de domicilio Emancipación 4361 Block A12 
y SILVANA IRMA BUSLON BELL, 49 años, 
soltera, LABORES, URUGUAYA, lugar de 
domicilio Emancipación 4361 Block A12. 

14) $ 539 3/p 3853 Feb 22- Feb 26 


ROSA JACQUELINE RICETTO PEREIRA, 53 
años, divorciada, LABORES, URUGUAYA, 
lugar de domicilio MOLINOS DE RAFFO 
489/2 y JUAN ANGEL SILVERA RIBERO, 62 
años, divorciado, JUBILADO, URUGUAYO, 
lugar de domicilio MOLINOS DE RAFFO 
489/2. 

14) $ 539 3/p 3975 Feb 22- Feb 26 


LUIS ALBERTO REY ALMEIDA, 62 años, 
divorciado, CHOFER, URUGUAYO, lugar de 
domicilio PSJE. A 4580 y GRACIELA GISSEL 
TRIAS BAVA, 45 años, soltera, LABORES, 
URUGUAYA, lugar de domicilio PSJE. A 4580. 
14) $ 539 3/p 3862 Feb 22- Feb 26 

STEFANÍA SEYNDIC MÁRQUEZ, 32 años, 
soltera, MÉDICA, URUGUAYA, lugar de 
domicilio RÍO DE LA PLATA 1523/301 y 
ALEJANDRO DOSSETTICANOBRA, 33 años, 
soltero, EMPLEADO, URUGUAYO, lugar de 
domicilio RÍO DE LA PLATA 1523/301. 

14) $ 539 3/p 3855 Feb 22- Feb 26 


PABLO MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ, 35 años, 
soltero, DOCENTE, URUGUAYO , lugar de 
domicilio AGUSTIN VELAZQUEZ 3992/1401 

y CAMILLA PADILLA DE MAESTRI, 29 años, 

soltera, DOCENTE , URUGUAYO , lugar de 
domicilio AGUSTÍN VELÁZQUEZ 3992/1401. 
14) $ 539 3/p 3977 Feb 22- Feb 26 


PABLO JAVIER PASOS PONS, 38 años, soltero, 
EMPLEADO, URUGUAYO, lugar de domicilio 
ORINOCO 5195 y ANA LAURA MENDEZ 
BEDOYA, 32 años, soltera, EMPLEADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio ORINOCO 
5195, 

14) $ 539 3/p 3910 Feb 22- Feb 26 


Montevideo, febrero 21 de 2019 
Cumplimiento de la disposición del artículo 
30. de la ley N* 9.906 de 30 de diciembre de 
1939 de acuerdo con lo que se expresa en 
dicho artículo debe tenerse muy en cuenta la 
advertencia que se transcribe que figura en 
los correspondientes edictos que firman los 
respectivos Oficiales del Registro Civil: 


“En fe de lo cual intimo a los que supieren 
algún impedimento para el matrimonio 
proyectado lo denuncie por escrito ante esta 
Oficina haciendo conocer las causas y lo firme 
para que sea publicado en el “Diario Oficial” 
por espacio de ocho días como manda la ley.” 
Espacio limitado atres días por la Ley N*9.906. 


MIGUEL ORLANDO DA SILVA MACIEL, 
37 años, soltero, INGENIERO EN 


COMPUTACIÓN, BRASILEÑO, lugar de 
domicilio CANELONES 1990 AP 501 y BOJANA 
FEMIC, 41 años, soltera, DOCENTE, SERBIA, 
lugar de domicilio CANELONES 1990 AP 501. 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3730 Feb 21- Feb 25 


HUGO EDUARDO BIANQUI BURGUEZ, 64 
años, viudo, JUBILADO, URUGUAYA, lugar 
de domicilio MASINI13370 y MABEL BEATRIZ 
MARTINEZ, 58 años, soltera, EMPLEADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio MASINI3370. 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3697 Feb 21- Feb 25 


ALEXÁNDER JOSÉ CARUCÍ SILVA, 33 años, 
soltero, INGENTERO, VENEZOLANO R/L, 
lugar de domicilio IRURETA GOYENA 3924/5 
y ANAIS GABRIELA RONDON PACHANO, 
29 años, soltera, INGENIERA, VENEZOLANA 
R/L, lugar de domicilio IRURETA GOYENA 
3924/5. 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3848 Feb 21- Feb 25 


ELEANDRO AROON CUELLO JACQUES, 
29 años, soltero, DESOCUPADO, ORIENTAL, 
lugar de domicilio CARLOS TELIER 4685 y 
LUCÍA NOEMÍ ESCUDERO OLIVERA, 24 
años, soltera, EMPLEADA, ORIENTAL, lugar 
de domicilio CARLOS TELIER 4685. 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3690 Feb 21- Feb 25 


RODRIGO CASTRO FRUGONI, 34 años, 
soltero, EMPRESARIO, URUGUAYO, lugar 
de domicilio 26 DE MARZO 1379/404 y ANA 
LAURA GARMENDIA ROGLIA, 36 años, 
soltera, EMPLEADA, URUGUAYA, lugar de 
domicilio 26 DE MARZO 1379/404, 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3688 Feb 21- Feb 25 


ANGÉLICA TAYNA LARZÁBAL 
BERNASCHINA, 34 años, soltera, EMPLEADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio Canelones 
883/701 y CIRO JOSE TARAMASCO FORGA, 
37 años, soltero, EMPLEADO, URUGUAYA, 
lugar de domicilio Canelones 883/701. 

Última Publicación 
14) $ 539 3/p 3833 Feb 21- Feb 25 


TOMÁS ANATOLE OTERO TRINIDAD, 26 
años, soltero, EMPLEADO, URUGUAYO, 
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lugar de domicilio FRANCISCO PLÁ 
4353/3 y NOELIA ELIZABETH MOREIRA 
GONZALEZ, 23 años, soltera, EMPLEADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio FRANCISCO 
PLÁ 4353/3. , 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3692 Feb 21- Feb 25 


NADER GEORGES MURAD MURAD, 33 años, 
soltero, EMPLEADO, URUGUAYO, lugar de 
domicilio CARLOS MARÍA RAMIREZ 57 y 
ANA LAURA MENDIVIL PÉREZ, 34 años, 
soltera, EMPLEADA, URUGUAYA, lugar de 
domicilio LUIS BATLLE BERRES 7622. 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3686 Feb 21- Feb 25 


OCTAVIO ANDRÉS RODRÍGUEZ 
REBOULAZ, 39 años, divorciado, EMPLEADO, 
URUGUAYO, lugar de domicilio MESA Y 
CASTRO 8004 y ERIKA JOANA RODRÍGUEZ 
CHARQUERO, 27 años, soltera, EMPLEADA, 
URUGUAYA, lugar de domicilio MESA Y 
CASTRO 8004. 


Última Publicación 
14) $ 539 3/p 3841 Feb 21- Feb 25 


WALTER DANIEL PEREIRA SILVERA, 42 
años, divorciado, EMPLEADO, URUGUAYO, 
lugar de domicilio PINTADO 5626 TORRE 
B APTO. 301 y YACQUELINE DANIELA 
RECCIOPPE DA SILVA, 43 años, soltera, 
MAESTRA, URUGUAYA, lugar de domicilio 
PINTADO 5626 TORRE B APTO. 301. 

Ultima Publicación 
14) $ 539 3/p 3834 Feb 21- Feb 25 


JUAN CARLOS PANIZZA POSENTE, 61 años, 
divorciado, EMPLEADO, URUGUAYO, lugar 
de domicilio RUPERTO PÉREZ MARTÍNEZ 
758 APTO. 102 y ELVIRA ROSA PARRAGA 
CASTILLO, 44 años, soltera, LABORES, 
VENEZOLANA, lugar de domicilio RUPERTO 
PÉREZ MARTÍNEZ 758 APTO. 102. 

Última Publicación 
14) $ 539 3/p 3705 Feb 21- Feb 25 


Prescripciones 


vo o 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 
DE LA CAPITAL 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez de Paz 
Departamental de la Capital de 15* Turno, 


dictada en los autos caratulados: “APARICIO 
GONZALEZ Guillermo c/ DELLA ROCCA, 
Patrizia. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
BIEN MUEBLE”; IUE 2-23655/2018, y según 
providencia N* 3249/2018 de fecha 21/11/2018 
se cita y emplaza a estar a derecho por el 
plazo de NOVENTA días a Patrizia DELLA 
ROCCA o a sus sucesores a cualquier título, 
y/o a quienes se consideren con derechos sobre 
el vehículo automotor Marca: RENAULT, 
Modelo: MEGANE SW 1.9 DCI AUTE, ANO 
2001 Padrón 1028743, Matrícula SBP 8089 de 
Montevideo, Matrícula anterior SAT 1174, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
oficio, con quien se seguirán los procedimientos 
(Artículo 127 del Código General del Proceso). 
Montevideo, 18 de Diciembre de 2018.- Dra. 
Noelia Laurito, Actuaria Adjunta Pasante. 
16) $ 12880 10/p 2903 Feb 14- Feb 27 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Paz Departamental de la Capital de 22* 
Turno, Dra. Laura Rosiello Cuende, dictada 
en autos “DESTEFFANIS ETCHEVERRY, 
Daniel. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 
BIEN INMUEBLE,” IUE 2-3420/2018, según 
providencia 3756/2018 de 12 de diciembre 
de 2018, se CITA, LLAMA y EMPLAZA por 
el término de NOVENTA DÍAS (art. 127.4 
del CGP), al último titular registral Azryl o 
Israel GERWER PALANS y/o sus sucesores 
a cualquier título, a los copropietarios del 
padrón 19.951/102 y propietarios de los 
linderos, padrones 19.955, 19.943, 19.941, 
19.957 y 134.763, y a todos los que se 
consideren con derechos sobre el inmueble 
padrón 19.951/102 de la localidad catastral 
Montevideo, Departamento de Montevideo 
(padrón matriz 19.951, con frente a calle 
Nueva Palmira número 2254), el que según 
plano de mensura y prescripción del Ingeniero 
Agrimensor Guillermo Mullin de diciembre 
de 2017, inscripto provisoriamente en la 
Dirección Nacional de Catastro con el número 
2120 el 9 de febrero de 2018, consta de una 
superficie de 32 m 89 dm, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio, con quien 
se seguirán los procedimientos. Montevideo, 
6 de febrero de 2019. Esc. Dra. ANA LAURA 
DEMARIA, ACTUARIA ADJUNTA. 

16) $ 18400 10/p 3476 Feb 19- Mar 06 


EDICTOS: 


Por disposición de la Sra. Juez de Paz 
Departamental de la Capital de 24? Turno 
dictada en los autos “PRADO CAPRILE, 
MARIA DE LOS ANGELES - PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA BIEN INMUEBLE” IUE 
2-30473/2014, y según providencia N* 
3128/2018 del 24 de Octubre de 2018, se CITA 
y EMPLAZA por el término de 90 días a todos 
quienes manifiesten tener algún derecho sobre 
el inmueble a prescribir en estas actuaciones 
PADRÓN N? 128.455 ubicado en la 10? sección 
judicial de Montevideo (hoy 23%) sobre la 
calle Famailla número 3285, el que según 
plano de mensura del Ing. Agrim. Eduardo 
DAlessandro de Agosto de 2017 inscripto en la 
Dirección General de Catastro con el N* 2058 
el 7/9/2017, y se compone de una superficie 


de 226 mts. cuadrados 90 dmts. cuadrados y 
se deslinda así: 10,15 mts. al Sureste de frente 
a la calle Famailla, 23,42 mts. al Suroeste 
lindando con padrón N* 171.553, y parte 
del padrón N* 128.456, 9,97 mts. al Noroeste 
lindando con padrón N* 153.915, 21,94 mts. 
al Noreste lindando con parte del padrón N* 
128.454 y padrón N* 177.284, todo del mismo 
plano. Y en especial se CITA y EMPLAZA 
a quienes resultan como últimos titulares 
Sres. Feliciano Vázquez y María Vázquez 
(promitentes vendedores del padrón objeto de 
prescripción); bajo apercibimiento de designar 
Defensor de Oficio, con quien se seguirán 
estos procedimientos. Asimismo, se CITA y 
EMPLAZA a los titulares de los padrones 
linderos: Padrón N* 128.454 Mary Cecilia 
BENÍTEZ RODRÍGUEZ y Martin Ricardo 
CALABRIA DINI; Padrón N* 128.456 Fernando 
BEIRO PALEO; Padrón N? 153.915 Julio César 
MARQUES VILLALBA y la señora Gabriela 
María REQUITERENA BALARINI; Padrón 
N? 171.553 Olga LANZA GASPARI; Padrón 
N?* 177.284/001 SABRINUR SOCIEDAD 
ANONIMA; Padrón N? 177.284/002 Lourdes 
Elizabeth ALLES VILLA. Montevideo, 8 
de febrero de 2019. ESC. SANDRA I. DOS 
SANTOS CORREA, ACTUARIA ADJUNTA. 
16) $ 29440 10/p 3648 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Señora Juez de Paz 
Departamental de la Capital de 24 Turno, en 
autos caratulados “Lauz Rocha, José y otro. 
Prescripción adquisitiva bien inmueble” TUE 
2-42845/2016, se hace saber que se presentaron 
José Cipriano Lauz Rocha y María Ofelia 
Gordillo Chiappa, solicitando prescripción 
adquisitiva treintenaria respecto del inmueble 
padrón 181.846 de la localidad catastral de 
Montevideo, Departamento de Montevideo, 
el cual según plano de prescripción del 
Agrimensor Pablo José Gómez López de 
noviembre del 2015, inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro el 8 de diciembre del 2015 
con el número 1833, tiene una superficie de 600 
metros, y se deslinda así: 12 metros al Noroeste 
de frente a la calle Aurelia Ramos de Segarra, 
distando el punto más próximo de dicho frente 
36 metros 65 centímetros de la esquina con 
la calle Doctor Bartolomé Vignali; 50 metros 
al Noreste lindando con el padrón 181.847; 
12 metros al Sureste lindando con parte 
del padrón 181.857; y 50 metros al Suroeste 
lindando con el padrón 181.845. Por tanto se 
cita, llama y emplaza a estar a derecho atodos 
quienes manifiesten tener algún derecho sobre 
el inmueble a prescribir en estas actuaciones 
y en especial a quienes resultan como último 
titular en la información registral, Pedro Díaz 
y Carmen Peluffo, Hugo Washington Díaz y 
Susana Castarnor, Zola Díaz Peluffo y Juana 
Elisa Naville, María Carmen Díaz y Luis Paiva, 
para que comparezcan a estas actuaciones bajo 
apercibimiento de designación de Defensor de 
Oficio por el plazo de 90 días (artículo 127 del 
Código General del Proceso). Asimismo se cita, 
llama y emplaza a los titulares de los padrones 
linderos: por el padrón 181.847 de Montevideo, 
Cristoferi Velli Pellegrin, por el padrón 181.857 
de Montevideo, María Soledad Abelenda Lois, 
Pura Flora Abelenda Lois y a sus sucesores 
a cualquier título, y Andrea Rosario Giussi 
Abelenda, por el padrón 181.845/001 de 
Montevideo, Rosana Pellegrin Martínez, y por 
el padrón 181.845/002 de Montevideo, Andrea 
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Isabel Ruggiero Martínez. Montevideo, 21 de 
diciembre del 2018. ESC. SANDRA l. DOS 
SANTOS CORREA, ACTUARIA ADJUNTA. 
16) $ 33120 10/p 3498 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
102. Turno, dictada en autos “MARZALEK, 
NORA C/ SOCIEDAD CIVIL BUCEO III 
- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA BIEN 
INMUEBLE” IUE 2-6302/2017 y según 
providencia No. 27/2018 del 5 de febrero de 
2018, se cita, llama y emplaza por el término 
de 90 días a todos los que se consideren con 
derecho y especialmente al último titular 
“SOCIEDAD CIVIL BUCEO III”, sobre el 
inmueble empadronado con el No. 68.922, de 
la 4%. Sección Judicial del departamento de 
Montevideo, que según plano de prescripción 
del Agrimensor Leopoldo Weinberger 
Camaño, inscripto en forma provisoria en 
la Dirección Nacional de Catastro con el No. 
1975 el 21/12/2016, tiene una superficie de 
955 m que se deslinda: veintisiete metros con 
sesenta y siete cm. (27 mts. con 67 cms.) al NO 
de frente a la calle Mentana número de puerta 
3888, 34 m 32 cm al NE lindando con padrón 
180.117, 22 m 95 cm al SE lindando con padrón 
68.935 y 34 m 24 cm al SO lindando con padrón 
68.923; bajo apercibimiento de designárseles 
Defensor de Oficio. 

Montevideo, 11 de abril de 2018. Dra. Adriana 
De León Saravia, ACTUARIA. 

16) $ 16799 10/p 2998 Feb 14- Feb 27 


padrones linderos; bajo apercibimiento de 
designárseles Defensor de Oficio, con quién 
se seguirán los procedimientos. Y a los efectos 
legales, se hacen estas publicaciones.- 

Santa Lucía, 21 de Diciembre de 2018. Dr. 
DANIEL PIRIZ, JUEZ DE PAZ SUBROGANTE. 
16) $ 23920 10/p 3772 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 

Por disposición del Sr. Juez de Paz de la 
23* Sección Judicial de Canelones, en autos 
caratulados “AGUIAR DIAZ, MYRIAM 
IVONE. PRESCRIPCION ADQUISITIVA” 
TUE: 487-794/2017 y según providencia Nro 882 
del 17 de octubre de 2018, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA por el término de NOVENTA DIAS 
a todos los que se consideren con derechos, 
al ultimo titular y a sus herederos sobre el 
Padron N? 2099, ubicado en la manzana 371, 
solar 14, de la localidad Catastral San Luis, que 
según plano para prescripción del Agrimensor 
Augusto Nogueira, inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro el 6/10/2016 con el N* 
584, consta de una superficie de 432 metros 
cuadrados que se deslindan así: 12 metros al 
Noreste de frente a calle 19 de Abril, 36 metros 
al Sureste lindando con solar 13 (padrón 2098), 
12 metros al Suroeste lindando con solar 24 
(padrón 2109, solar 23 (padrón 2108) y solar 
22 (padrón 2107) y 36 metros al Noroeste 
lindando con solar 15 (padrón 2100) 
Asimismo se emplaza a los propietario de los 
padrones linderos N* 2100, 2107, 2108, 2109 
y 2098, bajo apercibimiento de designárseles 
defensor de oficio. 

La Floresta, 15 de noviembre de 2018. Dr. 
OSCAR SUAREZ GONZALEZ, JUEZDE PAZ. 
16) $ 20240 10/p 3650 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO DE PAZ 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez de Paz 
Subrogante de la Segunda Sección Judicial 
del Departamento de Canelones, en autos 
caratulados “HORECHIA DE LOS SANTOS, 
RUBEN OMAR.-. Prescripción Adquisitiva, 
TUE 188-240/2014”, se hace saber que ante 
esta Sede se ha presentado Ruben Omar 
Horechia de los Santos promoviendo acción 
de prescripción adquisitiva treintenaria 
sobre solar de terreno con construcciones y 
demás mejoras que le acceden, ubicado en la 
Segunda Sección Judicial del Departamento de 
Canelones, localidad catastral de Santa Lucía, 
zona urbana, manzana 351, empadronado con 
el n* 2380 y que según plano de prescripción 
del Agrimensor Gerardo A. Pessano Delfino 
del 03/04/2014, inscripto en forma provisoria 
en la Dirección Nacional de Catastro de 
Canelones el 10/04/2014 con el número 469, 
se compone de un área de 2 hectáreas 7211 
m2 y se deslinda así: Al SE 168,54 m de frente 
a Camino Vecinal, 161,50 m al SO con parte 
del padrón 2381, 169,10 m al NO con padrón 
5637 y 161,10 al NE con parte padrón 2377 y 
según providencia n* 162 del 03/03/2015, se 
CITA, LLAMA y EMPLAZA por el término de 
NOVENTA DÍAS atodos los que se consideren 
con derechos sobre el inmueble de referencia, 
y especialmente a los propietarios de los 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 
DE ATLANTIDA 


EDICTO 

Por disposición del Juzgado de Paz 
Departamental de Atlántida, dictada en 
autos “DI TRANI PARODI JULIO ROQUE 
Y OTRA. Prescripcion Adquisitiva” IUE 487- 
168/2018, en los que surge que con fecha 15 de 
febrero de 2018 se inicio en esta Sede acción de 
Prescripción Adquisitiva Treintenal respecto 
del bien inmueble ubicado en la 18? Sección 
Judicial de Canelones, Localidad Catastral Las 
Toscas, Padrón N* 235 ubicado en la manzana 
36, el que según plano del Ing. Agr. Fernando 
Ospitaleche fue inscripto provisoriamente en la 
Dirección Nacional de Catastro, con el N* 668 
el 9 de mayo de 2017, tiene una superficie de 
498 mts. y 75 dms. En consecuencia, se CITA, 
LLAMA Y EMPLAZA a quienes, se consideren 
con derechos sobre el referido inmueble, 
y en especial al ultimo titular registral del 
mismo, o sus sucesores, y a los titulares 
de los padrones linderos: Padrón N* 221, 
propiedad de María Teresa ARIS REGUEIRO 
Y Padrón N? 234 propiedad de Roque Donato 
DI TRANO PASCUCIELLO, Julia Irene 
PARODI PARADIZO, Salvador Atilio DI 
TULIO TORTORELLA y Rosa SANCHEZ 
VALLIRA; para que comparezcan a deducir 
sus derechos, en el plazo de NOVENTA 
DIAS, bajo apercibimiento de designárseles 
Defensor de Oficio, con quien se seguirán 
los procedimientos (art. 127 del C.G.P) EN 
FE DE ELLO, expido los presentes edictos en 


Atlántida a los cinco días del mes de febrero 
de dos mil diecinueve. Dra. FLORENCIA 
SORONDEGUY, Juez de Paz Departamental. 
16) $ 22080 10/p 2908 Feb 14- Feb 27 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
de Paz Departamental de Atlántida, Dra 
Florencia Sorrondeguy, en autos caratulados 
“BOROSKI MANZONI, NESTOR 
OMAR. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
TREINTENAL” TUE: 541-438/2017, en los que 
surge que con fecha 20 de Setiembre de 2017, 
se inicio en este sede acción de Prescripción 
Adquisitiva Treintenal respecto del Bien 
inmueble: padrón número dos mil treinta y 
cuatro (N* 2034) (antes en m/a n* 6732) de la 
localidad catastral Pinamar, departamento 
de Canelones consta de una superficie de 
seiscientos ochenta metros cuadrados con 
noventa y cuatro decímetros (680 m2 94 dm2) 
según plano de Ingeniero Agrimensor Claudio 
Vazquez inscripto provisoriamente con el 
n* 712 en Dirección Nacional de Catastro - 
Registro provisorio, CIUDAD DE LA COSTA, 
con fecha 30 de agosto de 2017, señalado 
coma Solar 30 Manzana 50. En consecuencia 
y según lo dispuesto por Decreto N* 417/2018 
de fecha 1 de Marzo de 2018, se CITA, LLAMA 
Y EMPLAZA a todos los que se consideren 
con derechos sobre el referido inmueble y en 
especial al último titular registral del mismo 
O sus sucesores, y a los propietarios linderos: 
1) Padrón n* 2033 propiedad de Darío Lopez, 
2) Padrón n* 2035 propiedad de José Eduardo 
Suarez Suarez, 3) Padrón n* 2025 propiedad 
de Martha Carmen Dominguez Puyol, y 4) 
Padrón n* 2024 propiedad de Raúl Viñas; para 
que comparezcan a deducir sus derechos en el 
plazo de NOVENTA DIAS, bajo apercibimiento 
le designárseles Defensor de Oficio, con quién 
se seguirán los procedimientos (art. 127 del 
C.G.P). EN FE DE ELLO, expido el presente 
EDICTO, en Atlántida el día 10 de Octubre 
de 2018. Dra. FLORENCIA SORRONDEGUY, 
Juez de Paz Departamental. 

Ultima Publicación 
16) $ 25760 10/p 2480 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 
DE LAS PIEDRAS 


EDICTO 


Las Piedras, diecisiete de diciembre de dos 
mil dieciocho.- 

Por disposición de la Sra. Juez de Paz 
Departamental de Las Piedras de 1* Turno, 
dictada en autos: “MARIA ELENA GIUDICI 
POMBO.- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” 
TUE 182-763/2016, de conformidad con lo 
dispuesto por el decreto n* 2040 de 15/11/2018 
se cita y emplaza por el término de noventa días 
atodos los que se consideren con derechos y a 
sus últimos titulares registrales NATIVIDAD 
BINAGUY, CARMEN CATALINA 
BURASTERO BINAGUY, JUAN CARLOS 
BURASTERO BINAGUY, JUSTO GERMAN 
BURASTERO BINAGUY y WASHINGTON 
BELTRAN BURASTERO BINAGUY, sobre 
el bien cuya prescripción se solicita: solar de 
terreno con construcciones padrón n* 2316 
ubicado en la Localidad Catastral Progreso, a 
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento 
de designarse defensor de oficio con quien 
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se continuarán los procedimientos en caso 
de incomparecencia. Dra. Virginia Carnelli 
Martinez, Juez de Paz Dpal. 

16) $ 14720 10/p 2944 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE LA 
COSTA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
letrado de Primera Instancia de 5* Turno de 
la Ciudad de la Costa, en autos caratulados 
“VARELA SOSA, NELIDA ESTHER Y 
FERREIRA DELGADO, SERGIO GASTON 
-PRESCRIPCION.- TUE: 186-972/2016” según 
providencia N* 1352/2018 de fecha 01 de Junio 
de 2018, se CITA, LLAMA Y EMPLAZA por 
el termino de NOVENTA DIAS a Sra. Noemi 
Kaitazoff y Hernan Chebi Delfante y todos 
los que se consideren con derechos sobre 
el inmueble PADRON N? 23.004, Manzana 
Catastral N* 280, Carpeta Catastral N* 28, sito 
en la 19? Sección Judicial del Departamento de 
Canelones, Localidad Catastral de Ciudad de 
la Costa (antes Solymar), el que según plano 
de mensura y prescripción del Ingeniero 
Agrimensor Leopoldo Weinberger Camaño 
de Junio de 2016, inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro, Oficina Delegada de la 
Ciudad de la Costa, Registro Provisorio, el día 
23 de Junio de 2016 con el N* 535, consta de 
un área total de 690,00 m2. Se deslinda de la 
siguiente manera: Al Noreste 15 m de frente 
a la Calle N* 50 de 20 metros de ancho, Luis 
Batlle Berres; Al Sureste, 46 m lindando con el 
Padrón N? 23.005; al Suroeste, 15 m lindando 
con parte del Padron N* 44.891 y al Noroeste 
46 m lindando con Padrón N?* 23.003. 

EN FE DE ELLO Y DE MANDATO JUDICIAL, 
EXTIENDO EL PRESENTE QUE SELLO, 
SIGNO Y FIRMO EN CIUDAD DE LA COSTA, 
EL OCHO DE JUNIO DE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Dra. Esc. M*?. Virginia García 
Ferro, Actuaria. 

16) $ 23920 10/p 3473 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO DE PAZ 


EDICTO: Por Disposición de la Sra Juez de 
Paz de la 11* Sección Judicial de Cerro Largo, 
en Villa Aceguá, en los autos. LOPEZ PONCE 
NELLY. - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA- IUE 
221-27/2018, se hace saber que en este Juzgado 
se presentó Nelly López Ponce, promoviendo 
acción de Prescripción Adquisitiva Treintenal, 
sobre el bien inmueble ubicado en la 11* 
Sección Judicial de Cerro Largo, Lote 18, del 
actual padrón n* 764 (p), con una superficie 
de 439 metros 17 decímetros, con frente a 
Calle Pública.- Al suroeste con frente a calle 
de balastro, al sureste lindando con Lote 20 y 
al noreste lindando con solar 13 y al noroeste 
confinando con parte del Lote 14.- 

En consecuencia, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA, a toda persona interesada, que 
se considere con derechos sobre el inmueble de 
referencia, a presentarse en estos autos, dentro 


del término de noventa dias. En especial 
al último Titular del bien Sr Jose Maria del 
Campo y Sra Maria Antonia Gamio, y/o 
sucesores, bajo apercibimiento de designarles 
Defensor de Oficio.- 

Se indica que las presentes actuaciones, 
cuentan con el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza.- 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones, en Villa Aceguá el 24 de octubre 
de 2018. María del Coral Pauletti, Juez de Paz. 
16) (Sin Costo) 10/p 3267 Feb 18- Mar 01 


EDICTO: Por Disposición de la Sra Juez de 
Paz de la 11* Sección Judicial de Cerro Largo, 
en Villa Aceguá, en los autos. DOS SANTOS 
MACHADO MERLENY.- PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA- TUE 221-26/2018, se hace saber 
que en este Juzgado se presentó Merleny Dos 
Santos Machado, promoviendo acción de 
Prescripción Adquisitiva Treintenal, sobre 
el bien inmueble ubicado en la 11* Sección 
Judicial de Cerro Largo, Lote 15, del actual 
padrón n* 764 (p), con una superficie de 
446 metros 75 decímetros, con frente a Calle 
Pública.- Al suroeste deslinda con frente a calle 
de balastro, al sureste también de frente por 
ser esquina a calle de balastro y el noreste con 
solar 11 y al noroeste solar 16.- 

En consecuencia, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA, a toda persona interesada, que 
se considere con derechos sobre el inmueble de 
referencia, a presentarse en estos autos, dentro 
del término de noventa dias. En especial 
al último Titular del bien Sr Jose Maria del 
Campo y Sra Maria Antonia Gamio, y/o 
sucesores, bajo apercibimiento de designarles 
Defensor de Oficio.- 

Se indica que las presentes actuaciones, 
cuentan con el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza.- 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones, en Villa Aceguá el 24 de 
setiembre de 2018. María del Coral Pauletti, 
Juez de Paz. 

16) (Sin Costo) 10/p 3221 Feb 18- Mar 01 


EDICTO: Por Disposición de la Sra Juez de 
Paz de la 11* Sección Judicial de Cerro Largo, 
en Villa Aceguá, en los autos. RODRIGUEZ 
OLMOS CESARIO.- PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA.- TUE 221-30/2018, se hace 
saber que en este Juzgado se presentó Cesario 
Rodriguez Olmos, promoviendo acción de 
Prescripción Adquisitiva Treintenal, sobre 
el bien inmueble ubicado en la 11* Sección 
Judicial de Cerro Largo, parte del Lote 35, del 
actual padrón n* 764 (p), con una superficie de 
430 metros 17 decímetros, con frente a Calle 
Pública.- Al suroeste deslinda con frente a calle 
de balastro, al sureste con lote 36 y el noreste 
con lote 31 y al noroeste por ser esquina, calle 
de balastro.- 

En consecuencia, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA, a toda persona interesada, que 
se considere con derechos sobre el inmueble de 
referencia, a presentarse en estos autos, dentro 
del término de noventa dias. En especial 
al último Titular del bien Sr Jose Maria del 
Campo y Sra Maria Antonia Gamio, y/o 
sucesores, bajo apercibimiento de designarles 
Defensor de Oficio.- 

Se indica que las presentes actuaciones, 
cuentan con el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza.- 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones, en Villa Aceguá el 24 de 


setiembre de 2018. María del Coral Pauletti, 
Juez de Paz. 
16) (Sin Costo) 10/p 3219 Feb 18- Mar 01 


EDICTO: Por Disposición de la Sra Juez de Paz 
de la 11* Sección Judicial de Cerro Largo, en 
Villa Aceguá, en los autos. SORIA DANIEL.- 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.- JUE 221- 
25/2018, se hace saber que en este Juzgado se 
presentó Daniel Soria, promoviendo acción 
de Prescripción Adquisitiva Treintenal, sobre 
el bien inmueble ubicado en la 11* Sección 
Judicial de Cerro Largo, Lote 17, del actual 
padrón n* 764 (p), con una superficie de 
440 metros 98 decímetros, con frente a Calle 
Pública.- Al suroeste deslinda con Lote 11, al 
sureste con parte del lote 12 y el noreste con 
solar 16 y al noroeste con calle de balastro.- 
En consecuencia, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA, a toda persona interesada, que 
se considere con derechos sobre el inmueble de 
referencia, a presentarse en estos autos, dentro 
del término de noventa dias. En especial 
al último Titular del bien Sr Jose Maria del 
Campo y Sra Maria Antonia Gamio, y/o 
sucesores, bajo apercibimiento de designarles 
Defensor de Oficio.- 

Se indica que las presentes actuaciones, 
cuentan con el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza.- 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones, en Villa Aceguá el 24 de 
setiembre de 2018. María del Coral Pauletti, 
Juez de Paz. 

16) (Sin Costo) 10/p 3215 Feb 18- Mar 01 


EDICTO: Por Disposición de la Sra Juez de 
Paz de la 11* Sección Judicial de Cerro Largo, 
en Villa Aceguá, en los autos. TORT SILVERA 
OLGA.- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA- TUE 
221-24/2018, se hace saber que en este Juzgado 
se presentó Olga Tort Silvera, promoviendo 
acción de Prescripción Adquisitiva Treintenal, 
sobre el bien inmueble ubicado en la 11* 
Sección Judicial de Cerro Largo, Lote 44, del 
actual padrón n* 764 (p), con una superficie de 
490 metros 12 decímetros, con frente a Calle 
Publica.- Al suroeste con solar 45, al sureste 
con Padron n* 763 y al noreste con Lote 49 y 
43 y al noroeste con calle Pública de balastro.- 
En consecuencia, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA, a toda persona interesada, que 
se considere con derechos sobre el inmueble de 
referencia, a presentarse en estos autos, dentro 
del término de noventa dias. En especial 
al último Titular del bien Sr Jose Maria del 
Campo y Sra Maria Antonia Gamio, y/o 
sucesores, bajo apercibimiento de designarles 
Defensor de Oficio.- 

Se indica que las presentes actuaciones, 
cuentan con el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza. - 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones, en Villa Aceguá el 24 de octubre 
de 2018. María del Coral Pauletti, Juez de Paz. 
16) (Sin Costo) 10/p 3206 Feb 18- Mar 01 


EDICTO: Por Disposición de la Sra Jue 
de Paz de la 11? Sección Judicial de Cerro 
Largo, en Villa Aceguá, en los autos. DE LOS 
SANTOS MARIA ISABEL- PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA- IUE 221-29/2018, se hace 
saber que en este Juzgado se presentó Maria 
Isabel de los Santos, promoviendo acción de 
Prescripción Adquisitiva Treintenal, sobre 
el bien inmueble ubicado en la 11* Sección 
Judicial de Cerro Largo, Lote 48, del actual 


206 AVISOS 


padrón n* 764 (p), con una superficie de 
888 metros 60 decímetros, con frente a Calle 
Pública.- Al suroeste con frente a calle de 
balastro, al sureste lindando con Solar 57 y al 
noreste lindando con solar 52, 45 y al noroeste 
lindando con Solar 46.- 

En consecuencia, se CITA, LLAMA Y 
EMPLAZA, a toda persona interesada, que 
se considere con derechos sobre el inmueble de 
referencia, a presentarse en estos autos, dentro 
del término de noventa dias. En especial 
al último Titular del bien Sr Jose Maria del 
Campo y Sra Maria Antonia Gamio, y/o 
sucesores, bajo apercibimiento de designarles 
Defensor de Oficio.- 

Se indica que las presentes actuaciones, 
cuentan con el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza.- 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones, en Villa Aceguá el 24 de octubre 
de 2018. María del Coral Pauletti, Juez de Paz. 
16) (Sin Costo) 10/p 3205 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
de Paz Departamental de Cerro Largo de 
Primer Turno, Dra. Yamel Tabarez, dictada 
en autos “COLMAN CONTTI Sonia Yeanette 
y Otro” -PRESCRIPCION TREINTENAL 
BIEN INMUEBLE”” IUE 207-462/2017, se hace 
saber que en este juzgado se inició la acción 
de prescripción treintenal sobre el siguiente 
bien inmueble padrón 2121 de la localidad 
catastral MELO, primera sección judicial del 
departamento de Cerro Largo,. 

En consecuencia se cita, llama y emplaza 
por el termino de 90 días a los Sres. Enrique 
COLMAN HERRERA y Delia Teresa CONTTI 
BUCHELI y/o sus sucesores y a todos los que 
se consideren con derechos sobre el bien cuya 
prescripción se solicita, bajo apercibimiento de 
designárseles Defensor de Oficio, con quien se 
seguirán estas actuaciones. 

EN FE DE ELLO Y DE MANDATO JUDICIAL 
expido el presente en la ciudad de Melo, a los 
veintiún días del mes de noviembre del año 
dos mil dieciocho. Dra. YAMEL TABAREZ, 
JUEZ DE PAZ DPTAL. 

16) $ 14720 10/p 3028 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 


EDICTO: 

Por disposición de la Sra. Juez de Paz 
Departamental de Flores, Dra. María Fabiana 
Conde Amondarain, dictada en los autos 
caratulados: “LOPEZ, RAUL. PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA” IUE 254-319/2017, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por la 
providencia 1230 de fecha 17 de octubre de 
2018, SECITA, LLAMA Y EMPLAZA POR EL 
TERMINO DE NOVENTA DIAS a: los últimos 
titulares registrales o sus sucesores como así 
también a los linderos del inmuebles y a todos 
los que se consideren con derechos sobre 
el siguiente bien: padrón urbano 2458, sito 
con frente a calle Treinta y Tres con número 
de puerta de ingreso 367, localidad catastral 
Trinidad, de la la. sección de Flores., con 
un área de 290 metros cuadrados,, BAJO 


APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
DEFENSOR DE OFICIO CON QUIEN 
SE PROSEGUIRAN LAS PRESENTES 
ACTUACIONES. (Art. 127 CGP) 

Y A LOS EFECTOS LEGALES SE HACEN 
LAS PRESENTES PUBLICACIONES EN LA 
CIUDAD DE TRINIDAD, A LOS SIETE DIAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS 
MIL DIECIOCHO. Dra. Ma Fabiana Conde 
Amondarain, Juez de Paz. 

16) $ 16560 10/p 3525 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 


EDICTO 


Por disposición del señora Jueza de Paz 
Departamental de Florida en autos “Hortensia 
Alvarez y otros. Juicio de Prescripción 
Adquisitiva Treintenaria” TUE 492-133/2017 
se cita, llama y emplaza a todos aquellos 
que se consideren con derechos y en especial 
a sucesores de Ramón Ferreira, sobre el 
inmueble padrón 7330, manzana 456, zona 
urbana, de la 1* sección judicial de Florida, el 
que según plano del Agrimensor Sergio Gil 
Lerena inscripto en Dirección Nacional de 
Catastro con el número 337 el 5 de diciembre 
de 2016, tiene una superficie de 1600 metros 
cuadrados y tiene de frente -al norte- con calle 
Grauert, al este y al sur con padrón 7331, al 
suroeste con padrones 10624, 10623 y al oeste 
con padrones 10716, 8910, 8911 y 8604, (a 
quienes también se les emplaza) a que en el 
plazo de 90 días se presenten a deducir sus 
derechos, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio. 

Florida, 12 de febrero de 2019. Dra. Beatriz 
Giordano. Jueza de Paz Departamental de 
Florida. 

16) $ 16560 10/p 2938 Feb 14- Feb 27 


Juzgado de Paz departamental de Florida 
Prescripción adquisitiva. Edicto. Por 
disposición de la Jueza departamental de 
Florida, en autos MARIA STELLA o ESTELA 
BIDEGAIN MURACCIOLE o MURACIOLE 
y otros, Prescripción adquisitiva, expediente 
TUE 492-599/2018. En el mismo se presentaron 
la nombrada, NOELA y CARLOS JULIO 
FERNANDEZ BIDEGAIN promoviendo 
juicio de Prescripción Adquisitiva, sobre el 
padrón 2190, manzana 373 de la localidad 
catastral Florida, departamento de Florida, 
en el plano del Agrimensor Gustavo Iglesias, 
inscripto en la Dirección Nacional de Catastro 
con el número 398, el día 6/11/2018, con una 
superficie 2324 mts, que lindan: norte padrón 
2189, este padrón 6484, sur padrón 2191, 2193, 
2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2209 y oste calle 
Sierra. Por Auto 3266/2018 se llama, se cita y 
emplaza a los últimos titulares registrales de 
los bienes cuya prescripción se solicita, y/o 
sucesores, y atodos los que se consideren con 
derechos sobre los mismos, por 90 días, bajo 
apercibimiento de designarse defensor de 
Oficio. Emplácese, alos linderos denunciados 
en Autos. Florida, 19 de diciembre de 2018. 
Sra. Juez Beatriz María Giordano Pereyra. Dra. 
Beatriz Giordano, Juez de Paz. 

16) $ 16560 10/p 2767 Feb 14- Feb 27 
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JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 
DE FRAY BENTOS 


OFICIO 


Fray Bentos, 28 de Noviembre de 2018 
Oficio N* 678/2018 

EDICTO 

Por disposición del Sr. Juez de Paz 
Departamental de Fray Bentos, en autos 
caratulados “VENTIN GONZALEZ 
MARGARITA DEL LUJAN- PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA” TUE: 319-350/2014; se hace 
saber que se ha presentado Margaritadel Lujan 
Ventín González, promoviendo prescripción 
adquisitiva treintenal sobre el padrón 
cuatro mil setenta (4070), sito en la localidad 
catastral de Fray Bentos del Departamento 
de Río Negro, que según plano de mensura 
de prescripción del Ingeniero Agrimensor 
Bruno Cerrutti, inscripto en forma provisoria 
en la Dirección Nacional de Catastro, el 16 
de julio de 2015 de forma provisoria con el 
número 207, consta de una superficie de 234 
metros cuadrados, 52 decímetros cuadrados. 
En consecuencia se cita, llama y emplaza 
a Romano Vaninetti Martelli, Maria Elena 
Corletto Castillo y Carlos Maria Alzamendi 
para que comparezcan dentro del término 
de NOVENTA DÍASa estar a derecho bajo 
apercibimiento de designárseles Defensor de 
Oficio. A los efectos legales correspondientes, 
se libran los presentes edictos en Fray 
Bentos, a los veintinueve días del mes de 
noviembredel año dos mil dieciocho. Dr. 
Javier Leandro LOPEZ PORTILLO, Juez de 
Paz Departamental. 

16) $ 18400 10/p 3083 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rivera de 3*. 
Turno, se hace saber que ante este Juzgado, 
se ha presentado Adriana Esteves Terrón, 
FICHA IUE 329-542/2018, iniciando juicio 
de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sobre el 
inmueble Padrón N* 8651, de la Localidad 
Catastral Rivera, zona urbana, manzana 962, 
contando con una superficie de 383 mts 40 dm, 
y se deslinda así: al sureste, 31,95 mts frente 
a calle 16 mts de ancho (actual Tranqueras); 
al suroeste, 12 mts, también de frente a calle 
Gral Artigas, por ser esquina; al noroeste, 
31,95 mts lindando con solar 20; al noreste, 
12 mts lindando con solar 13. En consecuencia 
se CITA, LLAMA y EMPLAZA a: el último 
titular Reyplus 5.A, Mayor Guadalupe S.A. y 
los linderos: padrón 8650, Sr. Froilán Costa o 
sucesores; padrón 8644, sucesores de Manuela 
Díaz Díaz y Ricardo Silva Villagrán, Sr. Ricardo 
Silva Díaz o sus sucesores, y a todo aquel que 
se considere con derecho sobre el inmueble a 
prescribir, a que comparezcan a estar a derecho 
en estos autos, por el término de 90 días (art 
89 del CGP) bajo apercibimiento de designarle 
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Defensor de Oficio (art 127 CGP) con quien se 
seguirá el proceso en caso de incomparecencia. 
Rivera, 11 de Febrero de 2019. ANDREA 
FERNANDEZ GALUP, Actuaria Adjunta. 
16) $ 20240 10/p 3768 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Mercedes de 
3*. Turno, dictada en autos: “FRENTE 
AMPLIO. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
TREINTENARIA. TUE: 431-627/2018.” Decreto 
N? 5055/2018, se hace saber que ante esta 
Sede se ha presentado el partido político 
FRENTE AMPLIO, promoviendo el trámite 
de Prescripción Adquisitiva respecto parte del 
Inmueble urbano padrón N* 1987 ubicado en la 
manzana 154, calle Wilson Ferreira Aldunate 
832, Mercedes, Soriano. EN CONSECUENCIA: 
SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 
de autos, al último propietario y o sucesores 
a cualquier otro título y a los linderos de 
los padrones 1988, 1989, 1990 y 1986 para 
comparecer a estar a derecho dentro del 
término de 90 días, bajo apercibimiento de 
designarse defensor de oficio con quien se 
proseguirán los procedimientos. A los efectos 
legales se hacen estas publicaciones. Mercedes, 
trece de diciembre de 2018.- Esc. CARLA 
LASCALLA VIERA, Actuaria Adjunta. 

16) $ 14720 10/p 2933 Feb 14- Feb 27 


D 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio con quien se seguirán los 
procedimientos. Tacuarembó, 15 de febrero de 
2019. EN FE DE ELLO, siento el presente que 
sello y firmo en la Ciudad de Tacuarembd, el 
quince de febrero de dos mil diecinueve.- Esc. 
PABLO CARABALLO LEMAS, ACTUARIO. 

Primera Publicación 
16) (Sin Costo) 10/p 4068 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición del Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de Tercer Turno del dpto. de TREINTA 
Y TRES, en el expediente: “PEREIRA AMATO, 
ANA LAURA Y OTRO- PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA TREINTENARIA” TUE 
449-470/2017, por Auto Nro. 7231/2018 del 
20/12/2018, se dispuso el EMPLAZAMIENTO 
a AGROMOTORA TREINTA Y TRES S.A. 
EN FORMACIÓN, por el término legal, bajo 
apercibimiento de designar defensor de oficio 
con quien se seguirá el procedimiento. Treinta y 
Tres, 07 de Febrero de 2019”, Esc. Julia Irabedra 
Siqueira, Actuaria Adjunta. 

Primera Publicación 
16) $ 9200 10/p 4111 Feb 25- Mar 12 


DER 


Lileraria y Artistica O 


da 


Propiedad US 
La 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Tacuarembó de 
CUARTO Turno, dictada en autos “LOPEZ 
INES - AUXILIATORIA DE POBREZA Y 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA IUE 469- 
846/2015, SE CITA Y EMPLAZA por el 
término de noventa días a: el último titular si 
correspondiere y atodos los que se consideren 
con derechos sobre el bien que se pretende 
prescribir, Padrón N*7371 sito en la 6* sección 
judicial de Tacuarembó, ubicado en calle Avda 
República Argentina s/n* en el que según plano 
del Agrimensor Jaime Bentancur Registro 
1106, inscripto en la Dirección General de 
Catastro con el N* 550 el 24-09-2015, el bien se 
deslinda de la siguiente forma: al frente hacia 
la calle República Argentina cuenta con 34,08 
metros, por 36,61 metros en dirección oeste 
y 35,11 metros en dirección este, por 32,91 
metros de fondo, consta con una superficie 
de 1.198 metros cuadrados 17 decímetros 
cuadrados, localidad catastral Tacuarmbó, 
manzana Catastral 656 zona municipal de 
ordenamiento proyectado ZE2 - PARA QUE 
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, 


REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR 


Gastón Molinari, Pablo Balla, Ruben Moyano, 
Sebastián Baldomir, Braian Orozco, solicita la 
inscripción de la/s obra/s titulada/s: 
“TRAUMA”, (Album musical), de la/s cual/es 
se declara/n AUTORES. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. 

Unica Publicación 
17) 5 180 1/p 4158 Feb 25- Feb 25 


Solanger Lissette Crocker Schaffner, solicita la 
inscripción de la/s obra/s titulada/s: 
“Un secreto para dos destinos”, (Novela), de 
la/s cual/es se declaraín AUTORA. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. 

Uca Publicación 
17) 5 180 1/p 4141 Feb 25- Feb 25 


Pyxis Infra S.R.L, solicita la inscripción de la/ 
obra/s titulada/s: 
“HowlerMonkey”, (Software), de la/s cual/es 
se declara/n TITULAR DE LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. 

Unica Publicación 


7)$ 180 1/p 4055 Feb 25- Feb 25 


Cecilia Natalia Gasco Hernández, solicita la 
inscripción de la/s obra/s titulada/s: 
“Album de ilustraciones n* 2”, (Ilustraciones, 
pinturas), de la/s cual/es se decdlara/n AUTORA. 
Montevideo, 21 de febrero de 2019. 

Unica Publicación 
17) $ 180 1/p 4013 Feb 25- Feb 25 


Procesos o 


e 
Concursales 


y E 
o 


E 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CONCURSOS 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Concursos de ler. turno, dictada 
en los autos caratulados: “NORTE HOGAR 
LTDA Y OTRO - CONCURSO LEY 18.387”, 
TUE: 2-57448/2018, se hace saber que por auto 
N?* 251/2019 de fecha 20 de febrero de 2019, 
se declaró el CONCURSO VOLUNTARIO 
DE NORTE HOGAR LTDA, N? de RUT 19 
0160170011, con domicilio en Presidente Viera 
1059, Rivera y el CONCURSO VOLUNTARIO 
DE HEBERT ENRIQUE CRESPI MONTEIRO, 
C.I. 3.042.735-7, con domicilio en General 
Rivera 416, Tacuarembó. Se suspendió la 
legitimación de las concursadas para disponer 
y obligar a la masa del concurso, conforme a 
lo dispuesto por el Art. 45 numeral 1 de la Ley 
18.387. Se designó Síndico al Dr. Carlos López 
Rodríguez, quien administrará y dispondrá de 
los bienes. Se decretó la moratoria provisional 
en los términos previstos por los Arts. 56 y 
siguientes de la referida norma. 
Se dispuso convocar a JUNTA DE 
ACREEDORES DE NORTE HOGAR LTDA y 
DE HEBERT ENRIQUE CRESPI MONTEIRO 
para el día 1* de agosto de 2019 a las 14:30 
horas y 15:00 horas, respectivamente, en esta 
Sede ubicada en la calle San José 1132 3er Piso, 
debiendo los acreedores hacerse presente con 
una antelación de media hora a efectos de 
acreditar la identidad de tales. 
El costo de las presentes publicaciones tendrá 
el carácter de CREDITO DE LA MASA, en 
virtud de lo dispuesto en autos (artículo 21 
de la Ley N* 18.387). EN FE DE ELLO y de 
mandato judicial se expiden tres ejemplares 
de un mismo tenor, que sello y firmo en 
Montevideo a los veinte días del mes de 
febrero de dos mil diecinueve. Esc. LYDIA 
RUSCONI, ACTUARIA. 

Primera Publicación 
18) (Cta. Cte.) 3/p 3873 Feb 25- Feb 27 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Concursos de ler. turno, dictada en 
los autos caratulados: “ANSELMO CESARCO 
Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA - 
CONCURSO LEY 18.387”, TUE: 2-1896/2019, 
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se hace saber que por auto N* 250/2019 de 
fecha 20 de febrero de 2019, se declaró el 
CONCURSO VOLUNTARIO DE ANSELMO 
CESARCO Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANONIMA, N? de RUT 21 2087090011, con 
domicilio en Soriano 1502. Se suspendió la 
legitimación de la concursada para disponer 
y obligar a la masa del concurso, conforme 
a lo dispuesto por el Art. 45 numeral 1 de la 
Ley 18.387. Se designó Síndico al Dr. Israel 
Creimer, quien administrará y dispondrá de 
los bienes. Se decretó la moratoria provisional 
en los términos previstos por los Arts. 56 y 
siguientes de la referida norma. 
Se dispuso convocar a JUNTA DE 
ACREEDORES para el día 30 de julio de 2019 a 
las 14:30 horas, en esta Sede ubicada en la calle 
San José 1132 3er Piso, debiendo los acreedores 
hacerse presente con una antelación de media 
hora a efectos de acreditar la identidad de 
tales. 
El costo de las presentes publicaciones tendrá 
el carácter de CREDITO DE LA MASA, en 
virtud de lo dispuesto en autos (artículo 21 
de la Ley N* 18.387). 
EN FE DE ELLO y de mandato judicial se 
expiden tres ejemplares de un mismo tenor, 
que sello y firmo en Montevideo a los veinte 
días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
Esc. LYDIA RUSCONI, ACTUARIA. 
Primera Publicación 
18) (Cta. Cte.) 3/p 3872 Feb 25- Feb 27 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Concursos de ler. turno, dictada 
en los autos caratulados: “CLOTHKIDS S.R.L 
Y OTRO - CONCURSO LEY 18.387”, IUE: 
2-57204/2018, se hace saber que por auto N* 
207/2019 de fecha 18 de febrero de 2019, se 
declaro el CONCURSO VOLUNTARIO de 
CLOTHKIDS S.R.L. y BLADOR SA, RUT 
020380050018 y 216166610010, domiciliadas 
en Avda 18 de Julio 959 de Mercedes- Soriano 
y Joaquín Suaréz 495 de Montevideo, 
respectivamente, al amparo de lo establecido 
en el art. 236 de la ley 18.387, tratándose 
de PEQUENOS CONCURSOS. Se limitó 
la legitimación de las concursadas para 
disponer y obligar a la masa de los concursos, 
conforme a lo dispuesto por el Art. 45 numeral 
2 de la Ley 18.387. Se decretó la moratoria 
provisional en los términos previstos en la 
referida norma. Se designó Interventora a la 
Dra. Stella BORJA, quien co-administrará los 
bienes conjuntamente con las concursadas, 
de acuerdo al Art. 45 numeral 2 de la Ley 
18.387. Se dispuso convocar a JUNTA DE 
ACREEDORES de BLADOR S.A. para el 
día 14 de mayo de 2019 a las 14:30 horas, 
y de CLOTHKIDS S.R.L para el día 14 de 
mayo de 2019 a las 15:00 horas, en esta Sede 
ubicada en la calle San José 1132 3er Piso, 
debiendo los acreedores hacerse presente 
con una antelación de media hora a efectos 
de acreditar a identidad de tales. 
Las presentes publicaciones se realizarán SIN 
COSTO, por no existir recursos suficientes 
para cubrirlos, en virtud de lo dispuesto en 
autos (artículo 21 de la Ley N* 18.387). EN FE 
DE ELLO y de mandato judicial, se expiden 
dos ejemplares de un mismo tenor que sello y 
firmo en Montevideo a los dieciocho días del 
mes de febrero de dos mil diecinueve. Esc. 
LYDIA RUSCONI, ACTUARIA ADJUNTA. 
Ultima Publicación 
18) (Sin Costo) 3/p 3533 Feb 21- Feb 25 


EDICTO. Por disposición del Sr. Juez del 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
Concursos de 2do. Turno, en autos caratulados 
“REG S.A. Y OTROS - CONCURSO LEY N* 
18.387” IUE 2-1169/2019 por auto N* 379/2019 
de fecha 20/02/2019 se hace saber que se decretó 
el CONCURSO VOLUNTARIO de REG S.A,, 
RUT 21 159943 0018, de SOMERLAND S.A,, 
RUT 21 322626 0016, de GRÁFICA BERCHESI 
S.A., RUT 21 212790 0019, de PINTELCOS.A,, 
RUT 21 678208 0013, todas con domicilio 
en Avenida Garibaldi 2579, al amparo de lo 
establecido por la Ley N* 18,387. Se designó 
Interventora a la ASOCIACION DE PERITOS 
CONTADORES DEL URUGUAY (APCU), 
que co-administrará conjuntamente con las 
deudoras, limitándose la legitimación de las 
deudoras para disponer y obligar a la masa 
del concurso (artículo 45 inciso 2) de la Ley N* 
18.387). Convócase a Junta de Acreedores de 
REG S.A. para el día 12 de setiembre de 2019 
a las 15:00 horas. 
Convócase a Junta de Acreedores de 
SOMERLAND S.A. para el día 12 de setiembre 
de 2019 a las 15:30 horas. ) 
Convócase a Junta de Acreedores de GRÁFICA 
BERCHESI S.A. para el día 12 de setiembre de 
2019 a las 16:00 horas. 
Convócase a Junta de Acreedores de 
PINTELCO S.A. para el día 12 de setiembre 
de 2019 a las 16:30 horas. 
Se concedió la moratoria provisional (artículos 
56 y siguientes de la Ley N* 18.387). 
Las presentes publicaciones tendrán carácter 
del crédito de la masa (artículo 21 de la ley 
N? 18.387). 
EN FE DE ELLO y de mandato judicial se 
expiden dos ejemplares de un mismo tenor, 
que sello y firmo en Montevideo, a los veinte 
días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
Esc. LYDIA RUSCONI, ACTUARIA. 
Primera Publicación 
18) (Cta. Cte.) 3/p 3875 Feb 25- Feb 27 


EDICTO.- Por resolución N* 366/2019 de 
fecha 19 de febrero de 2019 dictada por el Sr. 
Juez Letrado de Concursos de 2* Turno en los 
autos caratulados: “SANTA MARIA S.R.L..- 
CONCURSO LEY 18.387.- IUE: 2-21661/2018”, 
se dispuso la liquidación de la masa activa de 
SANTA MARIA S.R.L. RUT 21 059740 0016, con 
domicilio en Br. España 2512, suspendiéndose 
la legitimación de la deudora para disponer y 
obligar a la masa del concurso, nombrándose 
síndica a la Cra. Maria Antonieta Torresan. Se 
decretó la disolución de SANTA MARIA S.R.L. 
y el cese de sus administradores. 

Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones, sin costo en cumplimiento de lo 
dispuesto en autos (art. 21 de la Ley N* 18,387). 
En fe de ello y de mandato judicial expido el 
presente que sello y firmo en Montevideo a los 
veinte días de febrero de dos mil diecinueve.- 
Esc. LYDIA RUSCONI, ACTUARIA. 
18) (Sin Costo) 3/p 3702 Feb 22- Feb 26 


EDICTO.- Por resolución N* 164/2019 de fech. 

7 de febrero de 2019 dictada por el Sr. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Concursos 
de 2* Turno en los autos caratulados: 
“ANTOMIL S.A. - CONCURSO LEY N* 
18.387 - INCIDENTE DE CALIFICACION. 
- TUE: 41-6/2019”, se dispuso proceder a 
la publicación del auto N* 3891/2018 del 
11 de diciembre de 2018 dictada en autos: 


“ANTOMIL S.A. - CONCURSO LEY N? 18.387 
- TUE: 2-13669/2018” que ordena la formación 
de la pieza por Incidente de Calificación del 
Concurso a los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 197 de la Ley No. 18387, para 
que dentro de los quince días siguientes 
a contar desde la publicación, cualquier 
acreedor o persona que acredite un interés 
legítimo pueda comparecer, denunciando 
los hechos que considere relevantes para la 
calificación del concurso como culpable, el 
que se trascribe parcialmente en lo que a este 
punto refiere: “Con testimonio de la solicitud 
de declaración del concurso, los documentos 
adjuntos, la Sentencia que lo hubiera declarado 
y de la presente resolución fórmese pieza por 
Incidente de Calificación.” 

Y a los efectos legales se hacen Estas 
publicaciones, SIN COSTO en cumplimiento 
de lo dispuesto en autos. 

En fe de ello y de mandato judicial expido 
el presente que sello y firmo en Montevideo 
a los once días del mes de febrero de dos 
mil diecinueve.- Esc. LYDIA RUSCONTI, 
ACTUARIA. 

18) (Sin Costo) 3/p 3701 Feb 22- Feb 26 


EDICTO: Por resolución N* 354/2019 de fecha 
18/02/2019 dictada por el Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Concursos de 2do. Turno 
en los autos caratulados “PAOLO MARTIN 
GONZALEZ MONTIBELLER - CONCURSO 
VOLUNTARIO” Ficha 41-28/2013”, se decretó 
la liquidación de la masa activa de PAOLO 
MARTIN GONZALEZ MONTIIBELLER, 
CI. 4.337.688-8, con domicilio en Gloria 2793 
apto 3, suspendiéndose la legitimación del 
deudor para disponer y obligar a la masa del 
concurso, continuando el Síndico nombrado, 
el Dr. Francisco Cobas. 
A los efectos legales se hacen estas 
publicaciones, por el término de tres días, 
SIN COSTO, por no existir recursos suficientes 
para su realización, de acuerdo a lo dispuesto 
en autos (art. 21 de la Ley N* 18.387). 
EN FE DE ELLO, se extiende el presente en 
Montevideo, a los dieciocho días del mes de 
febrero de dos mil diecinueve Esc. LYDIA 
RUSCONL ACTUARIA. 

Ultima Publicación 
18) (Sin Costo) 3/p 3534 Feb 21- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Quinto Turno 
de Paysandú, Dra. SILVANA PINTOS, dictada 
en autos caratulados: “SEQUEIRA LAURINO, 
LUANA. CONCURSO VOLUNTARIO”, 
T.U.E: 304-287/2018, se hace saber que por 
auto N* 4/2019 de fecha 25/01/2019, se decretó 
el CONCURSO VOLUNTARIO de Luana 
Sequeira Laurino, titular de la cédula de 
identidad N* 5.295.353-0, inscripta con el RUT 
120347860010 y domiciliada en calle Baltasar 
Brum N* 1435, al amparo de lo previsto por la 
Ley 18387. Se designó Síndico al Dr. Fabricio 
Zuchetti, suspendiéndose la legitimación del 
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deudor para disponer y obligar a la masa 
del concurso (art. 45 inc. 2 Ley 18387). Se 
decretó la moratoria provisional (art. 56 y 
sgtes. Ley 18387) y la intervención de todas las 
comunicaciones de la concursada. Se convocó 
a Junta de Acreedores de Luana Sequeira 
Laurino para el día 27 de junio del 2019 a 
las 14 horas. Las presentes publicaciones se 
realizaran SIN COSTO por no existir recursos 
suficientes disponibles (art. 21 Ley 18387). 
EN FE DE ELLO y de mandato judicial se 
expiden dos ejemplares de un mismo tenor, 
que sello, signo y firmo en la ciudad de 
Paysandú, a los once días del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve. ESC. VERONICA 
CASTILLO BUGAIOV, ACTUARIA. 

18) (Sin Costo) 10/p 3458 Feb 19- Mar 06 


EDICTO. Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Sexto 
Turno de Paysandú, dictada en los autos 
caratulados “SERVIPAY S.R.L.. CONCURSO 
VOLUNTARIO” IUE 305-218/2018, por auto 
N? 4532/2018 de fecha 14/12/2018, se declaró 
el CONCURSO CIVIL VOLUNTARIO DE 
SERVIPAY S.R.L., RUT N* 120156560012 con 
domicilio en calle Leandro Gómez N* 1392 
de ésta ciudad, al amparo de lo establecido 
por la Ley 18.387. Se designó síndico a la 
Cra. Andrea Bottesch, quién administrará y 
dispondrá de los bienes. Se dispuso convocar 
a JUNTA DE ACREEDORES para el día 26 
DE ABRIL DE 2019 A LAS 13:00 HORAS a 
realizarse en ésta Sede sita en Zorrilla de San 
Martín 942 ler. Piso. 

Se previene a los acreedores que: l) deberán 
acreditarse su calidad en forma previa a la 
celebración de la junta, bajo apercibimiento 
de no ser admitidos en ella, con presunción de 
que los que comparezcan después de la junta 
tomarán el concurso en el estado en que se 
encuentre, II) deberán constituir domicilio de 
acuerdo alo dispuesto en el Art. 71 del C.G.P.. 
Las presentes publicaciones se realizarán SIN 
COSTO por no existir recursos suficientes 
disponibles, debiendo publicarse de inmediato 
(Art. 21 de la Ley N* 18.387). 

EN FE DE ELLO, y de mandato judicial, 
expido el presente que sello, signo y firmo en 
la ciudad de Paysandú, a los cinco días del 
mes de Febrero del año dos mil diecinueve.- 
Esc. VERONICA CASTILLO BUGAIOV, 
ACTUARIA. 

18) (Sin Costo) 10/p 2942 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Dolores de 2* turno, 
dictada en los autos caratulados: “REYNOSO, 
CARLOS DANIEL. Concurso voluntario”, JUE 
443-329/2016, se hace saber que por auto N* 
2866/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018 se 
convoca a Junta de Acreedores del concurso 
de CARLOS DANIEL REYNOSO, señalándose 


la misma para el día 11 de abril de 2019 a la 
hora 14. 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones SIN COSTO, por no existir 
recursos suficientes para cubrirlos (art. 20 y 
21 de la Ley 18.387). 

Dolores, 18 de febrero de 2019. Esc. Bruno 
LORENZELLI LUCAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

18) (Sin Costo) 3/p 3914 Feb 22- Feb 26 


Mecificaciones Da 
de Partidas 


ON a 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Dolores de 2* turno, 
dictada en los autos caratulados: “LASA 
NORRO, AGUSTIN FRANCISCO. Concurso 
voluntario”, TUE 443-29/2018, se hace saber 
que por auto N* 3222/2018 de fecha 7 de 
diciembre de 2018 se decretó: 1) La liquidación 
de la masa activa de AGUSTIN FRANCISCO 
LASA NORRO, con domicilio en Botinelli 
1192 de esta ciudad, C.I. N* 4.539.748-4. 2) La 
suspensión de la legitimación del deudor para 
disponer y obligar a la masa del concurso. 3) 
La designación de síndico a la intervención 
oportunamente designada, Asociación 
Uruguaya de Peritos (AUPE). 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones SIN COSTO, por no existir 
recursos suficientes para cubrirlos (art. 20 y 
21 de la Ley 18.387). 

Dolores, 18 de febrero de 2019. Esc. Bruno 
LORENZELLI LUCAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

18) (Sin Costo) 3/p 3907 Feb 22- Feb 26 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Dolores de 2* turno, 
dictada en los autos caratulados: “LASA 
NORRO, AGUSTIN FRANCISCO. Incidente 
de calificación”, IUE 443-360/2018, se hace 
saber que por auto N* 3309/2018 de fecha 18 
de diciembre de 2018 se dispuso proceder 
a la publicación del auto 3222 de fecha 
7 de diciembre de 2018 dictada en autos 
“LASA NORRO, AGUSTIN FRANCISCO. 
CONCURSO VOLUNTARIO, IUE 443- 
29/2018”, que ordena la formación de pieza 
por incidente de calificación de concurso 
a los efectos de lo dispuesto por el art. 197 
de la Ley 18.837, para que dentro del plazo 
de 15 días siguientes a contar desde la 
publicación cualquier acreedor o persona 
que acredite un interés legítimo pueda 
comparecer denunciando los hechos que 
considere relevantes para la calificación de 
concurso como culpable, el que se transcribe 
parcialmente en lo que este punto refiere: “Con 
testimonio de la solicitud de la declaración 
de concurso, los documentos adjuntos, la 
sentencia que lo hubiera declarado y de 
la presente resolución, fórmese pieza por 
incidente de calificación con las formalidades 
de estilo, la que se pondrá al despacho sin otro 
trámite, art. 196 y sgtes, de la LCRE. 

A los efectos legales se libran estas 
publicaciones SIN COSTO, por no existir 
recursos suficientes para cubrirlos (art. 20 y 
21 de la Ley 18.387). 

Dolores, 14 de febrero de 2019. Esc. Bruno 
LORENZELLI LUCAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. 

18) (Sin Costo) 3/p 3906 Feb 22- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 1? Turno, dictada en autos 
caratulados: “EZQUERRA BAILETTL MARIA 
Y OTRO RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, JUE 
2-54283/2018, se ha solicitado la rectificación de 
la Partida de Defunción de: GLADYS ISOBEL 
BAILETTI PASSANANTE, inscripta el día 
10/05/2016, ante el Oficial de Estado Civil de 
la Of. 2 del Departamento de Montevideo, 
Acta N? A 603, en el sentido que: Donde dice 
GLADYS ISOBEL BAILETTI PASSANAUTE, 
debe DECIR GLADYS ISOBEL BAILETTI 
PASSANANTE por así corresponder. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. PRISCILLA 
FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, Actuario 
Adjunto, Administrativo III 

Primera Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 4050 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 1% Turno, dictada en autos 
caratulados: “PINTOS OLIVERA, MONICA 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, TUE 
2-39365/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: MONICA 
MARICEL PINTOS OLIVERA, inscripta el 
día 31/05/1971, ante el Oficial de Estado Civil 
de la Of. 1 del Departamento de Cerro Largo, 
Acta N* 775, en el sentido que: DONDE DICE 
MONICA MARICEL PINTOS OLIVERA 
debe decir MONICA MARICEL PINTO DE 
OLIVEIRA por así corresponder por así 
corresponder. 

Montevideo, 21 de febrero de 2019. PRISCILLA 
FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, Actuario 
Adjunto, Administrativo III. 

19) (Sin Costo) 10/p 3919 Feb 22- Mar 11 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 2* Turno, dictada en autos 
caratulados: “SALLE, VEROUSKA Y OTRO 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, TUE 
2-39172/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Defunción de: PABLOSALLE 
SARAIVA, inscripta el día 08/08/2018, ante 
el Oficial de Estado Civil de la Of. 6 del 
Departamento de Montevideo, Acta N* A-1474, 
en el sentido que: En donde dice “SARAVIA” 
debe decir “SARAIVA” por así corresponder. 
Se expide el presente por el término de 15 
días (art. 74 de la Ley 1430 de Registro de 
Estado Civil. 
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Montevideo, 19 de febrero de 2019. MARIA 
VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 15/p 3570 Feb 20- Mar 14 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 2* Turno, dictada en autos 
caratulados: “RICARTE DOS SANTOS, 
SANDRA RECTIFICACION DE PARTIDA”, 
TUE 2-45837/2018, se ha solicitado la 
rectificación de la Partida de Defunción de: 
Luis Alberto Olivera Ricarte, inscripta el día 
18/01/2016, ante el Oficial de Estado Civil de 
la Of. 5 del Departamento de Montevideo, 
Acta N* A-127, en el sentido que: Donde dice 
“falleció Luis Alberto Olivera Santos” debe 
decir “falleció Luis Alberto Olivera Ricarte” 
por así corresponder. Se expide el presente por 
el término de 15 días (art. 74 de la Ley 1430 de 
Registro de Estado Civil. 

Montevideo, 08 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 15/p 2465 Feb 11- Mar 01 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 2* Turno, dictada en autos 
caratulados: “RICARTE DOS SANTOS, 
SANDRA RECTIFICACION DE PARTIDA”, 
TUE 2-45837/2018, se ha solicitado la 
rectificación de la Partida de Nacimiento de: 
Luis Alberto Olivera Ricarte, inscripta el día 
28/10/1988, ante el Oficial de Estado Civil de la 
Of. 11 del Departamento de Montevideo, Acta 
N? 6024, en el sentido que: Donde dice “que 
es hijo legítimo del declarante y de Sandra 
Isabel Santos” debe decir “que es hijo legítimo 
del declarante y de Sandra Isabel Ricarte Dos 
Santos”, y en el margen donde dice “Olivera 
Santos Luis Alberto” debe decir “Olivera 
Ricarte Luis Alberto” por así corresponder. 
Se expide el presente por el término de 15 
días (art. 74 de la Ley 1430 de Registro de 
Estado Civil. 

Montevideo, 08 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 15/p 2463 Feb 11- Mar 01 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 2* Turno, dictada en autos 
caratulados: “RICARTE DOS SANTOS, 
SANDRA RECTIFICACION DE PARTIDA”, 
TUE 2-45837/2018, se ha solicitado la 
rectificación de la Partida de Matrimonio 
de: Sandra Isabel Ricarte Dos Santos y Luis 
Alberto Olivera, inscripta el día 28/10/1988, 
ante el Oficial de Estado Civil de la Of. 11 del 
Departamento de Montevideo, Acta N* 959, 
en el sentido que: Donde dice “y doña Sandra 
Isabel Santos” debe decir “y doña Sandra 
Isabel Ricarte Dos Santos”, donde dice “hija de 
ignora y de María Amada Santos” debe decir 
“hija de Ulises Ricarte y de María Amada Dos 
Santos”, y en el margen donde dice “Olivera 
Luis Alberto, y Santos Sandra Isabel” debe 
decir “Olivera Luis Alberto y Ricarte Sandra 
Isabel” por así corresponder. Se expide el 
presente por el término de 15 días (art. 74 de 
la Ley 1430 de Registro de Estado Civil. 
Montevideo, 08 de febrero de 2019 

MARIA VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 15/p 2462 Feb 11- Mar 01 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 4* Turno, dictada en autos 
caratulados: “LUSTGARTEN TURIM,SARA 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, TUE 
2-3244/2019, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: SARA 
LUSTGARTEN TURIM, inscripta el día 
02/08/1952, ante el Oficial de Estado Civil de 
la Of. de la 19* sección del Departamento de 
Montevideo, Acta N* 185, en el sentido que: 
donde dice “nacida el 25 de julio de 1952” 
debe decir “nacida el 21 de julio de 1952” por 
así corresponder. 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. NATALIA 
VERONICA MELONI MACHADO, Actuario 
Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3734 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 5* Turno, dictada en autos 
caratulados: “GROSSO IULIANO, LILIANA 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, TUE 
2-1441/2019, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Matrimonio de: LILIANA 
TERESA GROSSO IULIANO, inscripta el día 
12/09/1999, ante el Oficial de Estado Civil de la 
Of. 6 del Departamento de Montevideo, Acta 
N? 467, en el sentido que: donde dice JULIANO 
debe decir IULIANO, por así corresponder. 
Montevideo, 14 de febrero de 2019. IRMA 
ESTELA ROSA ALARIO, Actuario Adjunto. 
19) (Sin Costo) 10/p 3019 Feb 15- Feb 28 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 8* Turno, dictada en autos 
caratulados: “GARCIA FRANCO, MARIA 
RECTIFICACION DE PARTIDA”, IUE 
2-30364/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Defunción de: CARMEN 
FRANCO GARCIA, inscripta el día 17/03/2015, 
ante el Oficial de Estado Civil de la Of. 2 
del Departamento de Montevideo, Acta N* 
A-380, en el sentido que: RECTIFICACION 
DE PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE CARMEN 
FRANCO GARCÍA YA QUE DONDE DICE 
QUE FALLECIO SIENDO DE ESTADO CIVIL 
VIUDA DEBE DECIR DIVORCIADA por así 
corresponder. 

Montevideo, 15 de febrero de 2019, KARINA 
DANIELA ABRAHAM BETTA, Actuario 
Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3218 Feb 18- Mar 01 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 8* Turno, dictada en autos 
caratulados: “RIVERON RODA PEDRO 
RECTIFICACION DE PARTIDA”, IUE 
2-46773/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Defunción de: RIVERON 
RODA, PEDRO, inscripta el día 01/07/2015, 
ante el Oficial de Estado Civil de la Of. 6 del 
Departamento de Montevideo, Acta N* A-1203, 
en el sentido que: LA RECTIFICACIÓN DELA 
PARTIDA DE DEFUNCION DE LA SEÑORA 
BLANCA CARMEN RODA REIJO, EN EL 
SENTIDO DE QUE DONDE DICE VIUDA 
SE ESTABLEZCA DIVORCIADA por así 


corresponder. Se expide el presente por el 
término de 15 días (art. 74 de la Ley 1430 de 
Registro de Estado Civil. 

Montevideo, 07 de febrero de 2019 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 15/p 2288 Feb 08- Feb 28 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 11* Turno, dictada en autos 
caratulados: “CARDENAS VAZQUEZ, 
NATALIA RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 
IUE 2-56228/2018, se ha solicitado la 
rectificación de la Partida de Defunción de: 
SILVIA SUSANA VAZQUEZ RODRIGUEZ, 
inscripta el día 04/11/2016, ante el Oficial de 
Estado Civil de la Of. N* 7 del Departamento 
de Montevideo, Acta N* A-1962, en el sentido 
que: donde dice estado civil divorciada debe 
decir estado civil casada. por así corresponder. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. SILVIA 
GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 


Pronera Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 4017 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 11* Turno, dictada en autos 
caratulados: “LA PAZ TORRES, THIAGO Y 
OTRO. RECTIFICACIÓN DE PARTIDA.”, IUE 
2-24599/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: THIAGO 
EZEQUIEL LA PAZ TORRES, inscripta el día 
25/11/2014, ante el Oficial de Estado Civil de 
la Of. de la 1 sección del Departamento de 
Artigas, Acta N*738, en el sentido que: donde 
dice THIAGO EZEQUIEL LA PAZ TORRES 
debe decir THIAGO EZEQUIEL LA PAZ 
MORENCIO, asímismo se deja constancia que 
se ampara bajo el beneficio de Auxiliatoria 
de pobreza, Ley 18.078 por así corresponder. 
Montevideo, 21 de febrero de 2019. SILVIA 
GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3898 Feb 22- Mar 11 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 11* Turno, dictada en autos 
caratulados: “LA PAZ TORRES, THIAGO Y 
OTRO. RECTIFICACIÓN DE PARTIDA.”, JUE 
2-24599/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: PATRICIA 
LEONOR TORRES MORENCIO, inscripta el 
día 27/09/1984, ante el Oficial de Estado Civil 
de la Of. de la 1 sección del Departamento 
de Salto, Acta N* 1384, en el sentido que: 
donde dice PATRICIA LEONOR TORRES 
MORENCIO debe decir PATRICIA LEONOR 
MORENCIO MORENCIO, asímismo se deja 
constancia que se ampara en el beneficio de 
Auxiliatoria de pobreza Ley 18.078 por así 
corresponder. 

Montevideo, 21 de febrero de 2019. SILVIA 
GIANINA FREDA MUNOZ, Actuario 
Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3897 Feb 22- Mar 11 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 12* Turno, dictada en autos 
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caratulados: “VIGIL FORTUNATO, JOSE Y 
OTRO RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, IUE 
2-57255/2018, se ha solicitado la rectificación de 
la Partida de Matrimonio de: JOSE LUIS VIGIL 
FORTUNATO Y MARIA INES GAGLIOTTI 
ALVAREZ, inscripta el día 06/06/1975, ante 
el Oficial de Estado Civil de la Of. 10 del 
Departamento de Montevideo, Acta N* 577, 
en el sentido que: donde dice “comparecen: 
Jose Luis Vigil” debe decir “JOSE LUIS 
VIGIL FORTUNATO” y donde dice “en Rio 
Grande do Sul” debe decir “SANTANA 
DO LIVRAMENTO - ESTADO DE RIO 
GRANDE DEL SUR”, donde dice “Maria 
Ines Gagliotti” debe decir “MARIA INES 
GAGLIOTTI ALVAREZ” y donde dice “Teresa 
Alvarez” debe decir “TERESA DEL CARMEN 
ALVAREZ”, por así corresponder. 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. IRMA 
ESTELA ROSA ALARIO, Actuario Adjunto. 
19) (Sin Costo) 10/p 3199 Feb 18- Mar 01 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 15* Turno, dictada en autos 
caratulados: “BENTANCOR MENDEZ, 
MARTIN RECTIFICACION DE PARTIDA”, 
JUE 2-1209/2019, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: MARTÍN 
BENTANCOR MENDEZ, inscripta el día 
08/04/1998, ante el Oficial de Estado Civil de la 
Of. 2 del Departamento de Montevideo, Acta 
N? 482, en el sentido que: donde dice “...ocho 
de abril de mil novecientos noventa y ocho...” 
debe decir “...ocho de abril de mil novecientos 
noventa y nueve...” por así corresponder. 
Montevideo, 20 de febrero de 2019. Maria Noel 
CAYAFA TAPIE, Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3741 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 16* Turno, dictada en autos 
caratulados: “ARIAS QUINTAN, ROSSANA 
MABEL RECTIFICACION DE PARTIDA”, IUE 
2-55763/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: ARIAS 
QUINTAN, ROSSANA MABEL, inscripta el 
día 20/04/1971, ante el Oficial de Estado Civil 
de la Of. 6 del Departamento de Montevideo, 
Acta N? 543, en el sentido que: donde dice sexo 
masculino debe decir sexo femenino por así 
corresponder. 


Montevideo, 18 de febrero de 2019 

Florencia Sol COCCARO ESPINO, Actuario 
Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3410 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Jueza Letrada de 
Familia de 20? Turno, en autos caratulados: 
“REBELLATO SORIA, GASTON y otros. 
RECTIFICACION DE PARTIDA.”. IUE 
2-54974/2018”, se ha solicitado la rectificación 
de 1) la Partida de Nacimiento de EDUARDO 
CESAR REBELLATO GARCIA, registrada 
en Tacuarembó el día 11 de agosto de 1959 
ante el Oficial de Registro de Estado Civil 


de la primera sección del departamento de 
Tacuarembó, Acta N* 598, nacido el 04 de 
agosto de 1959, en el sentido de que donde dice 
“REBELLATTO” debió decir “REBELLATO”, 
por así corresponder. 
2) En la partida de matrimonio de Eduardo 
Cesar Rebellato, de fecha 28 de noviembre 
de 1986, acta 796, ante oficial de estado civil 
oficina N?* 8, se padeció error en el apellido 
paterno donde dice “REBELLATTO” debió 
deicir “REBELLATO” por así corresponder. 
3) En la partida de nacimiento de Gustavo 
Rebellatto Soria, registrada el primero de 
marzo de 1991, nacido el 27 de febrero de 1991, 
acta 275 ante el oficial de estado civil oficina 8 
de Montevideo, se padeció error en el apellido 
paterno donde dice “REBELLATTO” debió 
decir “REBELLATO” por así corresponder. 
4) En la partida de nacimiento de Gaston 
Rebellatto Soria, registrada el 16 de febrero 
de 1993, nacido el 8 de febrero de 1993, 
acta 241 ante la oficina de estado civil 8 de 
Montevideo, se padeció error en el apellido 
Paterno donde dice “REBELLATTO” debió 
decir “REBELLATO” por así corresponder. 
5) En la partida de matrimonio de Eduardo 
Víctor Rebellatto Garcia y Graciela Teresita 
Ceruti de fecha 5 de diciembre de 1985, acta 
894 ante oficial de estado civil oficina 8 de 
Montevideo donde dice “REBELLATTO” debió 
decir REBELLATO” por así corresponder. 
6) En la partida de nacimiento Juan Pablo 
Rebellatto Ceruti, registrada el 13 de agosto de 
1987 nacido el 06 de agosto de 1987, acta 1238, 
oficina de estado civil 8 de Montevideo, se 
adeció error en el apellido paterno donde dice 
“REBELLATTO” debió decir “REBELLATO” 
por así corresponder. 
7) Partida de matrimonio de Juan Pablo 
Rebellatto Ceruti y Maria Pia Oldan Motta 
de fecha 26 de octubre de 2016 ante oficial de 
estado civil oficina 6 de Montevideo, acta N* 
A-461, se padeció error en el apellido paterno 
donde dice “REBELLATTO” debió decir 
“REBELLATO” por así corresponder. 
Las publicaciones se realizarán por el término 
de quince días (art. 74 Decreto Ley 1430). 
Montevideo, siete de diciembre de dos mil 
dieciocho. Esc. BETTINA CERIANI BIANCHI, 
Actuaria Adjunta. 
19) (Sin Costo) 15/p 1977 Feb 06- Feb 26 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 22* Turno, dictada en autos 
caratulados: “SALABERRY BAZ, LUCIANA Y 
OTRO RECTIFICACION DE PARTIDA”, JUE 
2-51634/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Defunción de: ANA MARIA 
BAZ MIER, inscripta el día 21/03/2001, ante el 
Oficial de Estado Civil de la Of. 2 SECCION 
del Departamento de Montevideo, Acta N* 
299, en el sentido que: CASADA por así 
corresponder. Se expide el presente por el 
término de 15 días (art. 74 de la Ley 1430 de 
Registro de Estado Civil. 

Montevideo, 21 de febrero de 2019. Cinthia 
PESTANA VAUCHER, Actuario. 

19) (Sin Costo) 15/p 3886 Feb 22- Mar 18 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 22* Turno, dictada en autos 
caratulados: “SALABERRY BAZ, LUCIANA Y 
OTRO RECTIFICACION DE PARTIDA”, IUE 


2-51634/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Defunción de: WASHINGTON 
JESUS SALABERRY SARTORIO, inscripta 
el día 04/05/2015, ante el Oficial de Estado 
Civil de la Of. N* 6 del Departamento de 
Montevideo, Acta N* A-809, en el sentido 
que: DE ESTADO CIVIL VIUDO por así 
corresponder. Se expide el presente por el 
término de 15 días (art. 74 de la Ley 1430 de 
Registro de Estado Civil. 

Montevideo, 21 de febrero de 2019. Cinthia 
PESTANA VAUCHER, Actuario. 

19) (Sin Costo) 15/p 3885 Feb 22- Mar 18 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 25* Turno, dictada en autos 
caratulados: “GONZALEZ BERRO RAUL 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, TUE 
2-2422/2019, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: RAUL 
EDUARDO GONZALEZ, inscripta el día 
07/10/1964, ante el Oficial de Estado Civil de 
la Of. 23% SECCION del Departamento de 
Montevideo, Acta N* 3377, en el sentido que: 
donde dice hijo legítimo “del declarante y 
Nibia Elena Berro” debe decir “del declarante 
y Nina Elena Berro” por así corresponder. 
Montevideo, 21 de febrero de 2019. 
Carina Gabriela FERNANDEZ MELLO, 
Administrativo IV. 

19) (Sin Costo) 10/p 3878 Feb 22- Mar 11 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 25* Turno, dictada en autos 
caratulados: “EIRIN ACOSTA, NESTOR Y 
OTRO RECTIFICACIO DE PARTIDA”, IUE 
2-58206/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: Vicent 
Lemuel Fernando Eirin Xavier, inscripta el 
día 07/11/2018, ante el Oficial de Estado Civil 
de la Of. 10 del Departamento de Montevideo, 
Acta N* 2688, en el sentido que: donde dice 
: “Vicent” debe decir “Vincent” por asi 
corresponder por así corresponder. 


Montevideo, 12 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 2753 Feb 13- Feb 26 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 25% Turno, dictada en autos 
caratulados: “NUÑEZ NUñEZ, FACUNDO 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, IUE 
2-54891/2018, se ha solicitado la rectificación 
de la Partida de Nacimiento de: FACUNDO 
NUñEZ NUñEZ,, inscripta el día 11/10/2000, 
ante el Oficial de Estado Civil de la Of. 11 
del Departamento de Montevideo, Acta N* 
6731, en el sentido que: rectificar la partida 
de nacimento de Facundo Nuñez Nuñez 
consignándose en la misma, Piñeyro como 
apellido paterno y Nuñez como apellido 
materno. Así mismo deberá decirse que soy 
nieto por linea paterna de Roberto Piñeyro y 
Juanita Ramírez y por línea materna de Juan 
de Dios Nuñez y Susana Vignoli, por asi 
corresponder. por así corresponder. 


Montevideo, 12 de febrero de 2019 
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María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 
19) (Sin Costo) 10/p 2750 Feb 13- Feb 26 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 25* Turno, dictada en autos 
caratulados: “D'ANGELO VERA. ROBERTO 
RECTIFICACION DE PARTIDA”, IUE 
2-55650/2018, se ha solicitado la rectificación de 
la Partida de Defunción de: Isabel Vera Fontan, 
inscripta el día 29/06/2015, ante el Oficial de 
Estado Civil de la Of. 7 del Departamento 
de Montevideo, Acta N* 1029, en el sentido 
que: Donde dice “Isabel Vera Vera Fontán” 
debe decir “Isabel Vera Fontán”, por asi 
corresponder. 

Montevideo, 11 de febrero de 2019 

María Fernanda VEGA BERRO, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 2643 Feb 12- Feb 25 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26% Turno en autos caratulados 
“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 
TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, de 
fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber que se 
solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 
DE NACIMIENTO DE: DERQUIA ALBA 
SABBELLA, de fecha 29/08/1939, Acta N? 37, 
nacida el 20/08/1939, ante el Oficial de Estado 
Civil 4* Sección del Departamento de Florida, 
en el sentido que donde en el cuerpo del Acta 
y en la nota marginal dice: “SABBELLA”, debe 
decir: “DI SABELLA” 

Y a los efectos legales se realizan éstas 
publicaciones. 

Montevideo, primero de Noviembre del año 
dos mil dieciocho. Dra. M?. Fernanda Vega 
Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3559 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26% Turno en autos caratulados: 

“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 

TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, de 
fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber que se 
solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 
DE NACIMIENTO DE: FEDERICO AGUSTIN 
DELEO SABBELLA, de fecha 19/06/1980, 
Acta N?* 1459, nacido el 12/06/1980, ante el 
Oficial de Estado Civil de la Oficina N* 1 del 
Departamento de Montevideo, en el sentido 
que donde en el cuerpo del Acta y en la nota 
marginal dice: “SABBELLA”, debe decir: “DI 
SABELLA”. 

Y a los efectos legales se realizan éstas 
publicaciones. 

Montevideo, 01 de Noviembre de 2018. Dra. M* 
Fernanda Vega Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 
19) (Sin Costo) 10/p 3558 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26% Turno en autos caratulados: 


“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 

TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, de 
fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber que se 
solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 
DE NACIMIENTO DE: MAXIMILIANO JOSE 
ANTONIO DELEO SABBELLA, de fecha 
17/08/1976, Acta N* 1925, nacido el 17/08/1976, 
ante el Oficial de Estado Civil de la Oficina 
N?* 1 del Departamento de Montevideo, en 
el sentido que donde en el cuerpo del Acta y 
en la nota marginal dice: “SABBELLA”, debe 
decir: “DI SABELLA”. 

Y a los efectos legales se realizan éstas 
publicaciones. 

Montevideo, 01 de Noviembre de 2018. Dra. M* 
Fernanda Vega Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 
19) (Sin Costo) 10/p 3543 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26* Turno en autos caratulados: 
“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 
TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, de 
fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber que se 
solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 
DE DEFUNCIÓN DE: DERQUIA ALBA 
SABBELLA PAEZ, de fecha 23/12/2009, Acta 
N? 2508, de la Oficina N*6 de Montevideo, en 
el sentido que donde dice en el cuerpo y en 
el margen del Acta “SABBELLA”, debe decir: 
“DI SABELLA”. 

Y a los efectos legales se efectúan estas 
publicaciones. 

Montevideo, 1 de Noviembre de 2018. Esc. 
DORA ROBAINA CAMPO, ACTUARIA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3540 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26* Turno en autos caratulados 
“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 
TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, 
de fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber 
que se solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA 
PARTIDA DE MATRIMONIO DE: FIORELLA 
LOURDES DELEO, matrimonio celebrado el 
día 03/10/2003, Acta N* 394, ante el Oficial 
de Estado Civil de la Oficina N* 7 del 
Departamento de Montevideo, en el sentido 
que donde en el cuerpo del Acta dice: “y de 
DERQUIA ALBA SABBELLA”, debe decir: “y 
de DERQUIA ALBA DI SABELLA” 

Y a los efectos legales se realizan éstas 
publicaciones. 

Montevideo, 1 de Noviembre de 2018. Dra. M* 
Fernanda Vega Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 
19) (Sin Costo) 10/p 3539 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26* Turno en autos caratulados: 
“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 
TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, 
de fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber 
que se solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA 
PARTIDA DE MATRIMONIO DE: DERQUIA 


ALBA SABELLA, matrimonio celebrado el 
día 02/04/1976, Acta N* 386, ante el Oficial de 
Estado Civil de la Oficina N* 1 de Montevideo, 
en el sentido que en el cuerpo del Acta y en la 
nota marginal donde dice: “SABELLA”, debe 
decir “DI SABELLA. 

Y a los efectos legales se realizan éstas 
publicaciones. 

Montevideo, 1 de Noviembre de 2018. Dra. M* 
Fernanda Vega Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 
19) (Sin Costo) 10/p 3531 Feb 20- Mar 07 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 26% Turno en autos caratulados 
“DELEO SABBELLA, MAXIMILIANO y 
otros - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 

TUE: 2-39138/2018, se libra a ud. el presente 
según lo dispuesto por auto N* 4221/2018, de 
fecha 20/09/2018, a fin de hacerle saber que se 
solicitó la RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 
DE NACIMIENTO DE: FIORELLA LOURDES 
DELEO SABBELLA, de fecha 10/05/1978, Acta 
N? 560, nacida el 10/05/1978, ante el oficial de 
Estado de la oficina N* 1 del Departamento 
de Montevideo, en el sentido que donde en 
el cuerpo del Acta y en la nota marginal dice: 
“SABBELLA”, debe decir: “DI SABELLA” 

Y a los efectos legales se realizan éstas 
publicaciones. 

Montevideo, primero de Noviembre del año 
dos mil dieciocho. Dra. M*? Fernanda Vega 
Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3530 Feb 20- Mar 07 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE BELLA UNIÓN 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
instancia de Segundo Turno de Bella Unión, 
dictada en autos caratulados: “LIMA DIAZ, 
Adriana - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA” 
- TUE: 157-470/2018 se hace saber que se ha 
solicitado la rectificación de la Partida de 
Nacimiento de ADRIANA VALERIA LIMA 
DIAZ acta N* 21 del Registro de Estado Civil 
de la 7? Sección del Departamento de Artigas, 
del día 24 de enero de 1978, en la línea 11/12 
donde dice : “...de Juan Eduardo Lima ...”, 
debe decir: “...de Juan Eduardo Franca de 
Lima” y en la anotación marginal donde dice: 
“Lima Adriana Valeria” debe decir: “Franca de 
Lima Adriana Valeria”; por ser lo correcto. EN 
FE DE ELLO, de mandato judicial y solicitud 
de la parte interesada se expide el presente, 
que sello, signo y firmo en la ciudad de Bella 
Unión el día 14/12/2018. Dr. Esc. Fabricio 
Bonilla, Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 3057 Feb 18- Mar 01 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Segundo Turno de Bella Unión, 
dictada en autoscaratulados: “ALVEZ, Maria 
Soledad - RECTIFICACION DE PARTIDA” 
- TUE: 444-442/2018 se hace saber que se ha 
solicitado la rectificación de la Partida de 
Nacimiento de LAUTARO LOREN ALVEZ, 
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acta N* 376 del Registro de Estado Civil de 
la 7? Sección del Departamento de Artigas, 
del día 25 de setiembre de 2009, en la línea 5 
donde dice: “Robert Jonhatan Loren Quiroga”, 
debe decir: “Robert Jonhatan Lores Quiroga”; 
en la línea 16 donde dice: “...por linea paterna 
de Roque Blaz Loren...”, debe decir: “... por 
linea paterna de Roque Blaz Lores...” y en 
la anotación marginal donde dice: “Loren 
Alvez Lautaro” debe decir: “Lores Alvez 
Lautaro”; por ser lo correcto. EN FE DE ELLO, 
de mandato judicial y solicitud de la parte 
interesada se expide el presente, que sello, 
signo y firmo en la ciudad de Bella Unión 
el día 12/11/2018. Dr. Esc. Fabricio Bonilla, 
Actuario Adjunto. 

19) (Sin Costo) 10/p 2896 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Canelones 
de SEGUNDO TURNO, dictada en los autos 
caratulados y tramitados ante esta Sede: 
“REYES, VIRGINIA Y MORAES ALVEZ, JESUS 
CELIAR.- RECTIFICACIÓN DE PARTIDA-” 
T.U.E. 168-233/2018 se hace saber que se ha 
solicitado la rectificación de la partida de: 
nacimiento de MORAES REYES, Candela, 
Acta N* 587 de fecha ocho de diciembre de 
2017, inscripto ante Oficial del Registro de 
Estado Civil de la primera Seccion Judicial del 
Departamento de Canelones, en el sentido que 
donde dice en el cuerpo de la partida “que es 
hija de JESUS CELIAR MORAES ALVEZ Y DE 
MARIA VIRGINIA REYES RABELO”, debe 
decir “que es hija legitima de JESUS CELIAR 
MORAES ALVEZ Y DE MARIA VIRGINIA 
REYES RABELO” por así corresponder. SE 
HACER CONSTAR que por auto 4335/2018 
de fecha 27 de julio de 2018 se declaró a la 
gestionante AUXILIADA DE POBREZA. 
Canelones a los veintiseis dias de noviembre 
de 2018- 

SE PUBLICARA POR 15 DIAS, Esc. CARINA 
PASARELLO CANEPA, ACTUARIA. 

19) (Sin Costo) 15/p 2334 Feb 08- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PANDO 


EDICTO: Por disposición del Juzgado Letrado 
de 1* Instancia de 3%? Turno de Pando, en 
autos “COSENTINO PAGLIANO, ANTONIO 
ESTEBAN - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”, 
Ficha 175-593/2018, se solicitó la rectificación 
de la partida de defunción de ANTONIO 
ESTEBAN COSENTINO PAGLIANO, 
en el sentido de que en todos los lugares 
donde dice “CONSENTINO” deberá decir 
“COSENTINO”. 

Pando, 29 de Noviembre de 2018. Carina 
Bercovich, Actuaria Adjunta. 

19) (Sin Costo) 10/p 3046 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Cerro Largo de Cuarto 
Turno, en autos caratulados: “DUARTE SILVA 
MAYCOL ALEJANDRO. AUXILIATORIA DE 
POBREZA Y RECTIFICACIÓN DE PARTIDA. 
TUE. 208-222/2018”, se hace saber que ante este 
Juzgado, se tramita la rectificación de partida 
de nacimiento de MAYCOL ALEJANDRO 
DUARTE SILVA OLIVERA, nacido en Melo 
el 19 de enero de 2000 e inscripto el 27 de 
noviembre de 2007 ante el Oficial del Estado 
Civil de la primera sección del departamento 
de Cerro Largo, ACTA N* 1084, pues en 
la misma se incurrió en el siguiente error 
en el cuerpo de dicha acta donde dice: “19 
de noviembre de 2007” debe decir “19 de 
enero de 2000”, por ser lo correcto. Plazo 
Publicación 15 días (Art. 74 Decreto -Ley N* 
1430). EDICTOS CON AUXILIATORIA DE 
POBREZA. Melo, 19 de diciembre de 2018. EN 
FE DE ELLO y de mandato judicial expido el 
presente que firmo y sello en el lugar y fecha 
precedentemente indicada.- Esc. DANIELA 
MORALES OXANDABARATZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

19) (Sin Costo) 15/p 2317 Feb 08- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE RIO BRANCO 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Rio Branco, dictada en 
autos: “MARENALES ALVAREZ, LESLIE/ 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA/ IUE 615- 
124/2018”, se hace saber que se ha solicitado 
la rectificación de la partida de NACIMIENTO 
de LESLIE MARENALES ALVAREZ en la 
partida inscripta el dia 10/03/1972, Acta N* 82 
ante el Oficial del Registro Estado Civil de la 6? 
Sección del Dpto de Colonia, donde dice en el 
ACTA: “nació una criatura de sexo femenino” 
debe decir “MASCULINO” y corrigiéndose las 
mismas en el acta por así corresponder, por el 
plazo de 15 días.- 
Rio Branco, veintiuno de Diciembre de 
2018.- CARLA BIANCHI MORI, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

Primera Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 4132 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Tercer Turno de Colonia, 
en autos caratulados: “SCHMIDT, INGRID Y 
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SCHMIDT, BERNHARD - RECTIFICACIÓN 
DE PARTIDA DE DEFUNCION DE JOSEF 
SCHMIDT” TUE: 508-589/2018, se hace saber 
ue se ha solicitado la rectificación de la 
PARTIDA DE DEFUNCIÓN expedida por la 
Intendencia Departamental de Colonia y por 
la Dirección Nacional de Registro de Estado 
Civil de JOSEF SCHMIDT BARTEL, inscripto 
con el Acta N* 42 el día 26 de febrero de 2018 
ante el Oficial del Estado Civil de la 1* Sección 
Judicial del Departamento de Colonia, ya que 
donde dice “nacido en Uruguay” debe decir 
“nacido en Polonia” por así corresponder. 
Las publicaciones se harán por 15 días (Art. 
74 Dec. Ley N* 1430/912 - Ley N* 4050/912), 
emplazándose a quienes pretendan y aleguen 
su derecho. 
Colonia, 13 de febrero de 2019.- Esc. Paulina 
Castro Geymonat, ACTUARIA ADJUNTA. 
19) (Sin Costo) 15/p 3271 Feb 18- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ROSARIO 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Segundo Turno de 
Rosario, en autos caratulados: “CARBAJAL 
OSCAR Y OTRA. RECTIFICACIÓN DE 
PARTIDA” IUE: 225-983/2018, por decreto 
No. 7380/2018 de fecha 26/10/2018, se hace 
saber que ante esta Sede ha comparecido los 
Sres. Oscar Daniel Carbajal Fontana y Olympia 
Elena Serra Di Cassano iniciando los trámites 
tendientes a obtener la RECTIFICACIÓN DE 
PARTIDA DE NACIMIENTO de su menor hija 
ANAHICARBAJAL SERRA DICASSANO en 
el sentido que en donde dice: “Olympya” debe 
decir “Olympia Elena” por así corresponder.- 
Rosario, 21 de Diciembre de 2018.- ESC. 
DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3380 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Segundo Turno de 
Rosario, se hace saber que ante esta Sede 
ha comparecido la Sra: CHAPPE LEONI, 
LORENA PAOLA -RECTIFICACION DE 
PARTIDA” TUE 225-803/2018 iniciando los 
trámites tendientes a obtener la Rectificación 
de la siguiente partida: 

A) de Testimonio de Partida de Nacimiento de 
Pia Guadalupe Torrens Chapper, en el sentido 
que en donde dice en el cuerpo: “hija natural 
del declarante y de la tambien compareciente 
Lorena Paola Chapper” y nieta “por linea 
materna de Heber Chapper” debe decir: 
“hija natural del declarante y de la tambien 
compareciente Lorena Paola Chappe” y nieta 
“por linea materna de Heber Chappe” por ser 
lo verdadero; 

- Donde dice en el margen: “TORRENS 
CHAPPER, PIA GUADALUPE” debe decir 
“TORRENS CHAPPE, PIA GUADALUPE”, 
por así corresponder. 

Rosario, 28 de Setiembre de 2018.- ESC. 
DANIELA FONTANA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3377 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 

Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Florida de Segundo 
Turno. En autos: VIERA OLIVAR, JHONNY 
DANIEL RECTIFICACION DE PARTIDA 
DE NACIMIENTO - FICHA LU.E. 260- 
911/2018, se hace saber que se solicitó la 
siguiente RECTIFICACION DE LA PARTIDA 
DE NACIMIENTO DE JHONNY DANIEL 
VIERA OLIVAR en el sentido que en donde 
dice: YHONNY debe decir “JHONNY”.- 
Florida, DICIEMBRE 11 DE 2018.- Esc. MA. 
NOEL GALLO, ACTUARIA ADJUNTA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3249 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Subrogante 
de Primera Instancia de Octavo Turno de 
Maldonado Dr. Luis Imperial, en autos 
caratulados: “LOPEZ ESPOSITO, SUSANA 
RAQUEL. RECTIFICACION DE PARTIDA.”. 
Fa. 286-1080/2018, se hace saber que se 
presentó ante esta sede Susana Raquel LOPEZ 
ESPOSITO, solicitando la RECTIFICACIÓN 
DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO, nacida el 
24 febrero de 1953, inscripta el 25 de febrerdo 
de 1953 en la Novena Sección Judicial de 
Montevideo, acta N* 41, en el sentido que 
donde dice en el cuerpo de la misma “.... y de 
su esposa doña Aida Espósito”, debe decir: *... 
y se su esposa doña Toribia Aida Espósito, por 
así corresponder.- 

Maldonado, 06 de noviembre de 20138.- 
NELSON RICHART, ACTUARIO. 

19) (Sin Costo) 10/p 2775 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Primer Turno de 
Paysandú, en autos caratulados: “BACCARO 
SANDRA, GOLDSTEIN BACCARO 
FIORELLA Y SABRINA. RECTIFICACIÓN 
DE PARTIDAS” IUE 300-579/2018, se hace 
saber que se solicitó la rectificación de las 
partidas de: A) NACIMIENTO de SANDRA 
FABRICIA BACCARO, extendida el 05/06/1971 
por la oficial de estado Civil de la Adj. D del 
departamento de Montevideo, Acta N* 2766, 
en el sentido que donde dice “SANDRA 
FABRICIA BACCARO” debe decir “SANDRA 
FABRICIA VACCARO” por ser lo correcto; B) 
MATRIMONIO de RAFAEL GOLDSTEIN y 


SANDRA FABRICIA BACCARO, extendida 
el 15/12/1994 en la 1* Sección Judicial de 
Paysandú, Acta N* 437, en el sentido que 
donde dice “SANDRA FABRICIA BACCARO” 
debe decir “SANDRA FABRICIA VACCARO” 
por ser lo correcto; C) NACIMIENTO de 
FIORELLA GOLDSTEIN BACCARO, 
extendida el 06/05/1996 en la 1? Sección Judicial 
de Paysandú, Acta N* 904, en el sentido 
que donde dice “FIORELLA GOLDSTEIN 
BACCARO” debe decir “FIORELLA 
GOLDSTEIN VACCARO” por ser lo correcto; 
D) NACIMIENTO de SABRINA GOLDSTEIN 
BACCARO, extendida el 02/03/2000 en la 1? 
Sección Judicial de Paysandú, Acta N* 399, 
en el sentido que donde dice “SABRINA 
GOLDSTEIN BACCARO” debe decir 
“SABRINA GOLDSTEIN VACCARO” por 
ser lo correcto.- Paysandú, 4 de febrero de 
2019.- EN FE DE ELLO y de mandato judicial 
expido el presente que firmo y sello en el lugar 
y fecha ut-supra indicados.- DRA. FEDRA 
DOMENECH, ACTUARIA ADJUNTA. 
19) (Sin Costo) 10/p 3447 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FRAY BENTOS 


EDICTO 


Por disposición del Sra. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Fray Bentos de 2* Turno, en autos 
caratulados “TASSANO HARTWICH, CESAR. 
RECTIFICACION DE PARTIDA.” FICHA 
317.932/2018, se hace saber que se ha solicitado 
la rectificación de la partida de nacimiento de 
CESAR TASSANO HARTWICH, inscripta el 8 
de febrero de 1983, acta n* 222, de la primera 
Sección del Departamento de Paysandú, en el 
sentido donde el apellido de la abuela paterna 
como “LOPEZ” debe decir “PEREZ”, por así 
corresponder.- Fray Bentos 25 de octubre 
del año 2018.- Esc. MARCELO SALABERRY 
FERNANDEZ, ACTUARIO. 

19) (Sin Costo) 10/p 2755 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Juzgado 
Letrado de Primera Instancia de Rivera de 
6to. Turno, en autos: “CORRALES SILVEIRA 
SIRINEY DAVID. RECTIFICACION DE 
PARTIDA”, FICHA IUE 477-621/2018, se 
solicitó la RECTIFICACIÓN de la partida de 
NACIMINETO de: Siriney David Corrales 
Silveira, Acta N* 1114 de fecha 01/11/1978, del 
Oficial de la 1? Seccion del Dpto de Rivera, en 
el siguiente sentido: donde dice “José” debe 
decir “Josué”, por ser lo correcto. Rivera, 13 
de Diciembre de 2018. Esc. NADIA OSORIO 
SOTO, Actuaria Adjunta. 

19) (Sin Costo) 10/p 3117 Feb 15- Feb 28 
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JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por Decreto N* 6239/2018 de fecha 12/11/2018, 
dictado por la Sra. Juez Letrado de Rocha de 
Cuarto Turno, Dra. Paula Irastorza, en autos 
caratulados: “VELAZQUEZ MEDEIROS 
GRISEL Y VELAZQUEZ MEDEIROS 
MERCEDES - RECTIFICACION DE 
PARTIDAS”, TUE: 525-558/2018, SE HACE 
SABER: que se solicita la rectificación de las 
siguientes partidas: 

- Partida de Matrimonio de VELAZQUEZ 
CANCIO con DE EGUIA ELENA, Acta N* 
9 de fecha 12/7/1915, de la Oficina de Estado 
Civil de la 3? Sección del Departamento de 
Rocha: en el sentido que donde dice “ELENA 
DE EGUIA” debe decir “URSINA DE EGUIA”. 
- Partida de Nacimiento de ROMULO RIVERA 
VELAZQUEZ DE EGUIA, Acta N* 108 de 
fecha 28/6/1927, de la Oficina de Estado Civil 
de la 3? Sección del Departamento de Rocha: 
en el sentido que donde dice “hijo legítimo de 
ELENA DE EGUIA” debe decir “hijo legítimo 
de URSINA DE EGUIA”. 

- Partida de Defunción de ELENA EGUIA DE 
VELAZQUEZ, Acta N* 210 de fecha 14/10/1955, 
de la Oficina de Estado Civil de la 7? Sección 
del Departamento de Montevideo: en el 
sentido que donde dice “ELENA DE EGUIA de 
Velázquez” debe decir “URSINA DE EGUIA 
de Velázquez”, y la nota marginal, donde dice 
“ELENA DE EGUIA de Velázquez” debe decir 
“URSINA DE EGUIA de Velázquez”. 

- Partida de Matrimonio de ROMULO RIVERA 
VELAZQUEZ DE EGUIA con RAQUEL 
SUSANA MEDEIROS ALTEZ, Acta N? 4 de 
fecha 27/1/1962, de la Oficina de Estado Civil 
de la 9? Sección del Departamento de Rocha: 
en el sentido que donde dice “hijo de Elena de 
Eguia” debe decir “hijo de Ursina De Eguia”. 
- Partida de Nacimiento de MERCEDES JUDITH 
VELAZQUEZ MEDEIROS, Acta N* 1021 de 
fecha 4/12/1962, de la Oficina de Estado Civil de 
la 1? Sección del Departamento de Lavalleja: en el 
sentido que donde dice “nieta por línea paterna 
de Cancio Irene Velázquez y Elena De Eguía” 
debe decir “nieta por línea paterna de Cancio 
Irene Velázquez y Ursina De Eguía”. 

- Partida de Nacimiento de GRISEL 
VELAZQUEZ MEDEIROS, Acta N? 27 de 
fecha 20/6/1967, de la Oficina de Estado Civil 
de la 9? Sección del Departamento de Rocha: 
en el sentido que donde dice “nieta por línea 
paterna de Cancio Irene Velázquez y Elena De 
Eguia” debe decir “nieta por línea paterna de 
Cancio Irene Velázquez y Ursina De Eguía”. 
- Partida de Defunción de ROMULO 
VELAZQUEZ DE EGUIA, Acta N* 114 de fecha 
29/4/1976, de la Oficina de Estado Civil de la 
1* Sección del Departamento de Lavalleja: en 
el sentido que donde dice “era hijo de Cancio 
Velázquez y Elena De Eguía” debe decir “era 
hijo de Cancio Velázquez y Ursina De Eguía”. 
Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones en la ciudad de Rocha a los 
veinte días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciocho. Esc. Blanca Enriqueta Molina 
Olid, ACTUARIA. 

19) (Sin Costo) 10/p 3563 Feb 21- Mar 08 
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JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Tacuarembó de 2* 
Turno, en autos: “CASTRO MODERNELL 
O MODERNEL, SUSANA, MIGUEL Y 
ALBA - RECTIFICACIÓN DE PARTIDA 
TUE 396-669/2018, se dispuso el anuncio 
de solicitud de RECTIFICACIÓN de la 
PARTIDA DE NACIMIENTO, de: MIGUEL 
CASTRO MODERNEL inscripta en 5* 
sección de Rivera (Minas de Corrales) el 
12-2-1962 con el N* 26, en el sentido en que 
DONDE DICE: “Blanca Elva Modernel” 
“DEBE DECIR: “Blanca Elva Modernell” 
por ser lo correcto y así corresponder y LA 
PARTIDA DE NACIMIENTO DE: ALBA 
CASTRO MODERNEL inscripta en la 1* 
sección de Tacuarembó el 8-5-1972 con el 
N* 406, en el sentido que DONDE DICE: 
“ELVA MODERNEL Y ALBA MODERNEL 
“DEBE DECIR: “ELVA MODERNELL Y 
ALBA CASTRO MODERNELL” por ser lo 
correcto y así corresponder y la PARTIDA 
DE MATRIMONIO de “BLANCA ELVA 
MODERNEL” DEBE DECIR; “BLANCA ELVA 
MODERNELL” por así corresponder, inscripta 
en 5* sección de Rivera (Minas de Corrales) el 
16-2-1961 con el N? 4. 
Tacuarembó, 8 de noviembre de 2013.- EN 
FE DE ELLO, siento el presente que sello y 
firmo en la ciudad de Tacuarembó, el ocho de 
noviembre de dos mil dieciocho.- Esc. PABLO 
CARABALLO LEMAS, ACTUARIO. 
Primera Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 4064 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Tercer Turno 
de Tacuarembó, en autos caratulados: 
“GONZALEZ FERREIRA, FEDERICO Y 
PEREIRA DA SILVA SUAREZ, GRACIELA 
EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR 
HIJO GONZÁLEZ PEREIRA, ELÍAS - 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”. TUE 
397-682/2018; se hace saber que con fecha 
veintiseis de setiembre de dos mil dieciocho 
se ha presentado FEDERICO GONZALEZ 
FERREIRA Y GRACIELA PEREIRA DA SILVA 
SUAREZ, SOLICITANDO RECTIFICAR LA 
PARTIDA DE NACIMIENTO DE SU HIJO 
ELÍAS JULIÁN GONZÁLEZ PEREIRA, 
ACTA N? 56 DE FECHA 18 DE ENERO de 
2008, de la 1* Sección del departamento de 
Tacuarembd, solicitando establecer donde dice 
“GONZALEZ” diga “GONZALEZ”; por ser 
lo correcto. Dra. Esc. Blanca Luz Rodriguez 
Araujo - Actuaria Adjunta.- Tacuarembó, 3 
de Octubre de 2018. Dra. Esc. Blanca Luz 
Rodríguez Araújo, ACTUARIA ADJUNTA, 

Primera Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 4069 Feb 25- Mar 12 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


El Juzgado Letrado de Primera Instancia 
de Treinta y Tres, Segundo Turno, en autos 
caratulados “FERNANDEZ MARTINEZ, 
ANA CAROLINA y SIENRA POMATTA, 
RODRIGO- RECTIFICACIÓN DE PARTIDA”. 
FA. 412-877/2018, se hace saber que se presentó 
ante la Sede Ana Carolina Fernandez Martinez 
y Rodrigo Sienra Pomatta, solicitando la 
rectificación de partida de nacimiento de María 
Sara Sienra Fernandez, ACTA N? 592 llevada 
por la Oficina de Registro de Estado Civil de 
la Primera Sección de Maldonado de fecha 
19/04/2017, respecto a DONDE DICE “hija 
NATURAL” DEBE DECIR “hija LEGÍTIMA” 
POR SER LO VERDADERO. Treinta y Tres, 
30 de Noviembre de 2018”. Esc. Julia Irabedra 
Siqueira, Actuaria Adjunta. 

Ultima Publicación 
19) (Sin Costo) 10/p 2656 Feb 12- Feb 25 


a 
a 


Remales 


URUGUAY - BHU 


BHU - REMATE EXTRAJUDICIAL 
INMUEBLE PADRON 14.544/602 
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO - 
LOCALIDAD MONTEVIDEO 
LUGAR DEL REMATE BANCO 
HIPOTECARIO DEL URUGUAY - CASA 
CENTRAL - 
MONTEVIDEO 
AVDA. DANIEL FERNANDEZ CRESPO 
1508 - PISO 3 - SALON DE ACTOS 
DIA Y HORA 7 DE MARZO DE 2019 - 
HORA 13:45 


BASE UNIDADES REAJUSTABLES: UR 779,76 
EQUIVALENTE A $ 861.815 

(CON FACILIDADES). 

Por disposición del BANCO HIPOTECARIO 
DEL URUGUAY, el Martillero MARCELO 
ALBARRACIN (MAT. 6255 - RUT 
217093920013), vende en remate público, al 
mejor postor y en las condiciones indicadas, 
la unidad de propiedad horizontal 602 
empadronada individualmente con el número 
14.544/602 con una superficie de 37 metros 96 
decímetros (37,96 my, sita en el departamento 
de MONTEVIDEO, con frente a calle GABOTO 
número 1538 apartamento 602. 19%) Esta 
ejecución se dispone por la aplicación de los 
arts. 80? y 81* de la Carta Orgánica para la 
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hipoteca identificada con el número CLASE 
086 SERIE 003 NÚMERO 279 - ID 041078 - a 
nombre de BLANCA ROSA QUINELEZ y/o 
sucesores u ocupantes a cualquier título. 
29) El bien se encuentra ocupado y según 
información del Registro Propiedad Inmueble 
correspondiente al 7 de diciembre de 2018 no 
existe contrato de arrendamiento registrado. 
No surge de la información registral obtenida 
segunda hipoteca. La Institución ejercitará las 
facultades acordadas por el numeral 7* del 
art. 81? de la Carta Orgánica, para la entrega 
del inmueble libre de ocupantes, trámite que 
no obsta a la obligación del mejor postor de 
integrar el precio y otorgar la escritura de 
compraventa. 3%) El mejor postor debe: a) 
abonar en el acto la suma de $ 97.236 (pesos 
uruguayos noventa y siete mil doscientos 
treinta y seis), por concepto de gastos de 
remate, suma que no integra el precio, el 1% de 
comisión del rematador más el IVA y, además, 
en caso de que el bien no esté ubicado en el 
Departamento de Montevideo, debe pagar 
el 1% del precio al rematador por concepto 
de impuesto municipal (Ley 12.700); b) debe 
abonar también el día del remate el 30% de 
su oferta al contado a cuenta del precio; c) en 
caso de hacer uso de las facilidades ofrecidas 
y si corresponde, debe integrar, dentro de 
los 30 días siguientes al recibo del telegrama 
colacionado con la comunicación de la 
aprobación del remate, el saldo de precio que 
no se financie e ingresar la solicitud de crédito; 
d) en caso de no hacer uso de las facilidades, 
debe integrar la totalidad del precio dentro de 
los 30 días siguientes al recibo del telegrama 
colacionado de notificación de aprobación 
del remate; e) en todos los casos, los mejores 
postores, deben abonar gastos, impuestos, 
honorarios de escritura, certificados y lo que 
se adeude al día de la escrituración por cargas 
relativas al inmueble, consumos, impuestos 
y gastos comunes. 4%) El valor de la unidad 
reajustable en el mes de febrero de 2019 es 
de $ 1.105,23 (pesos uruguayos: mil ciento 
cinco con veintitrés centésimas). En caso 
de variar su equivalencia, se anuncia en el 
momento del remate. El saldo de precio se 
abona con el valor de la unidad reajustable 
vigente al momento del o de los pagos a cuenta 
de éste, cuando el pago se hace contado o 
por transferencia bancaria. f) Las formas de 
pago aceptadas por el Banco son: medios 
de pago electrónicos, cheques certificados 
cruzados no a la orden, o letras de cambio 
cruzadas emitidas por una institución de 
intermediación financiera a nombre del mejor 
postor (Ley 19.210 y decretos modificativos 
y concordantes). En caso de abonar a 
través de los documentos mencionados 
se toma el valor de la unidad reajustable 
vigente al momento de la acreditación de 
los mencionados documentos en el sistema 
contable del Banco. 5%) El comprador puede 
financiar el precio del remate hasta un máximo 
de UR 1.453,32 (unidades reajustables mil 
cuatrocientas cincuenta y tres con treinta y dos 
centésimas), siempre que cumpla con todos 
los requisitos establecidos para ser aceptado 
como sujeto de crédito y que el 70% del precio 
no supere esta cifra, de hacerlo, la diferencia 
debe abonarse al contado mediante cualquiera 
de los instrumentos de pago indicados en el 
numeral 4* f. Dicha financiación se hace en 
unidades indexadas (Ul) al valor de dicha 
unidad de cuenta a la fecha de otorgamiento 
de la escritura de préstamo hipotecario. A 
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tales efectos se debe cumplir con todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la 
Institución para ser sujeto de crédito. Por 
informes dirigirse a la División Seguimiento 
y Recuperación de Activos del BHU Casa 
Central - Fernández Crespo 1508 - Planta 
Baja - Montevideo. Montevideo, 15 de febrero 
de 2019. 

20) $ 37246 5/p 3710 Feb 22- Feb 28 


INMUEBLE PADRON 93.668/006 
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO - 
LOCALIDAD MONTEVIDEO 
LUGAR DEL REMATE BANCO 
HIPOTECARIO DEL URUGUAY - CASA 
CENTRAL - MONTEVIDEO 
AVDA. DANIEL FERNANDEZ CRESPO 
1508 - PISO 3 - SALON DE ACTOS 
DIA Y HORA 7 DE MARZO DE 2019 - 
HORA 14:15 


BASE UNIDADES REAJUSTABLES: UR 372,06 
EQUIVALENTE A $ 411.207 

(CON FACILIDADES). 

Por disposición del BANCO HIPOTECARIO 
DEL URUGUAY, el Martillero GERARDO 
VANERIO BALBELA (MAT. 4431 - RUT 
212097370017), vende en remate público, al 
mejor postor y en las condiciones indicadas, 
la unidad de propiedad horizontal 006 
empadronada individualmente con el número 
93.668/006 con una superficie de 44 metros 98 
decímetros (44,98 my, sita en el departamento 
de MONTEVIDEO, con frente a calle EJIDO 
número 1516 apartamento 006. 19%) Esta 
ejecución se dispone por la aplicación de los 
arts. 80? y 81* de la Carta Orgánica para la 
hipoteca identificada con el número CLASE 
076 SERIE 600 NÚMERO 10599 y CLASE 076 
SERIE 600 NÚMERO 80418 - ID 035391 - a 
nombre de KATIA KAZAKEVICH ALVAREZ 
y/o sucesores u ocupantes a cualquier título. 
29) El bien se encuentra ocupado y según 
información del Registro Propiedad Inmueble 
correspondiente al 7 de diciembre de 2018 no 
existe contrato de arrendamiento registrado. 
No surge de la información registral obtenida 
segunda hipoteca. La Institución ejercitará las 
facultades acordadas por el numeral 7* del 
art. 81* de la Carta Orgánica, para la entrega 
del inmueble libre de ocupantes, trámite que 
no obsta a la obligación del mejor postor de 
integrar el precio y otorgar la escritura de 
compraventa. 3%) El mejor postor debe: a) 
abonar en el acto la suma de $ 120.473 (pesos 
uruguayos ciento veinte mil cuatrocientos 
setenta y tres), por concepto de gastos de 
remate, suma que no integra el precio, el 1% de 
comisión del rematador más el IVA y, además, 
en caso de que el bien no esté ubicado en el 
Departamento de Montevideo, debe pagar 
el 1% del precio al rematador por concepto 
de impuesto municipal (Ley 12.700); b) debe 
abonar también el día del remate el 30% de 
su oferta al contado a cuenta del precio; c) en 
caso de hacer uso de las facilidades ofrecidas 
y si corresponde, debe integrar, dentro de 
los 30 días siguientes al recibo del telegrama 
colacionado con la comunicación de la 
aprobación del remate, el saldo de precio que 
no se financie e ingresar la solicitud de crédito; 
d) en caso de no hacer uso de las facilidades, 
debe integrar la totalidad del precio dentro de 
los 30 días siguientes al recibo del telegrama 
colacionado de notificación de aprobación 
del remate; e) en todos los casos, los mejores 
postores, deben abonar gastos, impuestos, 


honorarios de escritura, certificados y lo que 
se adeude al día de la escrituración por cargas 
relativas al inmueble, consumos, impuestos 
y gastos comunes. 4%) El valor de la unidad 
reajustable en el mes de febrero de 2019 es 
de $ 1.105,23 (pesos uruguayos: mil ciento 
cinco con veintitrés centésimas). En caso 
de variar su equivalencia, se anuncia en el 
momento del remate. El saldo de precio se 
abona con el valor de la unidad reajustable 
vigente al momento del o de los pagos a cuenta 
de éste, cuando el pago se hace contado o 
por transferencia bancaria. f) Las formas de 
pago aceptadas por el Banco son: medios 
de pago electrónicos, cheques certificados 
cruzados no a la orden, o letras de cambio 
cruzadas emitidas por una institución de 
intermediación financiera a nombre del mejor 
postor (Ley 19.210 y decretos modificativos y 
concordantes). En caso de abonar a través de 
los documentos mencionados se toma el valor 
de la unidad reajustable vigente al momento 
de la acreditación de los mencionados 
documentos en el sistema contable del Banco. 
5%) El comprador puede financiar el precio 
del remate hasta un máximo de UR 1.383,94 
(unidades reajustables mil trescientas ochenta 
y tres con noventa y cuatro centésimas), 
siempre que cumpla con todos los requisitos 
establecidos para ser aceptado como sujeto 
de crédito y que el 70% del precio no supere 
esta cifra, de hacerlo, la diferencia debe 
abonarse al contado mediante cualquiera 
de los instrumentos de pago indicados en el 
numeral 4* f. Dicha financiación se hace en 
unidades indexadas (Ul) al valor de dicha 
unidad de cuenta a la fecha de otorgamiento 
de la escritura de préstamo hipotecario. A 
tales efectos se debe cumplir con todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la 
Institución para ser sujeto de crédito. Por 
informes dirigirse a la División Seguimiento 
y Recuperación de Activos del BHU Casa 
Central - Fernández Crespo 1508 - Planta 
Baja - Montevideo. Montevideo, 15 de febrero 
de 2019. 

20) $ 37246 5/p 3709 Feb 22- Feb 28 


En 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL 


José Ignacio Borrazás Deambrosis 
Remate Judicial 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia en lo Civil de 82 Turno, en 
autos “República Afisa C/ Sigona José Franco y 
otra - Juicio Ejecutivo”, IUE 34-360/1998, se hace 
saber que el próximo día 19 de Marzo de 2019 
a las a las 15:30 horas en Av. Uruguay 826, se 
procederá por intermedio del rematador JOSE 
I. BORRAZAS Mat. 5509, RUT 214747140017, y 
asistido por Alguacil del Juzgado, a la venta en 
pública subasta, en Dólares Estadounidenses, 
sin base y al mejor postor, los siguientes 
bienes inmuebles: Unidades de propiedad 
horizontal, CERO CERO TRES y CERO CERO 
CUATRO, empadronadas individualmente con 
los números 12.261/003 y 12.261/004, las que 
según plano de mensura y fraccionamiento 


horizontal de la Ing. Agrim. Beatriz Carnelli, 
de Junio de 1991, se ubican en Planta Baja, a 
cota vertical más 0 m 53 cm y se componen: 
unidad 003 de una superficie de 34 m 56 dm 
y le corresponde el uso exclusivo de Patio G; 
unidad 004 de una superficie de 35 m 32 dm 
y le corresponde el uso exclusivo de Patio H. 
Las unidades mencionadas forman parte del 
edificio construido en un terreno ubicado en 
el departamento de Montevideo, localidad 
catastral Montevideo, el que según plano antes 
mencionado, se compone de una superficie de 
368 m 47 dm, y con una superficie según título 
de 368 m 94 dm con, 8 m 60 cm de frente al Este 
ala calle Emilia Pardo Bazán, distando su punto 
medio 36 m 96 cm de la esquina formada con 
la calle Dr. Luis P. Lenguas. SE PREVIENE: 1) 
El mejor postor deberá consignar por concepto 
de seña el 30% de su oferta en el acto de serle 
aceptada la misma, más comisión y tributos 
a su cargo. 2) Será de cargo del comprador la 
comisión del martillero (3%), más el LV.A. (22%) 
lo que totaliza 3,66%. 3) Que será de cargo del 
expediente, la comisión de venta del rematador, 
o sea el 1.22%. 4) Se desconoce el estado 
ocupacional de los bienes. 5) Se desconoce 
la existencia de deudas de construcción ante 
BPS e Intendencia de Montevideo. 6) No existe 
deuda de Impuesto de Primaria por ambos 
padrones a la fecha de la presentación en el 
expediente de las constancias respectivas. 
7) La seña deberá consignarse al momento 
de la subasta con cualquiera de los medios 
de pago previstos por la Ley de Inclusión 
Financiera (Ley 19.210). 8) Solamente podrán 
ser imputados al precio los tributos necesarios 
para la escrituración hasta el momento de la 
subasta. 9) El plazo para consignar el saldo 
de precio es de 20 días corridos a partir del 
día hábil siguiente a la notificación del auto 
aprobatorio del remate, que no se interrumpirá 
ni por las ferias judiciales ni semana de turismo. 
La cancelación del mismo deberá realizarse y 
documentarse de acuerdo al art. 40 de la Ley de 
Inclusión Financiera (Ley 19.210) y su decreto 
reglamentario. 10) Se desconoce la existencia 
de gastos comunes por no ser posible ubicar la 
administración, según manifestación de la parte 
actora. 11) Existe diferencias de áreas del terreno 
según plano de mensura y según títulos por 
ambos padrones. 12) De acuerdo al reglamento 
de copropiedad el destino de los bienes es casa 
habitación y/o despacho de profesionales. 13) 
La subasta se realiza en las condiciones que 
surgen del expediente, información registral y 
documentación agregada, la que se encuentra 
a disposición de los interesados en la oficina 
del Juzgado sito en el Palacio de los Tribunales, 
Pasaje de los Derechos Humanos 1309, Primer 
Piso, de la ciudad de Montevideo. 
Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. 
Montevideo, once de febrero de dos mil 
diecinueve. Esc. YIOVANA GORDILLO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

Unica Publicación 
20) $ 6112 1/p 4057 Feb 25- Feb 25 


JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL 
DE ATLÁNTIDA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez de Paz 
Departamental Atlántida en autos caratulados 
“VILLEGAS SILVEIRA, PAOLA LORENA C/ 
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CUFRE MOAS, LUIS MIGUEL” Cesación de 
Condominio, JUE: 487-1354/2017, se hace saber 
que el próximo 7 de marzo a partir de las 11 horas 
en las puertas de esta Sede, el martillero Pablo 
Fattorini (RUT 212103570019, mat. 4477), asistido 
por el Sr. Alguacil de la Sede, sacará ala venta en 
subasta pública en dólares americanos, sin base 
y al mejor postor, el siguiente bien inmueble: 
terreno baldío ubicado en la séptima sección 
judicial del departamento de Canelones, Balneario 
Marindia, zona sub-urbana, empadronado con el 
número MIL CIENTO TREINTA Y SIETE (1.137), 
señalado con el número 2 de la manzana 65 en 
el plano del Agrimensor Héctor Carlomagno, 
aprobado por la Junta Local Autónoma de Pando 
el 26 de febrero de 1957 e inscripto en la Dirección 
General de Catastro el 30 de marzo de 1957 con 
el número 9.603, según está compuesto por una 
superficie de seiscientos veintidós metros noventa 
y nueve decímetros que se deslinda así: dieciocho 
metros noventa y dos centímetros al Norte frente 
a la calle Número 3 de 20 metros entre las calles 
número 14 y 15, distando el punto más cercano de 
su frente a la ochava formada con la primera de 
las calles nombradas, 21 metros ochenta y nueve 
centímetros; cuarenta y un metros cincuenta 
al Este lindando con los solares números 3 y 5; 
dieciséis metros setenta y nueve al sur lindando 
con parte de los solares números 6 y 30 y dos 
metros setenta y uno al Oeste lindando con el 
solar número 1, todos del mismo plano.- SE 
PREVIENE QUE: 1) El mejor postor deberá 
consignar el 30% de su oferta en el momento de 
serle aceptada la misma, en carácter de seña, así 
como la comisión del rematador e impuestos o 
sea el 4,66%.- 2) Serán de cargo del expediente, 
la comisión de venta del rematador o sea el 
1.22%.- 3) Se desconoce la situación ocupacional 
del bien.- 4) Se ignora las deudas que puedan 
existir por tributos con el BPS u otros organismos 
públicos. 5) El plazo para para consignar el 
saldo de precio por el mejor postor será de 20 
días corridos a partir del día hábil siguiente a la 
notificación del auto aprobatorio del remate, que 
no se interrumpirá por las ferias judiciales ni por 
semana de turismo.- 6) Solo puede descontarse 
del precio la contribución inmobiliaria, tributo 
de enseñanza primara, 2% del ITP y el IRPF por 
incrementos patrimoniales si se devengare.- 7) 
El bien se remata en las condiciones que surgen 
del expediente, los certificados registrales y 
de la documentación agregada en autos.- 8) 
Se desconoce el estado de regularidad de las 
construcciones. 9) Se advierte que el inmueble 
mantiene deuda de contribución inmobiliaria, no 
tributa Impuesto de Primaria por no corresponder 
y respecto de la situación ocupacional se encuentra 
ocupado por el condómino. 9) Los antecedentes 
se encuentran a disposición de los interesados 
en la Sede.- A los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. Atlántida, 12 de febrero de 2019.- 
Dra. FLORENCIA SORRONDEGUY, Juez de Paz 
Departamental. 


Única Publicación 
20) $ 5157 1/p 3928 Feb 25- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición de la Señora Juez 
LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
5to. TURNO de Maldonado, dictada en autos 


caratulados: “CONDOMINIO EDIFICIO EL 
TORREON C/ MARTINEZ María Teresa y 
OTRO, “EJECUCION HIPOTECARIA”, IUE 
289-26/2015, se hace saber que el próximo 15 
de Marzo de 2019, a las 14:30 horas en Centro 
Español de Maldonado, ubicado en la calle 
18 de Julio No. 708, esquina Arturo Santana, 
de la ciudad de Maldonado, por intermedio 
del martillero GUSTAVO ALVAREZ 
ALZUGARAY, MAT. 5722, RUT 100356560011, 
asistido del Alguacil del Juzgado se procederá 
al Remate Público, SIN BASE Y AL MEJOR 
POSTOR EN DOLARES USA, del siguiente 
bien Inmueble: UNIDAD No. 803 del Edificio 
denominado “EL TORREON” construido 
bajo el régimen de Propiedad Horizontal 
de la Ley 10.751, en el terreno ubicado en la 
Primera Sección Judicial del Departamento de 
Maldonado, localidad catastral Punta del Este, 
zona urbana, manzana catastral No. 631 de la 
ciudad de Punta del Este, empadronado con 
el número seiscientos veintitrés (623), el que 
según plano de mensura y fraccionamiento 
horizontal de los Agrimensores Raúl Bianchi 
y Artigas Rijo Márquez, de enero de 1982, 
aprobado por la Intendencia Municipal de 
Maldonado el día 03 de Octubre de 1985 en el 
expediente número 2238/5/84, e inscripto en 
la Oficina de Catastro de Maldonado con el 
número 1261 el 14 de Octubre de 1985, tiene 
un área de Tres mil trescientos metros (3.300 
metros), con 50 metros al Sur de frente a la calle 
número 32, y 50 metros al Oeste también de 
frente a la Rambla costanera Claudio Williman 
por ser esquina. La unidad Ochocientos tres 
(803), está empadronada individualmente con 
el número seiscientos veintitrés/ ochocientos 
tres (623/803), y según plano antes citado, se 
ubica en el octavo piso, a cota vertical más 
21 metros 90 centímetros, tiene un área de 
ciento treinta y un metros 96 decímetros (131 
metros 96 decímetros), y le corresponde el 
uso exclusivo de la terraza “18” en la misma 
planta, cochera número 3 en el garaje “GS2” y 
baulera 3 “QS2”, ambas del segundo subsuelo. 
SE PREVIENE: 

1) Que el mejor postor deberá consignar en 
carácter de seña el 30% de su oferta a cuenta 
del precio final, en el acto de serle aceptada la 
postura y en dólares usa. 

2) Serán de cargo del comprador los gastos 
de escrituración, honorarios, certificados y 
la comisión del Rematador e Impustos, o sea 
el 3,66% del precio del remate y de cargo del 
expediente por comisión e Impuestos el 1,22% 
del precio del remate. 

3) El mejor postor deberá depositar el saldo en 
un plazo de 20 días corridos contados a partir 
del día hábil siguiente al de la notificación 
del auto aprobatorio del remate, que no se 
interrumpirá por las ferias judiciales ni por 
la semana de turismo. 

4) El bien se remata en las condiciones 
que surgen del expediente, se encuentra la 
documentación relativa al bien a rematarse 
en la Oficina Actuaria de este Juzgado, donde 
podrá ser examinada por los interesados, 
dejándose constancia que no se encuentra 
depositado el último título del bien Inmueble. 
5) Se desconoce el estado ocupacional del bien. 
6) Se desconoce la situación tributaria y 
ocupacional del bien. 

7) Deberá tener presente el mejor postor 
el cual deberá abonar la seña y el saldo de 
precio, con letra de cambio, cheque certificado 
o transferencia electrónica de Bancos de 
Plaza, atento a las disposiciones de la Ley 


19.210 de Inclusión Financiera y su Decreto 
Reglamentario, en caso de que el monto supere 
las 40.000 Ul. 
8) Y a los efectos legales se realiza una 
publicación en el Diario Oficial, y una 
publicación en el Diario Local. 
Maldonado, 21 de febrero de 2019.- Esc. Dra. 
Verónica Marrero De León, Actuaria. 

Unica Publicación 
20) $ 5921 1/p 4109 Feb 25- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de San Carlos de 1* Turno, 
en autos caratulados “MOSTEIRO, NANCY 
Y OTROS C/ MOSTEIRO, MIRTA Y OTROS 
- CESACIÓN DE CONDOMINIO”, TUE: 460- 
236/2013, se hace saber que el día 20 de Marzo 
de 2019 a las 14.00 horas en el Club Oriental, 
ubicado en la esquina de las calles Treinta y 
Tres y Sarandí de la ciudad de San Carlos, 
por intermedio del Rematador Rubén Píriz 
Gallegos, Mat. N* 5540, RUT 100321900010 
y presidido por la Sra. Alguacil del Juzgado, 
se procederá al remate público, sin base, al 
mejor postor y en dólares norteamericanos 
del siguiente bien inmueble: terreno con 
mejoras ubicado en la manzana 247 del barrio 
Lavagna, en la localidad catastral San Carlos, 
segunda Sección Judicial del departamento 
de Maldonado, empadronado con el número 
4.090, señalado con el número 10 en el plano 
del Agrimensor Hugo Tarocco Motta de 
Agosto de 1954, inscripto en la Oficina de 
Catastro con el número 1.579 el día 20 de Junio 
de 1958, con una superficie de 300 metros y que 
se deslinda así: 25 metros al Norte con solar 
11; 25 metros al Sur con solar 9; 12 metros de 
frente al Este a calle sin nombre y 12 metros 
al Oeste con padrón 3.577.- SE PREVIENE: 1) 
El mejor postor deberá depositar como seña el 
20% de su oferta en el acto de serle aceptada 
la misma, con letra de cambio o transferencia 
bancaria desde banco de plaza de conformidad 
con la Ley 19.210 y decreto reglamentario, en 
caso de que el precio supere el equivalente a 
40.000 U.I y el saldo de precio en el plazo de 
20 días corridos a partir del siguiente al de la 
notificación del auto que lo aprueba; plazo que 
no se interrumpirá por las ferias judiciales ni 
por semana de turismo. 2) Que serán de cargo 
del comprador los gastos de escrituración así 
como la comisión de compra del rematador e 
impuestos que asciende al 3,66% del precio 
del remate en el acto y serán de cargo del 
expediente la comisión de venta del rematador 
e impuestos que asciende al 1,22% del precio 
del remate más el 1% del impuesto municipal. 
3) Que se desconoce la situación ocupacional 
actual del bien, así como si existen deudas 
por aportes a la construcción al BPS; posibles 
gastos comunes, tributos o consumos. 4) Que 
es criterio de la Sede que solamente podrá 
descontarse del saldo de precio del remate 
lo adeudado por concepto de Contribución 
Inmobiliaria e Impuesto de Primaria hasta la 
fecha de la subasta, todo otro gasto requerirá 
autorización previa para ser imputado. 5) 
Que los títulos de propiedad (o el testimonio 
por exhibición como único título con el que 
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se subasta el bien conforme a lo previsto 
por el Art. 384.2 del C.G.P), la información 
registral y el expediente, de los que resultan 
las condiciones en que se vende el inmueble, 
se encuentran en la Oficina del Juzgado donde 
podrán ser examinados por los interesados.- 
San Carlos, 19 de Febrero de 2019.- Esc. 
MARTA FERNANDEZ, ACTUARIA. 

Unica Publicación 
20) $ 5127 1/p 3915 Feb 25- Feb 25 


EDICTO: En la ciudad de Paysandú, el día 
siete de febrero de dos mil diecinueve, en 
autos caratulados “Doschyn Kryzanck, Luis 
Eduardo c/ Brasiltecatl SRL. Juicio ejecutivo 
cambiario”, IUE Nro. 307-254/2016, tramitados 
ante este Juzgado de Paz Departamental de 
Paysandú de Segundo Turno, se expide el 
presente en cumplimiento de lo dispuesto por 
Decreto Nro. 1939/2018 de fecha 30/10/2018 a 
fin de anunciar que el día 19/03/2019 a la hora 
15 en el hall de esta Sede (18 de Julio y Z. De 
San Martín), el Sr. Javier Jolochin rematará 
sin base y al mejor postor el siguiente bien: 
EMBOLSADORA DE GRANOS marca MS 
(Martínez $ Staneck) serie 351-N-10 tipo 
E-O-F peso 1490 Kg. El remate se realizará 
en las condiciones jurídicas emergentes del 
expediente. El pago de la totalidad de la oferta 
se realizará en ese acto, y el mejor postor 
deberá consignar la comisión de compra del 
rematador más IVA. Dr. MARTIN NOBLE 
CALVETTI, Juez de Paz. 

Unica Publicación 
20) $ 1528 1/p 4082 Feb 25- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LIBERTAD 


EDICTO DE REMATE 


Por disposición de la Sra. Juez Ltdo. de 
Primera Instancia de Libertad de 2do Turno, en 
autos caratulados: “CERDENA RODRIGUEZ, 
ALBA ESTHER Y OTRO C/ CERDENA 
RODIGUEZ, ANA MARIA” CESACION DE 
CONDOMINIO. FICHA 530-182/2017”, se 
hace saber que el día jueves catorce de Marzo 
del año 2019, a la hora 13 y 30, en la puertas del 
Juzgado, 25 de Agosto 1133, de la ciudad de 
Libertad, saldrá a la venta en pública subasta 
por intermedio de la Rematadora Pública 
María Valentina AUSAN ITHURRALDE, 
Matrícula 5386, RUT 170132440013, asistido 
de la Señora Alguacil del Juzgado, el inmueble 
empadronado con el número 1320, manzana 
110, solar 7 con frente a la calle Tapes 642, 
de la localidad catastral San Fernando, 
departamento de San José, en moneda nacional 
sin base y al mejor postor.- SE PREVIENE: 1) 
El mejor postor deberá consignar el 30% de 
su oferta en carácter de seña, al serle aceptada 
la misma. 2) Los gastos de escrituración, y 
los impuestos que la ley pone de cargo del 
comprador, serán de cargo del adquirente. 


3) Será de cargo del adquirente la comisión 
de compra del Rematador e impuestos o sea 
el 3,66% del precio del remate en el acto, y 
de cargo del ejecutado (expediente) el 2,22% 
de dicho precio. 4) El plazo para consignar el 
saldo de precio será de veinte días corridos 
contados a partir del día hábil siguiente al 
de la notificación del auto aprobatorio del 
remate, que no se interrumpirá por las ferias 
judiciales ni por la semana de turismo 5) El 
rubro imputable al precio de remate será 
la Contribución Inmobiliaria, hasta la cifra 
concurrente requiriendo para cualquier otra 
imputación, autorización judicial. 6) El remate 
se efectúa en las condiciones que resultan del 
expediente, de la documentación y titulación 
agregada y de la información registral adjunta. 
7) La documentación disponible relativa al 
bien a rematarse, se encuentra en la Oficina 
Actuaria de este Juzgado, 25 de Agosto 1133, 
de la ciudad de Libertad, donde podrá ser 
examinada por los interesados. 8) Se desconoce 
el estado ocupacional y contributivo del 
bien. 9) En caso de que el precio supere 
el equivalente a 40.000 UI la seña deberá 
abonarse en el acto con letra de cambio, cheque 
certificado o transferencia electrónica desde 
banco de plaza al igual que posteriormente el 
saldo de precio cumpliendo con lo dispuesto 
por la Ley Nro. 19.210 y decreto reglamentario. 
Y alos efectos legales se hace una publicación 
diario oficial y diario local. Libertad, veintiuno 
de Febrero de dos mil diecinueve.- Dra. Ma. 
Jimena Rodríguez, ACTUARIA ADJUNTA, 

Unica Publicación 
20) $ 4202 1/p 4037 Feb 25- Feb 25 
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FORESTALES URUGUAY S.RL. 
Constitución 


Sociedades de 
Nosponsaniiias Lida. 


CONTRATO: 11/1/2019 
REGISTRO: No._478/2019 
SOCIOS: Susana Beatriz y Boghos KOZADJIAN 
KECHECHIAN (60 cuotas c/u) 
CAPITAL: $ 120.000 
PLAZO: 30 ANOS 
OBJETO: Extracción y venta de madera 
ADMINISTRACIÓN: INDISTINTA 
DOMICILIO: MONTEVIDEO. 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 4168 Feb 25- Feb 25 


GROMAR LTDA. 
Cesión Cuotas 


FECHA: 2/10/2018 
REGISTRO: N* 13917/2018 16/10/2018 
CEDENTE: Yael KORYTNICKI GROBERT 
(7 cuotas) 
CESIONARIA: Tali KORYTNICKI GROBERT 
(7 cuotas) 
CONSIENTE: Mónica Grobert. 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 4163 Feb 25- Feb 25 


K-LOVE S.R.L 
Cesión de cuotas. 


Contrato: 30 octubre 2018. 
Inscripción: N* 14759 el 07/11/2018 
Cedentes: CARLOS JUSTINO LEGUISAMO 
MARTINEZ (41 cuotas), FREDYS ALBERTO 
CABRERA FONT (46 cuotas). 
Cesionario: DANIEL EDGARDO GIMENEZ 
MARQUE. ' 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 4145 Feb 25- Feb 25 


EL CATORCE GROUP SRL 
CESION 


Fecha: 8/03/2018 
Inscripción: 3973, 23/03/2018 
Cedentes: María José Carboni (23 cuotas) 
Tatiana Herszlikowicz (22 cuotas) 
Cesionarias: Cecilia Rodríguez Noe (44 cuotas) 
María Cristina Noe (1 cuota). 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 4129 Feb 25- Feb 25 


GRUPO ORGI LIMITADA 


Fecha: 29/11/2018 
Inscripción: 16016, 05/12/2018 
Cedente: Ulises BAEZA (2 cuotas) 
Cesionario: Gustavo ROGNONE 
Modificación: Administración: Gustavo 
ROGNONE. ' 

Unica Publicación 
22) $ 1160 1/p 4128 Feb 25- Feb 25 


RECAMU LIMITADA 


Contrato: 31/12/2018 
Inscripción: 493, 15/01/2019 
Cedente: Rodolfo Asdrúbal VECINO CORREA 
(10 cuotas) 
ALBA COLLAZO COLLAZO (80 cuotas) 
Américo Bolívar MUNOZ (30 cuotas) 
Cesionario: Cristina Margot SOSA ALVEAR 
(60 cuotas) 
Pablo Adrián LOPEZ LEMOS (60 cuotas) 
Administración: Conjunta 
Plazo: 30 años a partir 30/11/2012 prorrogables 
cada 2 años automáticamente. 

Unica Publicación 
22) $ 3480 1/p 4126 Feb 25- Feb 25 


LITTLE BUDA SRL 
antes 
AVATAR SRL (Por Homonimia) 


Contrato: 8/10/2015, Declaratoria (Homonimia): 

27/10/2015 

Inscripción: N* 112995, 26/10/2015 y 

Declaratoria N* 113129- 28/10/2015 

Socios: Fernando Javier URETA RODRIGUEZ, 

99 cuotas. 

Pablo Iván BELTRAMINI CABILLON, 1 cuota. 

CAPITAL: $ 30.000 

PLAZO: 30 ANOS 

DOMICILIO: MONTEVIDEO 

ADMINISTRACION: Fernando Javier URETA 

RODRIGUEZ- EXCLUSIVA 

OBJETO: Principal ejercer el comercio, 

importación, exportación, distribución de todo 

tipo de mercadería en el país o en el extranjero 

o en zonas francas, sin limitación alguna. 
Unica Publicación 

22) $ 4640 1/p 4125 Feb 25- Feb 25 
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“Junto a ti Acompañantes S.R.L.” 
Cesión Cuotas y Modificación 


CONTRATO: 16/03/2015. 
INSCRIPCION: 103.289 (28/04/2015). 
CEDENTE: Leandro Sebastián OLIVERA 
RUEDA (80 cuotas). 
CESIONARIO: María Paulina LOPASSIO 
PEREIRA (2). 
Sonia Beatriz AMARO LARROSA (78). 
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: 
María Paulina LOPASSIO PEREIRA, 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 4121 Feb 25- Feb 25 


“MeteoSur S.R.L.” 


Contrato: 02-10-2018 
Registro: No. 10270 el 23-07-2018 
Adecúa objeto: comercialización, instalación, 
reparación y service de equipos electrónicos e 
industriales y herramientas; desarrollo y venta 
de software; realización de obra civil; proveedor 
de servicios aeronáuticos; importación, 
exportación y representación de mercaderías y 
bienes relacionados con su objeto principal. En 
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá ser 
intermediaria o representante de otras firmas. 
Unica Publicación 
22) $ 4640 1/p 4083 Feb 25- Feb 25 


NOVACARGO S.R.L. 
Cesión de cuotas 


CONTRATO: 06/09/2018 
CUOTAS CEDIDAS: 45 CUOTAS 
CEDENTE: Eduardo González Arias 
CESIONARIO: Daniel Luis Rivero Ridgway 
Agustín Rivero Correa 
INTEGRACION ACTUAL: Daniel Luis Rivero 
Ridgway (89 CUOTAS) 
Agustín Rivero Correa (2 CUOTAS) 
INSCRIPCION: 05/10/2018 N* 13557. 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 4073 Feb 25- Feb 25 


CEDYRP S.R.L. 
CESION DE CUOTAS 


Contrato: 9/2/2019 
INSCRIPCION: No. 1530, 14/02/2019 
HUGO MIGUEL ALVES ESTEVEZ cedió 250 
cuotas a ELIANA JOCHEWET ALVES SITRIN. 
SOCIOS: MARTIN PEREIRA CASTRO BALBI 
y ELIANA JOCHEWET ALVES SITRIN (250 
cuotas c/u). , 

Unica Publicación 
22) $ 2320 1/p 3908 Feb 25- Feb 25 


Venta de 
Comercios 


PROMESA DE ENAJENACION DE 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 


Con fecha 16 de agosto de 2018, mediante un 
contrato de Promesa de Enajenación la razón 


social María de Fátima Balhego Justo promete 
enajenar a favor de Bekarte Duty Free Shop 
S.R.L., Establecimiento Comercial habilitado 
en Avda. General Artigas 260 ciudad de Río 
Branco, Departamento de Cerro Largo 
Inscripción: N* 11719 el 23 de agosto de 2018. 
25) $ 3482 20/p 2477 Feb 11- Mar 12 


LEY 2.904 


El 29/6/2018, María Eugenia Dos Santos, 
Alejandra Camila Dos Santos, Benjamín 
Dos Santos, María Pilar Dos Santos, y María 
Agustina Dos Santos, estos tres últimos 
debidamente representados; por sí y en su 
calidad de integrantes de la sociedad de 
hecho Sucesores de Winston Endy Dos 
Santos, prometieron vender a AGNOVIS.A. el 
establecimiento comercial puesto de venta de 
combustible ubicado en Villa Ansina (Estación 
ANCAP) habiéndose aprobado por DUCSA la 
asignación provisoria. Acreedores presentarse 
en Ituzaingó 243, Tacuarembó. 

25) $ 3482 20/p 2151 Feb 07- Mar 08 


Ley 2904. 

El 18/01/2019 “TORALER S.A.” prometió 
vender a “URUFORUS S.A.” Establecimiento 
comercial denominado ALDO SHOES 
URUGUAY (Punta Carretas Shopping, 
Local 247; Montevideo Shopping, Local 
142). Acreedores presentarse en Plaza 
Independencia 808/1001, Montevideo. 

25) $ 3482 20/p 1763 Feb 04- Mar 01 


VENTA DE COMERCIO 

LEY 2904 

RESIL S.R.L., RUT 211388090012 promete 
vender a ALENSTAR S.A., RUT 216148190013, 
establecimiento comercial denominado 
FARMACIA ALVAREZ, sita en Avenida 
General Garibaldi 2567, Montevideo. 
Acreedores presentarse en Guayabo 1718 
oficina 606, horario 10 a 15 horas en el término 
legal. 

25) $ 3482 20/p 1531 Ene 31- Feb 27 


Niñez 
y Adolescencia 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE FAMILIA 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. juez Letrado de Familia 
de 1* Turno, dictada en autos caratulados: “DE 
LOS SANTOS, ANDREA.- RATIFICACIÓN 
DE TENENCIA”, JUE 2-51222/2016, se cita, 
llama y emplaza a CYNTHIA NOEMI GODOY 


DE LOS SANTOS, a fin de que comparezca a 
deducir sus derechos en estos autos, por el 
término de 90 días, bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Oficio en caso de no 
comparecer, con quien se continuarán estos 
procedimientos. 
Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. PRISCILLA 
FLORENCIA GRILLO ALVAREZ, Actuario 
Adjunto, Administrativo III. 

Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 4051 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 1? Turno, dictada en autos 
caratulados: “MARCHAND FERNANDEZ, 
LAURA RATIFICACIÓN DE TENENCIA”, 
TUE 2-52447/2018, se cita, llama y emplaza 
a Alvaro Javier Ruffolo Benitez, a fin de 
que comparezca a deducir sus derechos en 
estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 
KARINA DANIELA ABRAHAM BETTA, 
Actuario Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 2882 Feb 14- Feb 27 


EDICTO 

Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 2? Turno, en los autos caratulados 
“ECHENIQUE MEDINA JOSE- Ratificación 
de Tenencia” TUE 2-39192/2018”, se cita, llama 
y emplaza a los Sres. ANDRES JOAQUIN 
MARTINEZ y CECILIA PAOLA ECHENIQUE 
a estar a derecho en estos autos en el término 
de 90 días, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio con quién se seguirán las 
presentes actuaciones. Montevideo 16 de 
Octubre de 2018. 

Se deja constancia que el presente juicio se 
patrocina por el Consultorio Juridico de 
Facultad de Derecho (art. 89 inc. 2* y 127 
del C.G.P. MA. CATALINA ELHORDOY 
PERDOMO, ACTUARIA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3529 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 2* Turno, dictada en autos caratulados: 
“DIAZ MESA, CLAUDIA RATIFICACIÓN 
DE TENENCIA”, JUE 2-58775/2018, se cita, 
llama y emplaza a Sr. Felipe Carlos Silvera, a 
fin de que comparezca a deducir sus derechos 
en estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 18 de febrero de 2019. MARIA 
VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 3394 Feb 19- Mar 06 
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EDICTOS 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Familia de 32 Turno, en 
autos caratulados “FERREIRA, ANDREA C/ 
FERNANDEZ, JUAN - PERDIDA PATRIA 
POTESTAD” IUE 2-6292/2018, SE HACE 
SABER QUE: por auto N* 973/2018 de fecha 
15/03/2018, se dispuso CITAR y EMPLAZAR 
por el término de 90 días al demandado, Sr. 
JUAN CARLOS FERNANDEZ CL. 4.920.808-5, 
aestar a derecho en las presentes actuaciones 
bajo apercibimiento de nombrársele Defensor 
de Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán los procedimientos.- 
Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. 
Se deja constancia que es de aplicación la Ley 
18.078.- 
Montevideo, 04 de abril de 2018. Esc. PATRICIA 
GONCGALVES FLORES, ACTUARIA. 
Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 3892 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 5* Turno, dictada en autos 
caratulados: “ZUBELDIA GUTIERREZ, 
LAURA C/RODRIGUEZCARDOZO, TABARE 
PENSION ALIMENTICIA”, TUE 2-57632/2018, 
se cita, llama y emplaza a TABARE ISMAEL 
RODRIGUEZ, a fin de que comparezca a 
deducir sus derechos en estos autos, por el 
término de 90 días, bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Oficio en caso de no 
comparecer, con quien se continuarán estos 
procedimientos. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 14 de febrero de 2019. IRMA 
ESTELA ROSA ALARIO, Actuario Adjunto. 
26) (Sin Costo) 10/p 3018 Feb 15- Feb 28 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado 
de Familia de 6* Turno, dictada en autos 
caratulados: “BARBOZA NUñÑEZ NORA C/ 
CAPPELLINI VELAZCO MARIO. PENSION 
ALIMENTICIA”, TUE 2-51307/2018, se cita, 


llama y emplaza a MARIO FERNANDO 
CAPPELLINI VELAZCO, a fin de que 
comparezca a deducir sus derechos en 
estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 20 de febrero de 2019. Marisa 
Ramona PLANAMENTE MARCOTE, Actuario 
Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 3751 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Familia de SEXTO TURNO, 
dictada en autos caratulados: “RUIZ BRAGE, 
MARIA- RATIFICACIÓN DE TENENCIA” 
Fa. N* 2-18059/2017, por Providencia N* 


2789/2017 de fecha 23/05/2017 y N* 5624/2018 
de fecha 16/10/2018, se NOTIFICA mediante 
edictos al Sr JULIO CESAR DUARTE GODOY 
como parte interesada no compareciente (art. 
404.2 del CGP y art. 37 del CNA). 

Se deja constancia que los presentes son 
tramitados por Consultorio 

Jurídico de la UDELAR. 

Montevideo, 26 de octubre de 2018 Dra. 
ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3241 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Le de Primera 
Letrado de Primera Instancia de Familia de 
6* TURNO, dictada en autos caratulados: 
“PEREZ RIQUEL, NICOLAS. RATIFICACIÓN 
DE TENENCIA” Fa. N* 2-42524/2018, por 
Providencia N* 5547/2018 de fecha 11/10/2018, 
se NOTIFICA mediante edictos a KATHERIN 
ASBORNO como parte interesada no 
compareceinte (art. 404.2 del CGP y art. 37 
del CNA) 

Se deja constancia que se trata de autos 
tramitados por Consultorio Jurídico de la 
UDELAR (ley 18078) 

Montevideo, 30 de octubre de 2018. Dra. 
ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3238 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Familia de 6% TURNO, dictada en 
autos caratulados: “TAVOLARA, CLAUDIA 
C/GARCIA DI PINO, ALEJANDRO. 
AUTORIZACION DE VIAJE (ART. 193 
CNA)” Fa. N? 2-57755/2018, por Providencia 
N?* 42/2019 de fecha 01/02/2019, se libra a Ud. 
el presente a fin de notificar por el término de 
6 días a ALEJANDRO DANIEL GARCIA DI 
PINO por edictos por tratarse de domicilio 
desconocido, bajo apercibimiento de tener 
por constituido el domicilio en los estrados 
conforme a lo dispuesto por el artículo 71.1 y 
71.3 del C.G.P. 

Se deja constancia que los presentes autos son 
tramitados por Defensoria de Familia.- 
Montevideo, 8 de febrero de 2019. Dra. 
ANDREA RODRIGUEZ, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 2756 Feb 14- Feb 27 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 8% Turno, dictada en autos caratulados: 
“NUNEZ BARITE DAISY RATIFICACION DE 
TENENCIA”, JUE 2-55199/2018, se cita, llama y 
emplaza a ESTEBAN DAMIAN FERNANDEZ, 
afin de que comparezca a deducir sus derechos 
en estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. KARINA 
DANIELA ABRAHAM BETTA, Actuario 
Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 3231 Feb 18- Mar 01 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 9* Turno, dictada en autos caratulados: 
“SANTOS SOSA JESSICA RATIFICACIÓN 
DE TENENCIA”, JUE 2-57626/2018, se cita, 
llama y emplaza a Mathias Taborda Silva, a 
fin de que comparezca a deducir sus derechos 
en estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 18 de febrero de 2019. MARIA 
VICTORIA GIOVANELLI FERREIRA, 
Actuario Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 3382 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Familia de 13% TURNO, dictada 
en autos caratulados: “ZARATE, FLAVIA. 
RATIFICACIÓN DE TENENCIA” Fa. N? 
2-31887/2018, por Providencia N* 3796/2018 
de fecha 15/08/2018, se NOTIFICA mediante 
edictos a LUIS EDUARDO FERREIRA GARCIA 
como parte interesada no compareceinte (art. 
404.2 del CGP y art. 37 del CNA) 

Se deja constancia que se trata de autos 
tramitados por Defensoria de Familia 
Montevideo, 11 de setiembre de 2018. Esc. 
BEATRIZ PEREZ ABALO, ACTUARIA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3549 Feb 21- Mar 08 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 16% Turno, dictada en autos 
caratulados: “NUNEZ BARITE, CAROLINA 
RATIFICACION DE TENENCIA”, TUE 
2-5116/2019, se cita, llama y emplaza a 
RODOLFO MAXIMILIANO CHAVES 
AMARO, a fin de que comparezca a deducir 
sus derechos en estos autos, por el término 
de 90 días, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Oficio en caso de no comparecer, 
con quien se continuarán estos procedimientos. 
Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. Florencia 
Sol COCCARO ESPINO, Actuario Adjunto. 
Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 4040 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de Familia 
de 19* Turno, dictada en autos caratulados: 
“PEREYRA, DANIELA C/ SBURLATTI, 
NESTOR PENSION ALIMENTICIA”, TUE 
2-32401/2013, se cita, llama y emplaza a 
NESTOR FABIAN SBURLATTI GHIORSSL, a 
fin de que comparezca a deducir sus derechos 
en estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
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Montevideo, 18 de febrero de 2019. Andrea 
Maria CASAL MUZZOLON, Actuario. 
26) (Sin Costo) 10/p 3393 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 19* Turno, dictada en autos 
caratulados: “RODRIGUEZ TELL, MARTHA 
RATIFICACION DE TENENCIA”, IUE 
2-55856/2018, se cita, llama y emplaza 
a JENIFER ALEXANDRA GONZALEZ 
GARCÍA, a fin de que comparezca a deducir 
sus derechos en estos autos, por el término 
de 90 días, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Oficio en caso de no comparecer, 
con quien se continuarán estos procedimientos. 
Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 11 de febrero de 2019 ) 
ANDREA MARÍA CASAL MUZZOLON, 
Actuario Adjunto. 


Última Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 2568 Feb 12- Feb 25 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 20* Turno, dictada en autos 
caratulados: “MELO BRITOS, VIRGINIA 
RATIFICACION DE TENENCIA”, IUE 
2-39550/2018, se cita, llama y emplaza a 
HERNAN EDGARDO PEREIRA, a fin de 
que comparezca a deducir sus derechos en 
estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 11 de febrero de 2019 
BETTINA INES CERIANI BIANCHI, Actuario 
Adjunto. 


Última Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 2569 Feb 12- Feb 25 


EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 21* Turno, dictada en autos 
caratulados: “MONESIGLIO MEDEROS 
TERESA. RATIFICACIÓN DE TENENCIA”, 
TUE 2-51794/2018, se cita, llama y emplaza 
a Shirley del Rosario Castro, a fin de que 
comparezca a deducir sus derechos en 
estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 
Se deja constancia que las presentes actuaciones 
son patrocinadas por Defensoría de Oficio. 
Montevideo, 22 de febrero de 2019. Alma 
NAHIR MALDONADO WIGMANN, Actuario 
Adjunto. 

Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 4067 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 21* Turno, dictada en autos 
caratulados: “VILLAGRAN DIAZ MIRTHA. 
RATIFICACIÓN DE TENENCIA”, TUE 
2-26806/2018, se dispuso notificar al Sr/a. 
DANIEL ENRIQUE RIBEIRO HUERTAS, del 
decreto N* 55/2019 de fecha 06/02/2019 que 
se transcribe: “Montevideo, 6 de Febrero de 


2019. Cúmplase lo dispuesto en auto 2796/2018 
(Fs. 8), notificándose al otro progenitor por 
edictos que se publicarán enel Diario Oficial 
dejándose constancia que la gestionante se 
encuentraamparada en lo dispuesto por la 
ley 18078. Dra. Sylvia RODRIGUEZ BATISTA 
- Juez Letrado”. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 
patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 

Montevideo, 13 de febrero de 2019 

Alma NAHIR MALDONADO WIGMANN, 
Actuario Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 2859 Feb 14- Feb 27 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 23to. Turno dictada en autos 
caratulados: “VITALI ARRARTE, CLAUDIA 
- RATIFICACIÓN DE TENENCIA”- FICHA: 
2-56600/2018 según providencia N* 6328/2018 
del 14/12/2018 se dispuso dar noticia a 
ALEXIS REBOLLO por el término de 6 días, 
a comparecer y estar a derecho en estos autos. 
EXONERADO LEY 18078, TRAMITADO POR 
CONSULTORIO JURIDICO DE LA UDELAR.- 
Montevideo, veinticuatro de diciembre de dos 
mil dieciocho.- Esc. SUSANA FERNANDEZ, 
ACTUARIA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3300 Feb 19- Mar 06 


EDICTO 


Por disposición de la Sra Juez Letrado de 
Familia de 25* turno, en autos caratulados: 
“DAURIAQUE, LUIS - RATIFICACION 
DE TENENCIA” IUE: 2-58392/2018, en 
cumplimiento alo dispuesto por Decreto Nro 
6148/2018 de fecha 20 de Diciembre de 2018, 
se dispuso dar noticia de estas actuaciones 
a la SRA. LORENA STEPHANIE FRAGA 
FIGUEROA 
Se deja constancia que la parte compareciente en 
el presente trámite es asistida por Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Armada según lo 
dispuesto por la Ley 18078 y Resolución Nro. 
5908 de la Dirección General del Diario Oficial 
se establece en su art. 1 de la Exoneración de 
tributos judiciales y profesionales, así como 
el precio que cobra la Dirección Nacional 
de Impresiones y publicaciones oficiales 
por los edictos que se publican en el Diario 
oficial, respecto a los juicios tramitados por los 
Consultorios Jurídicos gratuitos que atienden 
a poblaciones carenciadas en todo el territorio 
de la República, que sean gestionados por 
Instituciones sin fines de lucro. 
Y a los efectos legales se hacen las presentes 
publicaciones.- 
Montevideo, 1 de Febrero de 2019.- Dra. M* 
Fernanda Vega Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 
Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 3869 Feb 25- Mar 12 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Familia de 25* turno, en autos caratulados: 
“SANCRISTOBAL CAMACHO- 
RATIFICACION DE TENENCIA” IUE: 
2-52738/2018, en cumplimiento a lo dispuesto 
por Decreto Nro. 5623/2018 de fecha 27 de 


Noviembre de 2018, se dispuso dar noticia 
de estas actuaciones al SR. DIEGO MARTIN 
DARIAS ANDRADA. 
Se deja constancia que la parte compareciente 
en el presente trámite es asistida por 
Defensoria de Familia según lo dispuesto 
por la Ley 18078 y Resolución Nro. 5908 de 
la Dirección General del Diario Oficial se 
establece en su art. 1 de la Exoneración de 
tributos judiciales y profesionales, así como 
el precio que cobra la Dirección Nacional 
de Impresiones y publicaciones oficiales 
por los edictos que se publican en el Diario 
oficial, respecto a los juicios tramitados por los 
Consultorios Jurídicos gratuitos que atienden 
a poblaciones carenciadas en todo el territorio 
de la República, que sean gestionados por 
Instituciones sin fines de lucro. 
Y a los efectos legales se hacen las presentes 
publicaciones.- 
Montevideo, 17 de Diciembre de 2018.- Dra. M* 
Fernanda Vega Berro, ACTUARIA ADJUNTA. 
Ultima Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 2466 Feb 12- Feb 25 


EDICTO 


Por disposición de la Sra Juez Letrado de 
Familia de 26* Turno, en autos caratulados: 
“ORTEGA, YENNY - RATIFICACIÓN 
DE TENENCIA”, IUE: 2-35997/2018, por 
Decreto N* 3971/2018, de fecha 06/09/2018, 
dar noticia personal al Sr. FEDERICO LOPEZ 
HERNANDEZ. 

Se deja constancia que la parte compareciente 
en el presente trámite es asistida por 
Defensoría de Oficio. Según lo dispuesto 
por la Ley 18078 y Resolución Nro. 5908 de 
la Dirección General del Diario Oficial se 
establece en su art. 1 de la Exoneración de 
tributos judiciales y profesionales, así como 
el precio que cobra la Dirección Nacional 
de Impresiones y Publicaciones oficiales 
por los edictos que se publican en el Diario 
Oficial, respecto alos juicios tramitados por los 
Consultorios Jurídicos gratuitos que atienden 
a poblaciones carenciadas en todo el territorio 
de la República, que sean gestionados por 
Instituciones sin fines de lucro. 

Y a los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. 

Montevideo, doce de Setiembre de 2018. 
Dra. M*? Fernanda Vega Berro, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 2890 Feb 15- Feb 28 


EDICTO 

Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 28% Turno, dictada en autos 
caratulados: “GOMEZ MARTINEZ, MILDRE 
C/ TAROCO RODRIGUEZ,GABRIEL Y 
OTRO -PENSION ALIMNETICIA-”, TUE 
2-37722/2018, se cita, llama y emplaza a 
YONATAN TAROCO BLANCO, a fin de 
que comparezca a deducir sus derechos en 
estos autos, por el término de 90 días, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio en caso de no comparecer, con quien 
se continuarán estos procedimientos. 

Se deja constancia de que el presente trámite es 


222 AVISOS 


N? 30.140 - febrero 25 de 2019 | DiarioOficia! 


patrocinado por Consultorio Jurídico Gratuito, 
ley 18.078. 


Montevideo, 18 de febrero de 2019 

LETICIA ADRIANA FEOLA LOPEZ, Actuario 
Adjunto, Actuario Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 3414 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


Por disposición de la Sra. Juez del Juzgado 
Letrado de Primera Instancia de Tercer Turno 
de Artigas, dictada en autos “RIBEIRO, MIRNA 
GISSEL S/ RATIFICACION DE TENENCIA” 
(LU.E. 461-909/2018), en los cuales se hace 
saber, que se emplaza al Sr. PABLO RAMON 
TENORIO cuyo domicilio se desconoce, a los 
efectos a que comparezca a estar a derecho en 
el proceso de Ratificación de Tenencia iniciado 
por la Sra. MIRNA GISSEL RIBEIRO, respecto 
a sus menores hijos PABLO NATHANAEL y 
YAMILA BELEN TENORIO RIBEIRO. 
Se deja constancia que el presente proceso es 
patrocinado por Defensoría de Oficio.- 
Artigas, 19 de diciembre de 2018.- CLAUDIA 
P. FAVALEDE SOUZA, Esc. Actuaria Adjunta. 
Ultima Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 2630 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE BELLA UNIÓN 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de 1* Turno de Bella Unión 
en autos caratulados: “GOMEZ FERREIRA, 
Ana - RATIFICACION DE TENENCIA”, 
TUE: 157-272/2018, se cita, llama y emplaza 
al Sr. RUBEN JOSE CERVINI FERNANDEZ, 
a estar a derecho en estos autos para que 
comparezcan dentro del término de sesenta 
(60) días a deducir en forma sus derechos. 
Bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Oficio. EN FE DE ELLO: De mandato judicial 
y a solicitud de la parte interesada se expide el 
presente que sello, signo y firmo en la ciudad 
de Bella Unión, el día veintitrés de agosto de 
dos mil dieciocho. Se deja constancia que la 
parte tramita con el Beneficio de Auxiliatoria 
de Pobreza, por lo que el presente edicto 
debe ser publicado bajo el amparo de la ley 
N? 18.078. Dr. Esc. Fabricio Bonilla, Actuario 
Adjunto. 

26) (Sin Costo) 10/p 3746 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Canelones de TERCER 
TURNO, en autos: “GOMEZ DELEDON, 
ANGELICA MARIBEL C/ COSTA PINTOS, 


MARCOSJAVIER -PENSIÓN ALIMENTICIA, 
TENENCIA Y VISITAS” LU.E. 459-156/2017 
se CITA, LLAMA y EMPLAZA a MARCOS 
JAVIER COSTA PINTOS para que comparezca 
ante esta Sede a deducir sus derechos dentro 
del término de 90 días, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor de Oficio. 

Canelones, 05 de diciembre de 2018 

Se deja expresa constancia de que el presente 
es un juicio patrocinado por defensoría de 
oficio. Dra. Ma. Valeria Martínez Zunino, 
Actuaria Adjunta. 

26) (Sin Costo) 10/p 3102 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ATLÁNTIDA 


EDICTO. 
Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 3* 
Turno de Atlántida Dra. lalisa briano, dictada en 
autos “MATIAS ACOSTA HECTOR AIMORE C/ 
MONTANI ADRIAN Y OTRA. IMPUGNACION 
DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION 
NATURAL” LU.E. 541-786/2018, se hace saber 
que por providencia N* 4916/2018 de fecha 24 
de diciembre de dos mil dieciocho se CITA, 
LLAMA Y EMPLAZA EL TRASLADO DE LA 
DEMANDA por el término de 60 días a ADRIAN 
ALEJANDRO MONTANT a estar a derecho en 
las presentes actuaciones, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio. 
Se deja constancia que el presente edicto es al 
amparo de lo previsto por el artículo 89 del CGP en 
la redacción dada por la Ley 19.090 y Ley 18.078.- 
(TRAMITE DE DEFENSORIA DE OFICIO) 
Atlántida, 05 de febrero de 2019 Dra. 
Mariannina Alvarez, ACTUARIA ADJUNTA. 
Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 4061 Feb 25- Mar 12 


EDICTO. 

Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 3* 
Turno de Atlántida Dra. lalisa briano, dictada en 
autos “MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA. 
RATIFICACIÓN DE TENENCIA” LU.E. 541- 
700/2018, se hace saber que por providencia N* 
4310/2018 de fecha 20 de noviembre de dos mil 
dieciocho se CITA, LLAMA Y EMPLAZA EL 
TRASLADO DE LA DEMANDA por el término 
de 90 días a ROBINSON GERMAN PEREIRA 
a estar a derecho en las presentes actuaciones, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor 
de Oficio. 

Se deja constancia que el presente edicto es al 
amparo de lo previsto por el artículo 89 del 
CGP en la redacción dada por la Ley 19.090 
y Ley 18.078.- 

(TRAMITE DE CONSULTORIO JURIDICO 
GRATUITO) 

Atlántida, 10 de diciembre de 2018.- Dra. 
Mariannina Alvarez, ACTUARIA ADJUNTA. 
26) (Sin Costo) 10/p 3050 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE LA 
STA 


Por disposición dela Sra. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Ciudad de la Costa de 2* Turno, 
dictada en autos: “GONZALEZ FORASTIERE, 
VANESSA LORENA C/ MURIAS, CAMILO 


JOSE. PENSIÓN ALIMENTICIA. TUE: 180- 
709/2017”, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al 
Sr. CAMILO JOSÉ MURIAS, por el término 
de noventa (90) días, a estar a derecho en estos 
autos, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio con quien se seguirán estos 
procedimientos. 

Ciudad de la Costa a los veintisiete días del 
mes de setiembre de dos mil dieciocho.- 

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL 
PRESENTE TRÁMITE ES PATROCINADO 
POR DEFENSORÍA PÚBLICA.- Esc. Andrea 
Prattes Diez, Actuaria Adjunta. 

26) (Sin Costo) 10/p 3749 Feb 22- Mar 11 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Ciudad de la Costa de 2* Turno, 
dictada en autos: “HERNANDEZ, MARIA 
KARINA. RATIFICACIÓN DETENENCIA. IUE: 
179-537/2018”, se CITA, LLAMA y EMPLAZA 
al Sr. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ, por el 
término de noventa (90) días, a estar a derecho en 
estos autos, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio con quien se seguirán estos 
procedimientos. 

Ciudad de la Costa a los dos días del mes de 
octubre de dos mil dieciocho.- 

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL 
PRESENTE TRÁMITE ES PATROCINADO 
POR DEFENSORÍA PÚBLICA.- Esc. Andrea 
Prattes Diez, Actuaria Adjunta. 

26) (Sin Costo) 10/p 3195 Feb 19- Mar 06 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de Primera 
Instancia de Ciudad de la Costa de 4* Turno, 
dictada en autos: “AMARAL, EDUARDO 
C/ ALVAREZ SALVAGNO, MACARENA. 
PERDIDA DE PATRIA POTESTAD. IUE: 180- 
517/2018”, se CITA, LLAMA y EMPLAZA a 
la Sra. MACARENA ALVAREZ SALVAGNO, 
por el término de sesenta (60) días, a estar a 
derecho en estos autos, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor de Oficio con quien 
se seguirán estos procedimientos. 

Ciudad de la Costa a los cuatro días del mes 
de diciembre de dos mil dieciocho.- Esc. Dra. 
SILVIA VENCE PERINL ACTUARIA. 

26) $ 8000 10/p 2973 Feb 14- Feb 27 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PANDO 


EDICTO: Por disposición del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia de 3% Turno de Pando, 
habiendo iniciado los autos caratulados: “DE 
DEBERNARDI YABEN, MAIRA ALEJANDRA 
C/ RODRIGUEZ, PAULO MARTIN - PÉRDIDA 
DE PATRIA POTESTAD”, Ficha 175-428/2018, 
se NOTIFICA a PAULO MARTIN RODRIGUEZ 
padre de la niña MILAGROS NICOLE 
RODRIGUEZ DE DEBERNARDI, por medio 
de edictos del inicio de las presentes actuaciones, 
por el término de 90 días, bajo apercibimiento 
en caso de no comparecer, de designársele 
defensor de oficio. 

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LEY 
18.078, SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS 
PRESENTES AUTOS TRAMITAN POR 
DEFENSORIA PUBLICA.- 

Pando, 27 de Setiembre de 2018. Carina 
Bercovich, Actuaria Adjunta. 

26) (Sin Costo) 10/p 3973 Feb 22- Mar 11 
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EDICTO: Por disposición del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia de 3* Turno de Pando, 
habiendo iniciado los autos caratulados: 
“CORREA RIVERO, JACQUELINE LETICIA 
C/BELLO, DIEGO SANTIAGO - PÉRDIDA DE 
PATRIA POTESTAD”, Ficha 175-821/2018, por 
auto N* 6887/2018 de fecha 20/12/2018 se CITA, 
Y EMPLAZA a DIEGO SANTIAGO BELLO, 
padre del menor DIEGO BENJAMIN BELLO 
CORREA, por el término legal de 90 días, 
para que comparezca a deducir en forma sus 
derechos, bajo apercibimiento, en caso de no 
comparecer, de designársele defensor de oficio. 
A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LEY 
18.078, SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS 
PRESENTES AUTOS TRAMITAN POR 
DEFENSORIA PUBLICA.- 

Pando, 12 de Febrero de 2019. Carina 
Bercovich, Actuaria Adjunta. 

26) (Sin Costo) 10/p 3880 Feb 22- Mar 11 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo 
de Quinto Turno, en autos caratulados: 
“NUNEZ IRIARTE, FLORENCIA YUDITH 
C/ GONZALEZ NICHE, FRANCISCO 
HERIBERTO. PENSION ALIMENTICIA. 
I.U.E. 468-634/2018”, se cita, llama y 
emplaza al Sr. FRANCISCO HERIBERTO 
GONZALEZ NICHE, para que comparezca en 
estos autos dentro del plazo de 90 días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán las actuaciones. 
Autos con auxiliatoria de pobreza. Melo, 11 
de diciembre de dos mil dieciocho. EN FE 
DE ELLO y de mandato judicial, expido el 
presente que firmo y sello en el lugar y fecha 
precedentemente indicados.- Esc. JORGE 
PABLO ROSAS, ACTUARIO ADJUNTO. 

26) (Sin Costo) 10/p 3597 Feb 20- Mar 07 


EDICT O: Por disposición dela Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Cerro Largo de Quinto Turno, 
en autos caratulados: “GONZALEZ NUÑEZ, 
FRANCISCO HERIBERTO. RATIFICACION 
DE TENENCIA. LU.E. 468-628/2018”, se cita, 
llama y emplaza a FRANCISCO HERIBERTO 
GONZALEZ NICHE, para que comparezca 
en estos autos dentro del plazo de 90 días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán las actuaciones. 
Autos con auxiliatoria de pobreza. Melo, 11 de 
diciembre de 2018. EN FE DE ELLO y de mandato 
judicial, expido el presente que firmo y sello en 
el lugar y fecha precedentemente indicados. Esc. 
JORGE PABLO ROSAS, ACTUARIO ADJUNTO. 
26) (Sin Costo) 10/p 3383 Feb 19- Mar 06 


EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo 
de Quinto Turno se hace saber que en autos 
caratulados: “CESPEDES ROSA, LARA JULIETA. 
RATIFICACIÓN DE TENENCIA” 1.U.E. 468- 
711/2018 se tramita la tenencia de la niña LARA 
JULIETA CESPEDES ROSA, por lo que se CITA 
y EMPLAZA a MATIAS ALAN CESPEDES 
SANCHEZ para que comparezca en estos autos 
en el plazo de 90 días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. Se deja constancia que 


la gestionante es patrocinada por Defensoría de 
Oficio (art. 89.2 del C.G.P. y Ley 18.078. Melo, 17 
de diciembre de dos mil dieciocho. Esc. JORGE 
PABLO ROSAS, ACTUARIO ADJUNTO. 
26) (Sin Costo) 10/p 2757 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INST ADERO O 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de Rosario 
de 2* turno, en autos: “BENTANCOR, Lilián C/ 
ACQUISTAPACE, Nicolás y OTRA.- PERDIDA 
DE PATRIA POTESTAD.- AUXILIATORIA DE 
POBREZA-” IUE 225-713/2018, por Decreto 
N? 5294/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, se 
CITA, LLAMA y EMPLAZA del Sr. NICOLAS 
ACQUISTAPACE Y JULLIA VIVIANA 
BENTANCOR, por el plazo de NOVENTA 
DIAS, a fin de que comparezcan aestar a derecho 
en los presentes autos bajo apercibimiento de 
designársele Defensor de Oficio.- 

Se concede el beneficio de Auxiliatoria de 
Pobreza para realizar las publicaciones legales 
para el presente proceso 

Rosario, 12 de setiembre de 2018.- ESC. 
DANIELA FONTANA MARFURT, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3384 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INST 


EDICTO 


Por disposición del la señora Juez Letrado 
de Primera Instancia de Segundo Turno de 
Flores, por Resolución N* 8923/2018 de fecha 
14 de diciembre cte. dictada en autos: “TRÍAS 
MÉNDEZ, Jonathan Yandel” Ratificación de 
Tenencia TUE 254-879/2018.- Se emplaza a estar 
a derecho en estos autos por el término de 90 
días a la señora Mariana TRÍAS MÉNDEZ,.- 
EN FE DE ELLO: Se expide el presente que 
sello y firmo en la ciudad de Trinidad, a los 
veinte días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho.- (Se deja constancia que la actora 
es asistida por Defensoría Pública) Dra. Ma. 
EUGENIA BIZIO, ACTUARIA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3777 Feb 21- Mar 08 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


DRA. ADRIANA NAVARRO, JUEZ LETRADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE TERCER 
TURNO DE MALDONADO, EN AUTOS 
CARATULADOS: “LEREU, MARIA CELIA 
REINA RATIFICACION DE TENENCIA 
TUE 285-1103/2018” HACE SABER QUE SE 


DISPUSO EMPLAZARA ESTAR A DERECHO 
EN ESTAS ACTUACIONES AL SR. HUGO 
RODRIGUEZ POR EL PLAZO DE 90 DIAS.- 
ESTANDO AL AMPARO DE LO DISPUESTO 
POR EL ART. 1? DE LA LEY 18.078.- 
MALDONADO, 01 DE FEBRERO DE 2019.- 
Nelson Richart, ACTUARIO. 

26) (Sin Costo) 10/p 2761 Feb 13- Feb 26 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE SAN CARLOS 


EDICTO. Por disposición de la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de San Carlos, dictada en autos caratulados: 
“ARIETA GONZALEZ, LETICIA PAOLA. 
RATIFICACIÓN DE TENENCIA. FA. 503- 
520/2018”, se cita y emplaza al SR. WALTER 
DANIEL BENITEZ SILVA, a estar a derecho 
en estos autos, por el término legal, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio, con quien se seguirán estas actuaciones. 
San Carlos, 12 de diciembre de 2018. 

Se deja constancia de la parte actora es 
patrocinada por Defensoría de Oficio. Esc. 
MARTA FERNANDEZ, ACTUARIA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3401 Feb 19- Mar 06 


EDICTO. Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Segundo Turno de 
San Carlos, dictada en autos caratulados: 
“VIDAL, MILTON DARIO Y FERNANDEZ, 
GRACIELA. RATIFICACIÓN DE TENENCIA. 
FA. 505-293/2018”, se cita y emplaza a los 
SRES. CLAUDIA ERIKA VIDAL DIAZ y 
CARLOS MAURICIO CAMARGO, a estar a 
derecho en estos autos, por el término legal. 
San Carlos, 24 de diciembre de 2018. ESC. 
VALERIA GUTIERREZ PERLA, ACTUARIA 
ADJUNTA. 

26) $ 6400 10/p 3274 Feb 18- Mar 01 


EDICTO. Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Segundo Turno de San 
Carlos, dictada en autos caratulados: “LUCERO 
VEGA, RUBEN HORACIO. RATIFICACIÓN 
DE TENENCIA. FA. 505-412/2018”, se cita 
y emplaza a la SRA. SILVANA INDIRA 
LUCERO SALABERRY, a estar a derecho en 
estos autos, por el plazo de noventa días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de 
Oficio con quien se seguirán estas actuaciones. 
San Carlos, 26 de noviembre de 2018. 
Se deja constancia que la parte actora es 
patrocinada por Defensoría de Oficio. Esc. 
MARTA FERNANDEZ, ACTUARIA. 

Ultima Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 2591 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CHUY 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de 2* Turno de Chuy, en 
autos caratulados: “MOLINA MARIA DEL 
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ROSARIO. RATIFICACIÓN DE TENENCIA” 
TUE 448-413/2018 se hace saber que por decreto 
N* 3782/2018 de fecha 11 de Diciembre de 
2018, se CITA, LLAMA Y EMPLAZA al Sr. 
WASHINGTON RICHARD BOBADILLA C.L 
N? 3.780.232-8, cuyo domicilio se desconoce, 
para que comparezca dentro del término de 
NOVENTA (90) días, a deducir en forma 
sus derechos ante esta Sede y en éstos 
autos, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor de Oficio, con quién se seguirán las 
actuaciones, en caso de incomparecencia. SE 
DEJA CONSTANCIA QUE LOS PESENTES 
SON PATROCINADOS POR DEFENSORIA 
DE OFICIO.- 

Chuy, 20 de Diciembre de 2018. 

EN FE DE ELLO EXPIDO EL PRESENTE 
QUE SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LUGAR 
Y FECHA INDICADO UT SUPRA. Esc. 
BERNARDO GLEIZER, ACTUARIO. 

26) (Sin Costo) 10/p 3432 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 
EMPLAZAMIENTO 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de lera. 
Instancia de San José de Segundo Turno, 
en autos caratulados: “DANOBEYTIA 
GONZALEZ, PAOLA LORELEY” 
RATIFICACIÓN DE TENENCIA - F.A. 370- 
594/2018, se hace saber que por Providencia 
N?. 5853 de fecha 13/12/2018, se EMPLAZA 
al Sr. Osvaldo Matías Gastón Rodríguez a 
comparecer, dentro del plazo de 90 días, bajo 
apercibimiento de designársele defensor de 
oficio.- 

Y alos efectos legales se hacen estas publicaciones. 
Tramite patrocinado por consultorio gratuito 
de San José, ley 18.078. 

San José, 17 de Diciembre de 2018 Esc. Adriana 
Bozzolasco, ACTUARIA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3042 Feb 15- Feb 28 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LIBERTAD 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de 1lera. Instancia de Libertad de 2do. Turno, 
en autos caratulados: “PEREZ. MARIANA C/ 
BORGES, MARCOS. PERDIDA DE PATRIA 
POTESTAD” IUE 530-714/2018, se hace saber 
que por auto N* 4277/2018 de fecha 12/10/2018 
se dispuso emplazar al Sr. MARCOS BORGES, 
C.I. 3,581.704-0, para que comparezca a deducir 
la actitud procesal que entienda pertinente en 
relación a la solicitud de pérdida de patria 
potestad, bajo apercibimiento de designarse 
defensor de oficio. A los efectos legales se 
hacen las presentes publicaciones. Se deja 
constancia que el presente trámite se concedió 
auxiliatoria de pobreza. De mandato judicial 
expido el presente en la ciudad de Libertad, 
departamento de San José, el día primero de 
febrero de dos mil diecinueve. Dra. Ma. Jimena 
Rodríguez, ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3784 Feb 21- Mar 08 


RATIFICACION DE TENENCIA 


EDICTO: Por disposición del Señor Juez 
de Primera Instancia de Libertad de 2do. 
Turno, en autos caratulados “TROCHE 
ALICIA RATIFICACION DE TENENCIA 
- TUE 530-641/2018”, se hace saber que por 
Auto No. 3818/2018 de fecha 19/9/2018, se 
dispuso emplazar al Sr. REYNALDO SOSA 
RAMOS por el termino legal, para que 
comparezca a deducir la actitud procesal que 
entienda pertinente en relación a la solicitud 
de ratificación de tenencia y auxiliatoria 
de pobreza solicitadas, de conformidad 
con lo previsto en el art. 404,2 cit., y bajo 
apercibimiento de designársele defensor 
de oficio. A los efectos legales se hacen las 
presentes publicaciones. Se deja constancia 

ue en el presente trámite se concedió 
AUXILIATORIA DE POBREZA. Libertad, 
diez de octubre de dos mil dieciocho. Dra. Ma. 
Jimena Rodríguez, ACTUARIA ADJUNTA. 
26) (Sin Costo) 10/p 3698 Feb 21- Mar 08 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de lera. Instancia de Libertad de 
2do. Turno, en autos caratulados: “EVA 
MARILYN ALCARRAZ C/ CARLOS 
DANIEL MOREIRA. PERDIDA DE 
PATRIA POTESTAD Y AUXILIATORIA 
DE POBREZA” TUE 530-512/2018, se hace 
saber que por auto N* 3173/2018 de fecha 
15/08/2018 se dispuso emplazar al Sr. 
CARLOS DANIEL MOREIRA, por el termino 
legal, para que comparezca a deducir la 
actitud procesal que entienda pertinente 
en relación a la solicitud de ratificación 
de tenencia y auxiliatoria de pobreza 
solicitadas, de conformidad con lo previsto 
por el art. 404.2 cit., y bajo apercibimiento de 
designársele defensor de oficio. A los efectos 
legales se hacen las presentes publicaciones. 
Se deja constancia que el presente tramite 
se concedió auxiliatoria de pobreza. De 
mandato judicial expido el presente en 
la ciudad de Libertad, departamento de 
San José, el día diez de octubre de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. Jimena Rodríguez, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3615 Feb 20- Mar 07 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de lera. Instancia de Libertad 
de 2do. Turno, en autos caratulados: 
“FONTORA, SONIA. RATIFICACION 
DE TENENCIA Y AUXILIATORIA DE 
POBREZA” IUE 530-743/2018, se hace 
saber que por auto N* 4421/2018 de fecha 
19/10/2018 se dispuso emplazar a el Sr. 
FERNANDO MARTINEZ CERUZZLI, por 
el termino legal, para que comparezca a 
deducir la actitud procesal que entienda 
pertinente en relación a la solicitud 
ratificación de tenencia y auxiliatoria 
de pobreza solicitadas, de conformidad 
con lo previsto por el art. 404.2 cit., y 
bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio. A los efectos legales 
se hacen las presentes publicaciones. Se 
deja constancia que el presente tramite 
se concedió auxiliatoria de pobreza. De 
mandato judicial expido el presente en la 
ciudad de Libertad, departamento de San 
José, el día trece de noviembre de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. JMENA RODRIGUEZ, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3537 Feb 20- Mar 07 


RATIFICACION DE TENENCIA 


CERTIFICO QUE: Por disposición del Señor 
Juez de Primera Instancia de Libertad de 
2do. Turno, en autos caratulados “FRANQUI 
LUCCHI EDUARDO. RATIFICACION DE 
TENENCIA Y AUXILIATORIA DE POBREZA 
- TUE 530-286/2018”, se hace saber que por Auto 
No. 1878/2018 de fecha 25/5/2018, se dispuso 
emplazar al Sra. Lourdes Ximena Sosa por el 
termino legal, para que comparezca a deducir 
la actitud procesal que entienda pertinente 
en relación a la solicitud de ratificación de 
tenencia y auxiliatoria de pobreza solicitadas, 
de conformidad con lo previsto en el art. 404,2 
cit., y bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio. A los efectos legales se 
hacen las presentes publicaciones. Se deja 
constancia que en el presente trámite se 
concedió AUXILIATORIA DE POBREZA. 
Libertad, cinco de setiembre de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. Jimena Rodríguez, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3536 Feb 20- Mar 07 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de lera. Instancia de Libertad 
de 2do. Turno, en autos caratulados: 
“PEDREIRA GONZALEZ, ANDREA. 
RATIFICACION DE TENENCIA Y 
AUXILIATORIA DE POBREZA” IUE 530- 
795/2018, se hace saber que por auto N* 
4742/2018 de fecha 6/11/2018 se dispuso 
emplazar al Sr. BRAIAN ENRIQUE 
DORREGO, por el termino legal, para que 
comparezca a deducir la actitud procesal 
que entienda pertinente en relación a la 
solicitud de ratificación de tenencia y 
auxiliatoria de pobreza solicitadas, de 
conformidad con lo previsto por el art. 404.2 
cit., y bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio. A los efectos legales 
se hacen las presentes publicaciones. Se 
deja constancia que el presente tramite 
se concedió auxiliatoria de pobreza. De 
mandato judicial expido el presente en la 
ciudad de Libertad, departamento de San 
José, el día seis de diciembre de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. Jimena Rodríguez, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3488 Feb 19- Mar 06 
EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letrado 
de lera. Instancia de Libertad de 2do. Turno 
en autos caratulados: “BENTANCUR 
VICENTE NELSON. RATIFICACION 
DE TENENCIA Y AUXILIATORIA DE 
POBREZA” IUE 530-522/2018, se hace saber 
que por auto N* 3192/2018 de fecha 16/08/2018 
se dispuso emplazar al Sra. SUSANA 
LORENA AGUIRRE, por el termino legal, 
para que comparezca a deducir la actitud 
procesal que entienda pertinente en relación 
a la solicitud de ratificación de tenencia 
y auxiliatoria de pobreza solicitadas, de 
conformidad con lo previsto por el art. 404.2 
cit., y bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio. A los efectos legales 
se hacen las presentes publicaciones. Se 
deja constancia que el presente tramite 
se concedió auxiliatoria de pobreza. De 
mandato judicial expido el presente en 
la ciudad de Libertad, departamento de 
San José, el día diez de octubre de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. Jimena Rodríguez, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3448 Feb 19- Mar 06 
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RATIFICACION DE TENENCIA 


EDICTO: Por disposición del Señor Juez 
de Primera Instancia de Libertad de 2do. 
Turno, en autos caratulados “ALVARADO 
ANA MARIA C/ PENA LEONARDO 
MARCELO RATIFICACION DE TENECIA 
Y AUXILIATORIA DE POBREZA - IUE 
530-579/2017”, se hace saber que por 
Auto No. 3603/2017 de fecha 25/10/2017, 
se dispuso emplazar al Sr. LEONARDO 
MARCELO PENA por el termino legal, 
para que comparezca a deducir la actitud 
procesal que entienda pertinente en relación 
a la solicitud de ratificación de tenencia 
y auxiliatoria de pobreza solicitadas, de 
conformidad con lo previsto en el art. 404,2 
cit., y bajo apercibimiento de designarle 
defensor de oficio. A los efectos legales se 
hacen las presentes publicaciones. Se deja 
constancia que en el presente trámite se 
concedió AUXILIATORIA DE POBREZA. 
Libertad, catorce de junio de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. Jimena Rodríguez, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3400 Feb 19- Mar 06 


EDICTO: Por disposición del Sr. Juez 
Letrado de lera. Instancia de Libertad 
de 2do. Turno, en autos caratulados: 
“DOMINGUEZ VIERA MARIANA. 
RATIFICACION DE TENENCIA Y 
AUXILIATORIA DE POBREZA” IUE 530- 
518/2018, se hace saber que por auto N* 
3183/2018 de fecha 15/08/2018 se dispuso 
emplazar al Sra. JENIFER HERNANDEZ 
FERNANDEZ, por el termino legal, para 
que comparezca a deducir la actitud 
procesal que entienda pertinente en relación 
a la solicitud de ratificación de tenencia 
y auxiliatoria de pobreza solicitadas, de 
conformidad con lo previsto por el art. 404.2 
cit., y bajo apercibimiento de designársele 
defensor de oficio. A los efectos legales 
se hacen las presentes publicaciones. Se 
deja constancia que el presente tramite 
se concedió auxiliatoria de pobreza. De 
mandato judicial expido el presente en 
la ciudad de Libertad, departamento de 
San José, el día diez de octubre de dos mil 
dieciocho. Dra. Ma. Jimena Rodríguez, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

26) (Sin Costo) 10/p 3398 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE DOLORES 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Dolores de 1* turno, se 
cita, llama y emplaza a: WALTER GUSTAVO 
PINTOS, para que comparezca ante este 
Juzgado a estar a derecho, en los autos 
caratulados: “OLASCOAGA ALVAREZ, 
MONICA JANET C/ PINTOS, WALTER 
GUSTAVO. Pérdida de patria potestad”. IUE 
382-360/2018, dentro del término de 90 días, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor 


de Oficio, con quien se continuarán estas 
actuaciones. 
A los efectos legales se hacen estas 
publicaciones. 
Se deja constancia que la gestionante es asistida 
por Defensoria de oficio de esta ciudad, art 89 
inc. 2* del C.G.P. 
Dolores, 19 de diciembre de 2018. Esc. 
Bruno LORENZELLI LUCAS, ACTUARIO 
ADJUNTO. . 

Ultima Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 2603 Feb 12- Feb 25 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA 


EDICTO 


Por disposición de la Sra. Juez Letrado 
de Primera Instancia de Tacuarembó de 
2* Turno, dictada en autos “BORGEAUD 
FERREIRA DOLLY por la niña ALFONSINA 
- RATIFICACIÓN DE TENENCIA” IUE 
396-594/2016 SE CITA Y EMPLAZA a 
ESTAR A DERECHO por el término de 
noventa días a DOLLY BORGEAUD 
FERREIRA, para que comparezca a estar 
a DERECHO, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor de Oficio con 
quien se seguirán los procedimientos. 
Tacuarembó, 12 de febrero de 2019. Se deja 
constancia que se ha dispuesto el beneficio 
de AUXILIATORIA DE POBREZA para 
gozar en esta litis. EN FE DE ELLO, siento 
el presente, que sello y firmo en la Ciudad 
de Tacuarembó, el 12 de febrero de dos 
mil diecinueve. Esc. PABLO CARABALLO 
LEMAS, ACTUARIO. 

26) (Sin Costo) 10/p 3240 Feb 18- Mar 01 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE PASO DE LOS TOROS 


EDICTO 


La Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de 
Paso de los Toros de Segundo Turno, en los 
autos caratulados: “FABRÓ PRESA, MARÍA 
BERNARDETTE POR LA ADOLESCENTE 
MELINA ACOSTA FABRÓ. AUTORIZACIÓN 
PARA VIAJAR” IUE 618-409/2018, dispuso 
emplazar al padre de la menor Melina Acosta 
Fabró, el señor Maier Sebastián Acosta Albano, 
a que comparezca por el término de 90 días 
ante este Juzgado a deducir en forma sus 
derechos, bajo apercibimiento de designarse 
Defensor de Oficio. Y a los efectos legales se 
hacen estas publicaciones. Trámite realizado 
por Defensoría Pública. Paso de los Toros, 
veinte de noviembre de dos mil dieciocho. ESC. 
MARIELA BALSERINI PEREDA, ACTUARIA. 

Primera Publicación 
26) (Sin Costo) 10/p 4070 Feb 25- Mar 12 


anos 


MNTTCITE DE ANNA E 
FINANZAS 


DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ADUANAS 


Montevideo 20 de Febrero de 2015 

VISTO: Las presentes actuaciones venidas a 
consideración de esta Dirección Nacional, con 
relación a la ejecución de la garantía ofrecida 
por Claudia Barrel, en ocasión del ingreso de 
sus efectos personales, al amparo del Decreto 
572/1994; 

RESULTANDO: D) que la citada constituyo 
garantía, para asegurar el despacho de la 
mercadería, con un pago en efectivo depositado 
en el Banco de la República Oriental del 
Uruguay por un monto de U$S 50 (dólares 
americanos cincuenta), 

CONSIDERANDO: l) que la Administración de 
Aduana de Montevideo, eleva los antecedentes 
en los que se tramito la ejecución de garantía, 
referencia 27; 

ATENTO: alo expuesto precedentemente, y a lo 
dispuesto por los arts. 1 y 2 del Decreto-Ley 15691 
de 7 de diciembre de 1984 (Código Aduanero 
Uruguayo), y la reglamentación vigente; la 

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
RESUELVE: 

1.- Declarar que Claudia Barrel, adeuda la 
suma de U$S 50 (dólares americanos cincuenta) 
por tributos, debido a la no regularización del 
ingreso de los efectos personales y del hogar 
en el presente expediente. 

2.- Intimase a Claudia Barrel, para que dentro 
del plazo de diez (10) días a contar del siguiente 
a la notificación, proceda a abonar los tributos 
que se determinan en la presente resolución, 
bajo apercibimiento de que si no se abonaren 
se procederá a la ejecución de la garantía 
oportunamente ofrecida dichos efectos. 

3.- Para su notificación, remítase el presente 
la Administración de Aduana de Montevideo. 
4.- De no efectuarse el pago intimado, 
procédase a continuar con la ejecución de la 
garantía ofrecida en efectivo depositada en el 
Banco de la República Oriental del Uruguay 
luciente en el presente. 


Única Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 3930 Feb 25- Feb 25 
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: 
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Se 


Dirección de Dominio/ 
Uniform Resource Locator 


promo. verajohn.com 


7 [www.elcasinocaribe.com 


somospokerycasino.com 


joycasino.com 


www.mummysgold.com 


14|www.vbet.com 


www.bronzecasino.com 


www.ts-casinoclub.com 


promos.sportium.es 
promociones.todoslots.es 


www.vivelasuerte.es 


promotions.paddypower.com 


free-cash.dg668.club 


www.12betng.com 


37 
38 
39 


[37] ino. 
|38]www.casinogranmadrid.es | 
39|wwwlottomatica.it | 18540133 
190.93.223.195 
83.140.243.96 


140|delrionline.com 
casinomagic.com.ar 
Pokerstarts.es 


RRA RRA! 


MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGIA Y MINERÍA 


DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA 
Y GEOLOGÍA - DINAMIGE 


EDICTO. Por Resolución del Poder Ejecutivo 
en ejercicio de Atribuciones Delegadas de fecha 
07/01/2019, en el asunto 2851/2014, se estableció 
Servidumbre Minera de Ocupación, a favor de 


La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas confiere vista a los interesados de las siguientes 
Direcciones de Dominio/Uniform Resource Locator (URL): 


52.17.1.137, 95.131.238.50, 52.17.96.76, 95.131.238.46, 


[8 [www.47millones.com 198.38.86.80 
[9 [www.bodog.com | 190.94.183.162 
54.209.67.63, 54.209.233.86 

IZ E ERITA 


104.31.84.236, 104.31.85.236 
104.27.178.254, 104.27.179.254. 


46.16.247.215 
A |s-- 82.223.823 
[21 [static.williamhilL.es 54.230.80.196, 54.230.80.125, 54.230.80.40, 54.230.80.218 
|. 82231332 


104.20,224.75, 104.20.225.75 
104.16.12.16 300, 104.16.13.16 
| 8402025 


OOOO 85.62.2377] 


www.webet779.com 35.241.6.126 


, de las actuaciones administrativas del expediente 105/2019, previo a resolver el bloqueo 
previsto en el artículo 3% del Decreto del Poder Ejecutivo Número 366/2017 de fecha 21 de 
diciembre de 2017. Se hace saber que el expediente se encuentra a disposición por el término 
de 10 días hábiles en la Secretaría General de esta Dirección, situada en la calle Cerrito 220, 
en el horario 9:30 a 15:30 horas. 


IP 


108.161.188.196 


52.17.190.213, 95.131.238.61 


174.142.88.204 

104.20.64.175, 104.20.65.175 
185.31.220.142 

104.16.93.150, 104.16.94.150, 104.16.92.150, 
104.16.95.150, 104.16.96.150 


104.17.111.85, 104.17.107.85, 104.17.110.85, 
104.17.108.85, 104.17,109.85 
104.16.175.24, 104.16.174.24, 104.16.176.24, 
104.16.173.24, 104.16.172.24 

82.223.8.233 

82.223.133.225 

185.93.18.19 


84.20,202.54 


185.62.237.76 


104.27.189.168, 104.27.188.168 


54.246.99.175 


Última Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3568 Feb 21- Feb 28 


REWILCOR S.A. La Servidumbre Minera de 
Ocupación comprende una superficie de 85 
hás. 1284 nY afectando los predios padrones 
N? 1569 (p) y 18593 ubicado todos en la 14a 
Sección Catastral del Departamento Colonia. 
Ing. Agrim. Carlos Nolfi 

Area Minería 

Encargado. 


Última Publicación 
27) $ 2292 3/p 3626 Feb 21- Feb 25 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS 


Senco de Datos 


impo.com.uy/bases 
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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - BCU 


Sr, Daniel Bruno 


NOTIFICACIÓN 
RR-SSF-2019-136 


i |] Se pone en su conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros, con fecha 19de 
y] febrero de 2019 adoptó la Resolución N* RR-SSF-2919-138 cuya parte dispositiva se transcribe a 


E continuación: 


"1. Sancionar al Sr. Daniel Bruno con una multa de Ul 150000 (ciento cincuenta mil unidades 
y] indexadas) por incumplir el artículo 125.11 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
¡ |] del Sistema Financiero. 


2 Notificar al interesado." 


Expediente N* 2017/02514 


SE 


% 


Se cita a la empresa que se detalla a 
continuación, para dar VISTA por DEUDA 
MUTUAL recaída en el respectivo 
expediente, quién deberá presentarse en 
Montevideo, calle Colonia 1851 Planta 
Baja. Edificio Sede - Sección Cálculo 
de Deuda; dentro del plazo de 10 días 
hábiles a partir de la última fecha de 
esta publicación, bajo apercibimiento de 
conferirle vista y promoverse las acciones 
pertinentes.- 
N* Empresa, Nombre, N* Expediente, Monto; 
5.638.412, RUIZ MIRAZO CLAUDIA 
VIRGINIA, 2017-28-1-112821, $ 30.781,17. 
Gerencia Prestaciones Económicas. 

Ultima Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3551 Feb 21- Feb 25 


Banco Central del Uruguay 


Primera Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3894 Feb 25- Feb 


Se cita a las empresas que se detallan a 
continuación, para dar VISTA por MULTA 
a EMPRESA recaídas en los respectivos 
expedientes, quienes deberán presentarse en 
Montevideo, calle Colonia 1851 Planta Baja. 
Edificio Sede- Sección Cálculo de Deuda; dentro 
del plazo de 10 días hábiles a partir de la última 
fecha de esta publicación, bajo apercibimiento 
de darles la vista correspondiente y promoverse 
las acciones pertinentes.- 

N* Empresa, Nombre, N* Expediente, Monto; 
1.897.868, TIEMPOST URUGUAY S.A.,, 2018- 
28-1-155127, $ 36.282,00; ) 
719.293, DEUS COUDET DEBORAH MARÍA, 
2018-28-1-166027, $ 7.792,59; 

6.464.994, CARDOZO GARES GUSTAVO 
DANTEL, 2018-28-1-173330, $ 2.000,00; 
6.380.520, DEFLERE SRL, 2018-28-1-173767, 
$ 8.496,5; 

4.721.803, MABEMOL S.A., 2018-28-1-174875, 
$ 6.982,8; 


6.486.832, CROCAMO ALBERTONI 
ADRIANA NIDIA, 2018-28-1-175277, $ 390,9. 
Gerencia Prestaciones Económicas. 

Ultima Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3550 Feb 21- Feb 25 


SS 


Se notifica al beneficiario que se detalla a 
continuación, la Resolución denegatoria recaída 
en su solicitud de Jubilación que se indica: 
CI. 4.007.356-6, Nombre Rosario Bell Chiesa, 
Resol. DP4/2019, de fecha 02/01/2019 
Expediente: 2014-28-1-064112 

Unidad de Atención Genérica Ciudad del Plata 
Depto. de San José. 


Última Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3548 Feb 21- Feb 25 


Se cita a la empresa que se detalla a continuación, 
para dar VISTA por MULTA a EMPRESA recaída 
en el respectivo expediente, quién deberá 
presentarse en Montevideo, calle Colonia 1851 
Planta Baja. Edificio Sede- Sección Cálculo de 
Deuda; dentro del plazo de 10 días hábiles a 
partir de la última fecha de esta publicación, bajo 
apercibimiento de darle la vista correspondiente 
y promoverse las acciones pertinentes.- 
N* Empresa, Nombre, N* Expediente, Monto; 
V 2.400.022, EVERFIT S.A., 2018-28-1-081806, 
UR 10. 
Gerencia Prestaciones Económicas. 

Ultima Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3547 Feb 21- Feb 25 


SY SScisi 


Se confiere vista al beneficiario que se detalla a 
continuación de que, de acuerdo con el resultado 
de las actuaciones cumplidas en su solicitud 
del subsidio que se indica, no se cumplen las 
exigencias legales para configurar el derecho 
a la prestación, por lo que se dictará proyecto 
de resolución denegatoria. El monto del cobro 
indebido generado, deberá ser reintegrado al BPS. 
C.I., Nombre, Expediente, Subsidio; 
4.027.578-4, SANDRA JAQUELIN 
TECHERA VELAZQUEZ, 2018-28-1-102497, 
HABERES SUCESORIOS CONSTRUCCION, 
Gerencia de Sector Trámites de Actividad. 

Ultima Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3546 Feb 21- Feb 25 
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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 
UDELAR 


1836 
UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO 
Sección Aspirantías 
CARTELERA 001/19 


LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UN ORDEN DE 
PRELACIÓN PARA INICIAR FORMACION 
DOCENTE (OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 
DE PROFESOR ADSCRIPTO) PARA LOS 
INSTITUTOS - GRUPOS DOCENTES - 
CENTROS DE: DERECHO INFORMÁTICO, 
DERECHO CIVIL I-IV, DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO, NOCIONES 
FUNDAMENTALES DE DERECHO 
PRIVADO, TEORÍA E HISTORIA DE LA 
TRADUCCIÓN, DERECHOS HUMANOS, 
DERECHO NOTARIAL, DERECHO 
REGISTRAL, DERECHO TRIBUTARIO, 
TECNICA NOTARIAL Il, TECNICA 
NOTARIAL H, TECNICA NOTARIAL Ill, 
TECNICA NOTARIAL IV Y CLÍNICA, 
CONSULTORÍA Y ASESORIA NOTARIAL 
PARA SEDE CENTRAL Y CENUR LITORAL 
NORTE - SALTO. 
(Resolución N* 94 del Consejo de fecha 
19/12/2018- Exp. 050050-001292-18) 
APERTURA DE INSCRIPCIONES: LUNES 11 
DE MARZO DE 2019. 
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 
INSCRIPCIONES: LUNES 13 DE MAYO DE 
2019 - 14 horas ' - 
LUGAR DE PRESENTACION: SECCIÓN 
ASPIRANTIAS de la FACULTAD DE 
DERECHO, Edificio Anexo, Colonia 
1801, Entrepiso oficina 1-05, Montevideo 
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, 
en DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS de CENUR LITORAL NORTE 
- Sede Salto, Avda. Rivera 1350 en el horario 
de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas, y 
en DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS de CURE - SEDE MALDONADO 
en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 
13:00 horas. 
REQUISITOS: página Web - https://www.fder. 
edu.uy/aspirantias (Llamados). 

tínica Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 3868 Feb 25- Feb 25 


CENTRO DE POSGRADO 
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALISTAS. 


Por resolución N* 15 del Consejo Directivo 
Central de la Universidad de la República 
de fecha 02 de octubre de 2018, se aprueba 
la modificación al Reglamento del Programa 
de Especialidades, Capítulo I: DE LOS 
REQUISITOS DE INGRESO, Artículo 1 y 
Capítulo 1H: APROBACIÓN DE CURSOS Y 
EXAMENES, II1.1. De la asistencia, Artículo 
8, así como la incorporación del Capítulo V: 
DISPOSICIONES FINALES, artículos 23 y 24, 
de acuerdo a la publicación parcial de dicho 
Reglamento y texto definitivo que se transcribe 
a continuación: 


REGLAMENTO DEL PROGRAMA 
ESPECIALIDADES 
CAPITULO I: DE LOS REQUISITOS DE 
INGRESO. 
ART. 1: Podrán ingresar a la Especialidad: Los 
requisitos para ingresar a las Especialidades 
dependerán de los Programas específicos 
y sus objetivos, o sea si es una formación 
en un campo específico de la disciplina o 
interdisciplinaria. Cada Programa deberá en 
consecuencia, especificar estos requisitos. 
CAPITULO !II: APROBACIÓN DE CURSOS 
Y EXAMENES. 
111.1. De la asistencia. 
ART. 8: El estudiante deberá completar una 
asistencia Obligatoria mínima del 90% de horas 
de las actividades planificadas para aquellas 
asignaturas de 15 o más horas presenciales. 
En caso de no cumplir los mínimos exigidos, 
no tendrá derecho a rendir examen, debiendo 
recursar la asignatura. 
CAPITULO V: DISPOSICIONES FINALES. 
ART. 23. A efectos de este Reglamento, se 
consideran equivalentes las denominaciones 
curso, asignatura o materia. 
ART. 24. Aquello no previsto en esta 
reglamentación se regirá según lo establecido 
en el Reglamento General de las Carreras de 
Posgrado (C.F., res. N* 78 del 21-12-2016 y 
C.D.C., res. N* 25 del 20-02-2018). 

Unica Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 3949 Feb 25- Feb 25 


Montevideo - Urugua: 
LLAMADO A CONCURSO de ASCENSO 


(Entre los funcionarios de la Universidad 
de la República que revistan en efectividad 
cargos de las carreras de Servicios Generales 
y Servicios Generales Calificados, grado 7 del 
Escalafón F, con una antigúedad mínima de 
2 años en el cargo a la fecha de cierre de la 
inscripción por internet). 

Por resolución de la Dirección del Hospital 
de Clínicas, se llama a Concurso Cerrado, 
de Antecedentes y Pruebas para cargos en 
el Hospital de Clínicas, de carácter titular y 
la formación de un cuadro con vigencia de 
3 años para: ) 
SERVICIOS GENERALES_JEFE SECCION 
(Esc. F, Gdo. 9, 36 horas semanales). 
PERIODO DE INSCRIPCIONES: Desde las 
ocho horas del día 25 de Febrero de 2019 hasta 
las doce horas del día 18 de Marzo de 2019.- 
REQUISITOS (original y fotocopia): 

* Cédula de Identidad 

Carpeta conteniendo: 

* Relación de antecedentes (Currículum Vitae) 
* Formulario “Constancia para Concursos” 

* Formulario “Informe evaluatorio del 
desempeño” 

* Documentos probatorios. 


Las inscripciones se realizaran exclusivamente 
en la página 
www.concursos.udelar.edu.uy 
El de 19 de marzo de 2019, quienes hayan 
realizado la inscripción a través de la página, 
deberán consultar en la página la fecha y hora 
en la que deberán presentar la documentación 
establecida en las bases.- 
Quienes no reúnan la totalidad de los 
documentos probatorios de los requisitos, 
serán eliminados de la nómina de inscriptos.- 
Al registrar su inscripción, el postulante acepta 
los términos y condiciones establecidos en las 
Bases del presente llamado, 

Unica Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 3921 Feb 25- Feb 25 


SERES 


ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 


CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA 
ROSSELL - CHPR 


“Se notifica que, La Gerencia de RRHH 
de ASSE, Resuelve: Aceptáse la renuncia 
presentada por María Laura Fabrucini 
Sarmiento, c.i. 3.825.972-8, Correlativo 5102, 
a partir del 27 de Diciembre de 2018, según 
Res. 6874/2018”. , 

Unica Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 3884 Feb 25- Feb 25 


a 
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HOSPITAL ESPAÑOL “JUAN JOSÉ CROTTOGGINI” 


ES 
AS 
A SN SS 

S 


ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
U.E. 076 - HOSPITAL ESPAÑOL- 
“LLAMADO A ASPIRANTES PARA INTEGRAR EL CUADRO DE SUPLENTES” 


De acurdo con la Resolución del Directorio de A.S.S.E. N* 4092 de la fecha 31/12/2010, se | 
¡ llama a todos los interesados a inscribirse en el LLAMADO A ASPIRANTES para integrar los ¿ 
¡ CUADROS DE SUPLENTES de A.S.SE., al amparo del art. 410 De la ley N* 16170 de fecha 28 ¡ 
: de diciembre de 1990 en la redacción dada en el art. 263 de la Ley N* 18.834 de fecha 04 de ¡ 


¡ noviembre de 2011, para la siguiente función en el Servicio de Emergencia: 


¡ - Médicos Especialistas 


| Los interesados deberán concurrir a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Español, | 
Ñ sito en la calle Av. Garibaldi 1729, de lunes a viernes en el horario 09:00 a 13:00 horas, desde Ñ 


¡ el día 25/02/19 al 11/03/19 
¡ Requisitos: Ser ciudadano/a Natural o Legal 


¡ -Título de Médico Internista o Emergentólogo o Cardiólogo o Intensivista o Médico de | 


¡ Medicina Familiar y Comunitaria registrado y habilitado en el M.S.P. 


| -Currículum Vitae con documentación probatoria (méritos y antecedentes). 
¡ Acreditar inscripción vigente en el Colegio Médico del Uruguay. (Ley N 18.591 — Art. 2) 


¡ No tener antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier Entidad Pública y ¡ 


¡ que revistan gravedad.- 


¡ Se valorará: Escolaridad, Capacitación complementaria, Antigúedad en la función y calificada. ¿ 


| Inscripción: presentar original y fotocopia de: 
¡ Cédula de Identidad, Credencial Cívica 
¡ Título, registrados y habilitados en el M.S.P 


¡ La integración y actuación del Tribunal: Se realizará atento a lo establecido en los Art. 7%, y 92 | 
i del Decreto N* 197/006 de fecha 22 de Junio de 2006. El tribunal podrá solicitar los originales : 


: de la documentación probatoria.- 


¡ Los Médicos que ingresen deberán utilizar obligatoriamente los sistemas infrmáticos de ¡ 


¡ A.S.S.E. en el desempeño de su función 
| Montevideo, febrero 2019. 


o NS 

AN S N 
AS 
NS 


ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
U.E. 076- HOSPITAL ESPAÑOL 
“REGISTRO DE ASPIRANTES” 


¡ Se convoca a Médicos Especialistas para desempeñar la función en el Servicio de Emergencia, | 
¡ enel régimen dispuesto por el Artículo 256 de la Ley N* 18.834 del 04 de noviembre de 2011. La ¡ 
: selección y ordenamiento se realizará mediante el procedimiento de Méritos y Antecedentes. : 
¡ Los interesados deberán concurrir a la Oficina de Personal del Hospital Español, sito en la ¡ 
¡ calle Av. Garibaldi 1729, en el horario de 09:00 a 13:00 horas desde el día 25/02/19 al 11/03/19 | 


¡ inclusive.- 
¡ Requisitos: Ser ciudadano/a Natural o Legal. 


¡ Título de Médico Internista o Emergentólogo o Cardiólogo o Intensivista o Médico de Medicina | 


¡ Familiar y Comunitaria registrado y habilitado en el M.S.P. 
¡ Currículum Vitae con documentación probatoria (méritos y antecedentes). 


¡ No tener antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier Entidad Pública y que ¡ 


¡ revistan gravedad. 
¿ Acreditar inscripción en el Colegio Médico del Uruguay (Ley N 18.591 — Art. 2). 


¡ Se valorará: Escolaridad, Capacitación complementaria, antigúedad en la función y calificada. * 


| Inscripción: Presentar original y fotocopia de: 
; Cédula de Identidad, Credencial Cívica. 
¡ Título registrado y habilitado por M.S.P. 


| La integración y actuación del Tribunal: Se realizará atento a lo establecido en los Art. 7?, y 92 | 
¡ del Decreto N* 197/006 de fecha 22 de Junio de 2006. El tribunal podrá solicitar los originales + 


: de la documentación probatoria.- 


¡ Los médicos que ingresen deberán utilizar obligatoriamente los sistemas informáticos de ; 


¡ ASSE en el desempeño de su función. 
| Montevideo, febrero 2019. 


Única Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 4092 Feb 25- Feb 25 + 


Única Publicación 
27) (Cta. Cte.) 1/p 4091 Feb 25- Feb 25 


INSTITUTO NACIONAL DE 
INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE 


S 


NTRA IS 
A SS 


“Destitúyase al funcionario Sr. Nelben Daniel 
Cor Perez, titular C.I: 3,.452.516-7, por concepto 
de acumulación de faltas injustificadas 
dispuesto por resolución N* 054/019 del 
Directorio de INISA.”. 

Primera Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 3960 Feb 25- Feb 27 


A 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 


EDICTOS 


Por disposición del Sr. Juez Letrado de 
Primera Instancia de Familia de 3* Turno, 
en autos caratulados “FREIRE, CARLOS 
- RECONOCIMIENTO Y DISOLUCION 
JUDICIAL DE UNION CONCUBINARIA” 
TUE 2-22441/2018, SE HACE SABER QUE: 
por auto N* 3534/2018 de fecha 25/07/2018, 
se dispuso dar noticia a la Sra. ALBA IRENE 
GOMEZ de las presentes actuaciones. Y a los 
efectos legales se hacen estas publicaciones. 
Se deja constancia que es de aplicación la Ley 
18.078.- 

Montevideo, 19 de setiembre de 2018. 
Esc. PATRICIA GONGCALVES FLORES, 
ACTUARIA. 

27) (Sin Costo) 10/p 3208 Feb 19- Mar 06 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL 


EDICTO: En autos caratulados “CASMU c/ 
MERA POZZI, RAMON JOSE - EJECUCION 
DE SENTENCIA” Ficha IUE 24-8/2013, se hace 
saber que por Resolución número 3452/2018 
del siete de diciembre del dos mil dieciocho, 
la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de 32 Turno dispuso se notifique a Patricia 
Fátima Mera Scavone, Ramón Hugo Mera 
Scavone, Gonzalo Juan Mera Scavone y Miguel 
Ebers Mera Scavone (sucesores de la Sra. María 
Luisa Silvia Scavone), por el término legal, 
el Decreto número 2385/2018 del catorce de 
setiembre de dos mil dieciocho el que dispuso 
“Decretase la venta en pública subasta de la 
mitad indivisa del inmueble embargado a fs. 
17, en pesos uruguayos, sin base y al mejor 
postor. Designase martillero a Gustavo Luján 
Ventura, cuya aceptación del cargo luce a fs. 
69. Cométase la diligencia a la Sra. Alguacil 
correspondiente, con quien el rematador 
designado deberá convenir día, hora y lugar 
en que se efectuará la subasta. (art. 387.5) 
Expídase edictos en los términos dispuestos 
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por el art. 387 del CGP, déjese constancia en 
el Edicto de las precisiones y prevenciones 
efectuadas por la Oficina Actuaria en el 
expediente. El mejor postor deberá consignar 
el 30% de su oferta en carácter de seña en el 
acto de serle aceptada. Notifíquese a domicilio 
a las partes y a la Sra. María Luisa Silvia 
Scavone por tratarse de un bien de naturaleza 
ganancial” Montevideo, doce de febrero de dos 
mil diecinueve. Esc. GABRIELA DI MATTEO, 
ACTUARIA ADJUNTA. 

Primera Publicación 
27) $ 24830 10/p 4127 Feb 25- Mar 12 


CORTE ELECTORAL - CE 


COMUNICADO DE PRENSA 

La Corte Electoral pone en conocimiento 
de la ciudadanía que reconoció a un grupo 
de ciudadanos como partido político, 
concediéndole el lema “PARTIDO DIGITAL” 
para todos los actos y procedimientos 
electorales, con los derechos, obligaciones y 
limitaciones que establece la Constitución de la 
República y las leyes, sujeto a las condiciones 
de existencia que se derivan de la legislación. 
Hasta la celebración de las próximas elecciones 
internas, las autoridades provisoras serán 
Presidente: Justin Graside Vera C.C. RAB 
27326, Vicepresidente: María Pía Alonso Ribas 
C.C. AZA 45360, Secretario: Alejandro Ferrer 
Ripa C.C. BOB 25257, Tesorero: Pedro Nicolás 
Lamas Miraldi C.C. BLB 42022, Vocales: 
Florencia Montibeller Martinez C.C. RDE 
17750, Ariel Andrés Guevara Dorado C.C. BCB 
62643 y Leonardo Julio Giovanetti de Fuentes 
C.C. BCC 15750. 
La representación del Partido la invisten en 
forma indistinta, los señores Maria Pía Alonso 
Ribas, Justin Graside Vera, Alejandro Ferrer 
Ripa y Leonardo julio Giovanetti de Fuentes. 
El domicilio legal es Prudencio Vázquez y 
Vega 1064, apto 101, Montevideo, y el correo 
electrónico contactoGpartidodigital.org.uy 
Montevideo, 15 de febrero de 2019. 
JOSE AROCENA, Presidente; MARTINA 
CAMPOS, Secretaria Letrada. 

Ultima Publicación 
27) (Sin Costo) 5/p 3260 Feb 19- Feb 25 


SIS NOIR 


INTENDENCIAS 


“Intendencia de Canelones notifica por 
este medio dado la imposibilidad en forma 
telefónica y en domicilio al ex funcionario 
Sr. Esteban Martín Fraquio Andujar Cargo 
N* 11013 de expediente 2018-81-1020-01778 
(actuación 39 y 40) Realizada la liquidación 
N? 5296 correspondiente al cese se comunica 


al funcionario adeudos por concepto de faltas 
los que ascienden a $ 810,03 y se indique forma 
de reintegro del mismo”. 

Primera Publicación 
27) (Cta. Cte.) 3/p 4049 Feb 25- Feb 27 


UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE 
ATENCION AL PIAI 


EXPEDIENTE N?* 2019-1147-98-000002 
RESOLUCION N? 0013/2019 

EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA 
UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE 
ATENCION AL PIAI EN EJERCICIO DE 
FACULTADES DELEGADAS RESUELVE: 

I) Dar de baja como beneficiarios del Programa 
por irse de la vivienda y del barrio a los 
Señores María del Carmen Silvera Alvez, 
titular de la cédula de identidad 4.007.122- 
3, Alcides Horacio Espindola Saavedra, 
titular de la cédula de identidad 3.451.434-2, 
Marcos Espíndola, titular de la cédula de 
identidad 4.992.416, Vanessa Espíndola, titular 
de la cédula de identidad 4.992.417, Lucía 
Espíndola, titular de la cédula de identidad 
4.992.419 y María de los Angeles Espíndola, 
titular de la cédula de identidad 4.992.328; 

ID Incluir como beneficiaria del Programa a la 
Señora Andrea Sofía Rivarola Vergara, titular 
de la cédula de identidad 5.258.439-7; 

II) Notifíquese. 

27) (Cta. Cte.) 3/p 3934 Feb 22- Feb 26 


UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE 
ATENCION AL PIAI 


EXPEDIENTE N? 2019-1147-98-000001 
RESOLUCION N? 0014/2019 

EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA 
UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE 
ATENCION AL PIAI EN EJERCICIO DE 
FACULTADES DELEGADAS RESUELVE: 

I) Dar de baja como beneficiaria del Programa 
por irse de la vivienda y del barrio a las señores 
Enrique Luis De los Santos, titular de la cédula 
de identidad 1.338.702 y a Margarita Gladys 
Briozzo, titular de la cédula de identidad 
1.380.996; 

ID Incluir como beneficiaria del Programa a 
Tania Magella Saavedra Heguaburo, titular 
de la cédula de identidad número 4.905.707-6; 
II) Notifíquese. 

27) (Cta. Cte.) 3/p 3929 Feb 22- Feb 26 


Sociedades 
ANÓNIMAS Y Balanoes 


CLINAPS S.A. 
$ 60.000 

MONTEVIDEO 

100 AÑOS 


Industrializar, comercializar en todas 
sus formas, mercaderías, arrendamientos 
bienes, obras, servicios en ramos, anexos: 


alimentación, artículos hogar y oficina, 
automotriz, bar, bazar, caucho, comunicación, 
construcción, cosmética, cueros, deportes, 
editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, 
espectáculos, farmacia, ferretería, fotografía, 
hotel, imprenta, informática, joyería. juguetería, 
lana, lavadero, librería, limpieza, madera, 
máquinas, marítimo, mecánica, metalurgia, 
minería, música, obras de ingeniería, óptica, 
papel, perfumería, pesca, plástico, prensa, 
publicidad, química, servicios profesionales, 
técnicos, administrativos, tabaco, televisión, 
textil, transporte, turismo, valores mobiliarios, 
vestimenta, veterinaria, vidrio, importaciones, 
exportaciones, representaciones, comisiones, 
consignaciones. Compraventa, arrendamiento, 
administración, construcción y operaciones con 
bienes inmuebles. Explotación agropecuaria, 
forestación, fruticultura, citricultura y 
derivados. Participación, constitución, 
adquisición empresas operen en ramos pre- 
indicados. | 
INSCRIPCIÓN: 25/01/2019 N? 836. 

Unica Publicación 
28) $ 6960 1/p 4075 Feb 25- Feb 25 


MASTERBOX S.A. 


$ 60.000 
MONTEVIDEO 
100 ANOS 
Industrializar, comercializar en todas 
sus formas, mercaderías, arrendamientos 
bienes, obras, servicios en ramos, anexos: 
alimentación, artículos hogar y oficina, 
automotriz, bar, bazar, caucho, comunicación, 
construcción, cosmética, cueros, deportes, 
editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, 
espectáculos, farmacia, ferretería, fotografía, 
hotel, imprenta, informática, joyería. juguetería, 
lana, lavadero, librería, limpieza, madera, 
máquinas, marítimo, mecánica, metalurgia, 
minería, música, obras de ingeniería, óptica, 
papel, perfumería, pesca, plástico, prensa, 
publicidad, química, servicios profesionales, 
técnicos, administrativos, tabaco, televisión, 
textil, transporte, turismo, valores mobiliarios, 
vestimenta, veterinaria, vidrio, importaciones, 
exportaciones, representaciones, comisiones, 
consignaciones. Compraventa, arrendamiento, 
administración, construcción y operaciones con 
bienes inmuebles. Explotación agropecuaria, 
forestación, fruticultura, citricultura y 
derivados. Participación, constitución, 
adquisición empresas operen en ramos pre- 
indicados. | 
INSCRIPCION: 25/01/2019 N* 837, 

Unica Publicación 
28) $ 6960 1/p 4074 Feb 25- Feb 25 


ALBONITR S.A. 
Reforma 


Asamblea extraordinaria de fecha: 15/08/2018 
resolvió reformar artículo 28* de sus estatutos. 
Inscripción: N* 17.073 el 27/12/2018. 

Unica Publicación 
28) $ 1160 1/p 4160 Feb 25- Feb 25 


FIDUNION S.A. 


Reducción Capital Integrado: 16/4/2018 
Rescate de acciones: $ 2.802.920 
Capital integrado final: $ 400.000 
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Luis E. Lecueder 3536, apto 1402 


30 días desde última publicación. 
28) $ 23200 10/p 3660 Feb 20- Mar 07 


Documentación Yaguarón 1407 oficina 507. 
ucir oposiciones. Plazo 30 

días. Directorio. 

28) $ 23200 10/p 3328 Feb 18- Mar 01 


Cantidad de avisos de fecha 25/02/2019 
publicados en esta edición: 161. 


Sanco de Datos 


Código Penal 
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Sección Avisos Se publican a texto completo las que se efectúan “bajo beneficio de emolumento”, 


Publicaciones Tarifa por aviso(') (Art. 2014 Código Civil). Tal condición debe constar en el texto del aviso. 
Apertura de Sucesiones — Procesos SUcesariOS ..ncocciniocncncnnns $ 6.209.00 (*) Propiedad Literaria y Artística 
Disolución y Liquidación de Sociedades Conyugales............. $ 10.569.00 (*) Se cumple lo establecido en el artículo 9 del Decreto 154/004 de 3 de mayo de 2004, 
Disolución de Sociedades ComercialOS.....nicinioninninninnnnisinns $ 1.415,00 (*) Edictos Matrimoniales 

. ! ! ! Artículo 3 de la Ley 9.906 de 30 de diciembre de 1939 y el artículo 92 del 
Divorcios, Incapacidades, Segundas Copias, Código Civil 
Venta de Comercios, Unión Concubinarla ...coccccononcnconnnonnnnnnnnn $ 3,482.00 (*) : 


, , Publicaciones sin costo según Normativa 
Información de Vida y Costumbres, Llamado a Acreedores, r uUDICacIones SIN Costo SOguN MOMIA cines 


Pago de Dividendos, Propiedad Literaria y ArtíStiCA camas. $180.00 (+) Todos los avisos judiciales donde conste: 
- Auxiliatoria de pobreza - art. 89 de la Ley 15.982 de 18 de octubre de 1988. 


- Trámite por Defensoría de Oficio o Consultorio Jurídico - Ley 18.078 de 19 
de diciembre de 2006. 


- Demandas Laborales - art. 28 de la Ley 18.572 de 13 de setiembre de 2009. 


Edictos Matrimoniales ....oocccnnocccnnocanonnnononnnconn nono nnconnn nro raranornnann nn $ 539.00 (*) 


Cornwocatorias, Dirección de Necrópolis, Expropiaciones, 

Licitaciones, Procesos Concursales, Niñez y Adolescencia......... $ 160.00 (*) Edictos Matrimoniales - In Extremis. 

Procesos Concursales - art. 21 de la Ley 18.387 de 23 de octubre de 2008 (no 

comprende los financiados con créditos a la masa). 

PrescripciOES .cnconnnnnoconnon cnn ronorarnr rar rr rrrirrrn $ 184.00 (*) Rectificaciones de Partidas - art. 340 de la Ley 16.170 de 28 de diciembre 
de 1990. 


EmplazamientoS ....cconcnonnonnnennannrircranrrrrora rn nrr rr rana ra nor rraranonos $ 169.00 (*) 


Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas 


(Estatutos, Reformas y Consorcios), Estatutos Niñez y Adolescencia - art. 133.1 de la Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004 


y art. 2 de la Ley 13.209 de 17 de diciembre de 1963. 


de COTAS crios $1:160.00%) — Varios - Bien de Famila - art. 16 de la Ley 15.597 de 19 de julio de 1984. 
Avisos Varios, Remates, Sociedades de Responsabilidad Limitada Declaración de Ausencia - art. 2 de la Ley 17,894 de 14 de setiembre de 2005. 
y Sociedades Anónimas (Aclaraciones) ..mcinnninnnonianarcicaa as $ 191.00 (*) Prescripción Adquisitiva - art. 65 de la Ley 18.308 de 18 de junio de 2008. 
Publicaciones Tarifa por página(*) Otras publicaciones Sin COSO is 
q Todos los avisos judiciales cuyo texto contenga aclaraciones o fe de erratas 
BalaNC8S ..occonnnnrnnoninnnnnoncncnnnr nono rorana rra ron rara narra rra rra $ 19.652.00 (*) 


correspondientes a edictos ya publicados. 


Apertura de Sucesiones - Procesos Sucesorios 


De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3? y 4? de la Ley 16.044 de 23 de 


mayo de 1989, se publica un extracto del edicto judicial conteniendo: nombre 
de los autos sucesorios, ficha, año, lugar, fecha y actuario. La publicación de Leyes y Decretos se realiza sin_costo, por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 318 de la Ley N*19670 promulgada el 15 de octubre 
Se publica a texto completo, si se emplaza por un plazo diferente a30 0 90 días,si de 2018 
hay un emplazamiento específico a persona/s o si setrata de una herencia yacente. 
Referencias 


(") Precio total del aviso. 
2) Precio por publicación por centímetro de columna de 6,2 cm. 


Disolución y Liquidación de Sociedades Conyugales 
En cumplimiento de los artículos 3%, 4% y 5* de la Ley 16.044 de 23 de mayo 


( 
de 1989, se publica un extracto del edicto judicial conteniendo: nombre de los — (*) Precio por publicación por página. 
cónyuges, ficha, año, lugar, fecha y actuario. ( 


4) Precio por publicación por centímetro de columna de 9,5 cm. 


Cantidad de páginas Equivalente en cm. de Avisos Equivalente en cm. de Documentos Descuento 


21a30 1561 a 2340 1041 a 1560 10% 


41a50 3121 a 3900 2081 a 2600 Y 


DETALLE TÉCNICO DE LA PUBLICACIÓN 
- Formato de la caja de cada página, 19,5 x 26 cm. 
- La Sección Avisos se diagrama a tres columnas de 6,25 cm. 
- La Sección Documentos se diagrama a dos columnas de 9,5 cm. 
- Eltipo de letra utilizado es Palatino Linotype, cuerpo 8,7. El interlineado es 9,5. 


ACLARACIONES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS AVISOS Y DOCUMENTOS 

- Las publicaciones se realizarán en un plazo de hasta 48 horas de recibido el original en IMPO. 

- Los avisos recibidos por el Sistema Electrónico de Publicaciones (SEP) se publicarán en un plazo de 24 horas a partir de ser validados. 

- Serespetará fielmente el original recibido. 

- Al momento de recibir el material a publicar, IMPO se reserva el derecho de no publicar avisos o documentos que por su presentación no sean legibles, se 
encuentren incompletos, presenten incongruencias o no cumplan con la normativa vigente. 
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no estén debidame or el firmante (Circular 32/2006 de la SCJ). 
- IMPO determinará la ubicación donde deban publicarse los avisos o documentos recibidos. 
- IMPO podrá exigir la presentación en medio magnético de los originales que sean extensos. 
- El proceso de diagramación del Diario, tanto en avisos como en documentos, puede dar lugar a diferencia en la medición manual de los centímetros. 
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 
Esta constancia autenticada, impresa en papel de seguridad, cuenta con la conformidad de la Suprema Corte de Justicia (Circular 139/2012 
de fecha 29 de octubre de 2012). 


Copias adicionales 


Página le SECCIÓN AVISOS ...oocononnnnininnninnnnirii RR RR RR RR RR RR RR rara rain $ 45 c/u (*) 
Página de Sección DOCUMENTOS .oonnnnncocinnicononncrrnn rr RR rra cararr rra $ 20 c/u (*) 


SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Consiste en brindar el acceso a información sistematizada, en soporte papel o electrónico, referida a la normativa y los avisos judiciales y 
extrajudiciales contenidos en el Banco de Datos de IM.P.O., vinculada a una temática en particular, a requerimiento y según especificación 
del cliente. Se determinará el valor del servicio de acuerdo con el alcance del trabajo y de sus requerimientos técnicos. 


SERVICIO DE ANÁLISIS NORMATIVO DOCUMENTAL Y EDICIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES 
Consiste en compilar y editar normas o publicaciones relacionadas, con sus textos actualizados, y anotaciones y concordancias expresas. 
El valor del servicio será determinado por la Dirección de IMPO, según el alcance del trabajo y de sus requerimientos técnicos. 


SERVICIO DE DESARROLLO DE BASE DE DATOS INSTITUCIONAL 

Consiste en el desarrollo y actualización de una base de datos que incluya la normativa interna de instituciones, organismos, empresas y 
dependencias estatales y paraestatales en general. El valor del servicio será determinado por la Dirección de IM.P.O., según el alcance del 
trabajo y de sus requerimientos técnicos. Dicho valor podrá incluir la publicación en el Diario Oficial de los documentos que se incorporen 
a esta base de datos. 


OBSERVACIONES 
() Valores con IVA 22% incluido. 


